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第 2 版 前 言 


由 陈 仲 不 . 周 景 星 和 王 洪 巫 编写 的 4 土 力学 ?教材 第 1 版 出 版 于 1994 
年 ,在 当时 和 下 到 今天 ,都 是 国内 本 科 土 力学 教材 中 内 容 最 丰 曙 的 版 本 
之 一 。 这 些 老 一 幸 教 授 们 学 风 严 谨 , 知 识 渊博 , 有 看 长 期 . 丰 军 的 教学 经 
验 ,在 编 与 过程 中 他 们 投入 了 很 大 的 精力 ,反复 研 谈 国 内 外 的 有 关 教 材 
和 专著 ,力求 概念 准确 ,表述 清 年 ,精益 求 精 ,这 是 目前 我 们 很 难 做 到 的 。 
它 主要 是 针对 当时 学 制 5 年 的 清华 大 学 生源 优秀 的 土木 与 水 利 等 专业 
的 本 科 生 编写 的 , 近 20 年 一 直 是 本 校 的 本 科教 材 。 国 内 也 有 不 少 院 校 
使 用 它 作 为 教材 或 者 参考 书 , 很 多 工程 技术 人 员 在 工作 中 和 继续 学 习 中 
也 使 用 它 。 这 本 教材 为 传播 和 普及 土 力学 基本 知识 ,为 培养 岩 土 工程 专 
业 技 术 人 才 做 出 了 很 大 页 献 。 也 是 我 校 土 力学 学 科 值 得 珍视 和 继承 的 
一 份 宝 贯 的 财 曲 。 抛 开本 校 原 来 的 教材 , 动 辑 变 成 一 本 新 人 编写 的 新 教 
材 的 作法 , 既 不 利于 保留 本 单位 的 学 科 传 统 ,也 难以 界定 有 关内 容 的 
归属 。 

目前 各 大 学 本 科学 制 都 统一 为 4 年 ,而 且 随 着 现代 知识 增长 ,尤其 
是 信息 类 科学 技术 迅速 发 展 , 本 科学 生 的 诛 程 数量 和 教学 环 世 不 断 增 
加 , 土 力学 的 教学 计时 有 所 减少 。 夯 一 方面 ,名 土工 程 的 学 科 领 域 及 学 
科 重 点 有 所 变化 ,由 原来 的 单纯 的 工程 建设 回环 境 、 灾 害 `. 生 态 和 资源 等 
方面 扩展 ,许多 对 社会 和 人 类 发 展 有 重大 影响 的 大 斥 度 石 土 工程 诛 题 呼 
唤 大 宕 土 的 形成 ,作为 宕 土工 程 重 要 方面 的 土 力 竺 也 不 可 能 不 受 其 影 
啊 。 近 20 年 来 ,在 土 力学 的 科学 研究 和 工程 实践 中 也 有 不 少 新 的 发 展 ， 
有 头 规范 不 断 更 新 , 东 些 原来 属于 阳春 日 雪 的 知识 也 逐渐 音 及 而 出 现在 
本 科教 材 之 中 。 针 对 这 些 情 况 , 这 本 《 土 力 学 教材 的 改版 就 女 在 必 
行 了 。 

自 先 ,由 于 我 们 已 经 出 版 了 人 研究 生 教材 (高 等 土 力学 》, 原 来 教材 中 
一 些 属于 提高 性 质 的 内 容 , 如 与 《高 等 土 力学 ) 重 复 , 就 不 再 涉及 ;为 了 适 
应 目前 诬 时 ,突出 土 力 学 的 基本 概念 和 基本 要 求 ,将 一 些 更 深层 次 的 内 
容 与 正文 分 开放 在 附录 中 ,以 备 教师 .学 生 与 谈 者 目 学 和 查阅 时 参考 。 
也 增加 了 一 些 已 经 逐渐 普及 的 新 成 末 和 新 技术 。 随 春 计算 机 应 用 的 普 
及 , 压 绽 了 原版 中 一 些 系 数 的 图 表 。 

此 版 的 第 1、3、6、7、8 间 由 李 广 信 改 编 ,第 2、5 革 由 张大 印 改编 ， 
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第 4.9 章 由 于 玉 贞 改编 ,全 书 由 李 广 信 统 校 。 在 改版 编写 过 程 中 , 陈 仲 熙 先生、 周 景 星 和 王 
洪 理 老 教授 给 予 了 密切 的 关注 和 热心 的 指导 ;张建民 .明和 歼 明 、 张 建 红 、 陈 轮 、 介 玉 新 和 张 别 
老师 都 提出 了 宝 贯 的 意见 并 参与 了 审阅 ; 董 威信 、 陈 涛 同学 在 试 做 例题 习题 中 做 出 了 很 大 
贡献 ,在 此 一 并 表示 感谢 。 

土 力学 是 一 门 很 难 精 准 的 学 科 , 其 基本 概念 ,原理 和 方法 也 还 存在 有 每 深入 和 明确 的 空 
间 。 编 者 们 自 知 水 平 有 限 , 不 妥 甚 至 诬 误 之 处 敬 请 批评 指正 。 

请 有 需要 的 读者 登陆 中 国 大 学 精品 开放 课程 网 站 ,网 址 ; http://www. icourses. cn/ 
coursestatic/course_2957. html, 注 册 后 可 免费 获取 土 力学 课程 相关 教学 资源 。 


编者 
2013 年 5 月 


第 1 版 前 言 


地 壳 岩 石 经 过 强烈 风化 后 所 产生 的 碎 散 矿物 集合 体 称 为 土 。 它 包 
括 颗粒 间 互 不 联结 ,完全 松散 的 无 黏 性 土 ; 也 包括 颗粒 间 虽 有 联结 ,但 联 
结 强度 远 小 于 颗粒 本 身 强 度 的 黏 性 土 。 土 的 最 主要 特性 是 它 的 碎 散 性 
和 三 相 组 成 ,这 是 它 在 变形 .强度 等 力学 性 质 上 都 与 连续 固体 介质 有 根 
本 不 同 的 内 在 原因 。 所 以 , 仅 靠 材料 力学 .弹性 力学 和 塑性 力学 尚 不 能 
描述 土 体 在 受 力 后 所 表现 的 性 状 及 由 此 所 引起 的 工程 问题 。 土 力学 就 
是 利用 上 述 力学 的 基本 知识 辅 以 摘 述 碎 散 体 特 性 (压缩 性 .渗透 性 、 粒 间 
的 接触 强度 特性 等 ) 的 理论 所 建立 的 一 门 学 科 , 是 岩 土工 程 中 的 基础 学 
科 和 基本 理论 部 分 ,用 以 人 研究 土 的 渗流 、 应 力 变 形 、 强 度 和 稳定 性 ,以 及 
与 其 有 关 的 工程 问题 。 

本 书 是 根据 清华 大 学 “水 利水 电工 程 ? 和 “建筑 结构 工程 ”专业 所 用 
的 “ 土 力 学 ”课程 教学 大 纲 , 结 合作 者 多 年 教学 经 验 所 编写 的 一 本 教材 。 
内 容 共 分 为 9 革 , 其 中 第 4 革 由 陈 仲 咖 编 写 , 第 1、5、7、8、9 革 由 周 景 星 编 
与 ,第 2.3.6 章 由 王 洪 理 编写 。 全 书 由 周 景 星 统 校 。 

在 编写 过 程 中 , 土 力学 基础 工程 教研 组 濮 家 骆 教 授 和 李 广 信教 授 提 
出 了 不 少 宝贵 意 见 , 芯 芝 平 同学 对 全 书 例题 进行 了 仔细 的 校对 ,其 他 师 
生 也 给 予 了 很 多 文 持 和 帮助 ,在 此 说 问 他 们 表示 衷心 的 感谢 。 

限于 作者 水 平 , 书 中 定 有 欠 妥 甚至 错误 之 处 , 敬 请 读者 批评 指正 。 


wra ARE ERR 
1992 年 12 H 


第 1 章 土 的 物理 性 质 和 工程 分 类 


1.1 


1. 2 


L. 


1.4 


LG 


土 的 形成 : 


L. T.I 土 的 扳 运 和 沉积 a E T 
1.1.2 风化 作用 和 土 的 主要 特点 


土 的 三 相 组 成 ， 


I 1l 国体 颗粒 a E EEE E E ET 
1.2 2 土 中 水 OE EE TE ONT EE ON E EEE AE 
1. 2.3 土 中 气体 


土 的 物理 状态 


A h i usa 
人 


土 的 结构 
1.4.1 粗 粒 土 的 结构 … 
1.4.2 细 粒 土 的 结构 … 


1.4.3 反映 细 粒 土 结构 特性 的 两 种 性 质 … 


土 的 工程 分 类 

1.5.1 土 的 工程 分 类 依据 … 
1. 
1. 


土 的 压 实 性 


1 
人 
r EOE EPEE P I AE A 


第 2 章 yin 性 和 渗流 问 


2.1 
Ze 


ep 


2.2.1 土 体 的 渗透 定律 一 一 达 西 定律 ………………………… 


2 水 利 部 《土工 试验 规程 MSL 237 一 1999) 分 类 法 
3 《建筑 地 基 基 础 设计 规范 》(GB 50007 一 2011) 
1.5.4 ” 细 粒 土 的 活性 指数 ....................................... 


V| 土 力学 (第 2 版 ) 


VAE, 


2. 4 


3.1 


3. 2 


3. 3 


3. 4 


no 


本 
EE 土 的 变形 特性 和 地 基 沉 降 计算 ………………… 
二 的 二 SR 


4.1 


4. 2 


2.2.2 渗透 系数 的 测定 和 影响 因素 … 
2.2.3 层 状 地 基 的 等 效 渗透 系数 … 
二 维 渗 流 与 流 网 


站 
7 s 2 流 网 的 绘制 及 应 用 ET ORT ME E T TETT 
二 了 六 人 


poe 


3.2.2 有 效应 力 原理 要 点 … 

地 基 的 自重 应 力 计 算 … ... 5555 
3.3.1 地 基 中 自重 应 力 计 算 的 基本 方法 

3.3.2 静水 与 自重 应 力 计算 … 

3.3.3 坚 直 稳定 渗透 下 自重 应 力 计算 e 

基底 压力 计算 …. 


‘i u uusu a wssiaqua pvpuaspupuyaiuahuaqpaqapas 


3.4.2 基底 压力 的 简化 计算 
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地 基 的 极限 承载 力 


8. 3. 1 无 重 介 质地 基 的 极限 承载 力 一 一 
普 表 德尔 (Prandtl L 1920)- 瑞 斯 纳 (Reissner H 1924) 人 公式 + 


8.3.2 基础 下 形成 刚性 核 时 地 基 的 极限 承载 力 一 一 
SEE 


8.3.3 考虑 基底 以 上 土 体 抗 前 强度 时 地 基 的 极限 承载 力 一 一 


梅 耶 霍 夫 公式 (Meyerhof G G 1951). 


8.3.4 W (Hansen TB) 极限 承载 力 公 式 pp 
8.3.5 地 基 承 载 力 机 理 及 其 公式 的 一 般 形 式 pp 


地 基 的 容许 承载 力 ` 
8.4.1 地 基 容 许 承载 力 的 概念 .............. 


8.4.2 按 控 制 地 基 中 极限 平衡 区 (塑性 区 ) 发 展 范围 的 


方法 确定 地 基 的 容许 承载 力 


8.4.3 按 k 建 筑 地 基 基 础 设计 规范 》(GB 50007 一 2011) 确 定 地 基 承 载 力 … 
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9. 3.2 振动 孔 际 水 压力 的 发 展 
9.3.3 影响 土 液化 的 主要 因素 
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9.4.2 土 的 阻尼 特性 


布 仁 内 斯 克 半 无 限 空间 弹性 体 表 面 上 坚 回 集中 力作 用 的 
附加 应 力 与 位 移 解 … 


和 
有 黏 聚 力 和 地 面 均 布 荷载 的 库仑 主动 土 压 力 系数 公式 .pp 
无 限 斜 面 土 坡 的 朗 肯 土 压力 计算 .pp 
人 


地 震 期 边 坡 稳定 分 析 … 


极限 平衡 理论 与 用 特征 线 法 求解 无 重 介质 地 基 的 极限 承载 力 ………………… 


在 学 习 了 一 些 经 典 力 学 之 后 ,面前 的 这 本 《 土 力学 ;教材 向 你 展示 了 
一 门 新 的 力学 课程 及 一 种 新 的 学 习 与 研究 的 对 象 。 在 进一步 深入 接触 
以 后 ,你 会 感到 这 门 力 学 有 些 奇特 和 陌生 ,其 至 怀疑 它 作 为 一 门 力学 的 
合法 性 ,以 前 就 有 学 生 判 定 土 力学 是 一 门 “ 伪 科学 ”。 

土 是 人 们 十 分 熟悉 的 东西 :普天 之 下 , 砚 非 王 土 。 在 路 边 工 地 抓 起 
一 把 砂 石料 ,可 见 松 散 的 砂 石 颗粒 ,所 谓 “ 一 盘 散 沙 ” 就 是 指 这 种 东西 。 
控 起 一 小 块 湿 润 的 黏土 ,发 现 它 可 切 可 塑 ; 待 其 变 干 变 便 之 后 ,可 以 用 手 
Lë pR.) À ,在 显微镜 下 可 以 见 到 片 状 的 颗粒 。 从 而 可 知 所 有 土 都 是 由 碎 
散 的 颗粒 组 成 的 ,颗粒 间 有 明显 的 孔 陀 。 

在 寸 草 不 生 的 沙漠 , 砂 土 是 干燥 的 ;在 芳 草 萎 萎 的 绿地 , 土 是 湿润 
的 ;在 苇 浦 猫 猎 的 湿地 , 土 可 能 是 饱和 的 泥 谈 。 因 而 土 可 以 是 无 水 、 含 水 
或 饱 水 的 , 孔 险 中 未 充 水 的 部 分 是 气体 。 可 见 , 土 可 以 有 固体 颗粒 、 土 中 
水 和 气体 这 三 相 

十 是 自然 中 岩石 风化 后 的 产物 ,提起 土 ， palette 
现 完全 不 同 的 景象 :戈壁 滩 " 一 川 雄 石 大 如 斗 , 随 风 满 地 石 乱 走 ” 是 土 
漠 中 “ 平 沙 莽莽 黄 和 人 天 ”是 土 ;沃野 里 “ 钠 不 日 当 午 , 汗 滴 不 下 土 ”是 T 
adain HEREJE BPE., ERRAR Y, T PL E T- 

态 ,气象 万 千 ,很 难 界 定 一 种 “标准 土 " 或 者 抽象 的 土 ,这 远 非 以 前 我 们 
merely 刚体 或 者 连续 弹性 介质 那么 简单 。 其 种 类 之 繁多 ， 
性 质 之 复杂 及 其 对 环境 影响 之 敏感 成 为 这 门 力学 难以 掌握 的 主要 原因 。 

土 是 碎 散 的 、 三 相 的 和 天 然 的 。 由 于 其 碎 散 性 ,颗粒 间 没 有 联结 或 
只 有 很 弱 的 联结 ,所 以 土 的 强度 主要 是 颗粒 间 摩 控 产 生 的 抗 剪 强度 ; 碎 
散 的 颗粒 会 在 压力 下 相互 移动 与 靠近 , 占 很 大 比例 的 孔 院 会 缩小 , 孔 院 
中 的 水 与 气 会 排出 ,因而 土 的 压缩 变形 主要 源 于 和 孔 际 的 减少 ,因而 其 体 
应 变 可 以 是 很 大 的 ; 土 中 水 可 在 势 差 作用 下 流动 , 土 中 水 的 运动 是 地 球 
水 循环 的 重要 一 环 , 与 人 类 的 生活 息息相关 ,但 也 与 很 多 自然 灾害 与 工 
程 事 故 密切 相关 。 所 以 与 土 有 关 的 工程 问题 基本 可 归 因 于 土 的 强度 、 土 
的 变形 和 土 中 水 的 渗流 。 

上 海 国 行 区 某 高 楼 于 2009 年 建成 后 只 来 得 及 加 周围 匆匆 张望 了 一 
HR ,就 前 扑 倒 地 而 亡 , 如 图 1 所 示 ,图 2 是 2000 年 发 生 在 西藏 易 贡 的 大 
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滑坡 ,滑坡 体高 差 3330m, 总 方 量 近 3 亿 m 。 它 截断 易 贡 河 , 形 成 坝 高 290m, 库容 15 亿 m? 
的 堰 塞 湖 。 这 些 惊 心 动 岂 的 事故 与 灾害 缘 源 于 土 的 强度 问题 。 


图 1 上 海 闵行 高 楼 的 扑 倒 图 2 西藏 的 易 页 大 滑坡 


图 3 是 台湾 高 雄 地 铁 施工 造成 的 房屋 沉陷 ,图 4 为 我 国 东 北 地 区 由 于 冻 胀 变 形 造 成 的 
房屋 开裂 。 由 于 过 量 开 采 地 下 水 而 造成 的 大 面积 地 面 沉降 就 更 为 壮观 ,如 上 海地 区 的 沉降 
面积 达 1000km’ ,中 心 最 大 沉降 量 2. 6m, 江 苏 苏 州 无锡、 和 常熟 一 种 沉降 面积 达 5700km? ,最 
大 沉降 量 2. 8m ,华北 平原 沉降 超过 2. 0m 的 地 区 有 930km* 。 大 面积 地 面 沉 降 加 上 海平 面 
上 升 , 在 沿海 地 区 可 能 引起 长 远 的 .毁灭 性 的 后 果 。 可 见 土 的 变形 问题 也 是 极为 严重 的 问题 。 


图 4 我 国 东 北 地 区 由 于 冻 胀 造成 的 房屋 开裂 


1998 年 长 江 洪水 期 间 ,发 生 了 数 千 处 险情 和 几 次 大 涡 堤 ; 1993 年 青海 省 的 沟 后 水 库 大 
坝 演 决 ,造成 数 百 人 死亡 ,原因 是 大 坝 源 水 , 坝 料 被 冲刷 ;温润 线 过 高 , 坝 体 丧 失 稳 定 ( 图 5)。 这 
都 是 由 于 渗流 和 渗透 破坏 引起 的 灾难 。 

土 是 人 类 最 老 的 朋友 ,万 物 生发 于 土 , 归 藏 于 土 。 人 们 在 广 变 次 厚 的 大 地 上 硅 克 营造 ， 
生 旦 索 衍 。 在 与 日 然 的 抗争 中 , 土 也 是 人 类 最 古老 的 武 右 :大 各 治水 “ 兴 人 人 徒 以 傅 土 ”, 也 就 
是 依 徘 土方 工程 。 在 与 土 打交道 的 长 期 实践 中 ,人 们 积 办 了 有 关 土 的 丰富 知识 和 经 验 。 但 


图 5 青海 省 沟 后 水 库 大 坝 的 省 决 


是 土 力学 作为 一 门 学 科 却 远 不 是 那么 古老 。 大 家 公认 它 始 于 1925 年 太 沙 基 (Terzaghi K) 
发 表 了 关于 土 力 学 的 第 一 本 专著 之 时 。 此 前 的 几 千 年 来 人 类 的 知识 和 经 验 基 本 还 处 于 感性 
阶段 , 土 的 有 效应 力 原理 和 单 向 渗流 固 结 理论 是 土 力学 标志 性 的 理论 ,标志 着 土 力学 作为 一 
门 独立 学 科 的 诞生 。 

土 是 自然 的 产物 ,“ 道 法 自然 ”, 我 们 也 应 在 自然 中 熟悉 土 、 掌 握 土 和 应 用 土 。 在 童年 时 
期 玩 砂 、 玩 泥 , 控 坑 堆 土 ,是 认识 土 的 重要 环节 ; 土工 试验 也 是 土 力学 学 习 的 基础 。 基 于 土 
的 性 质 复杂 性 ,作为 天 然 材料 的 不 确定 性 和 对 环境 的 高 度 敏感 性 ,在 土 力学 中 ,我 们 只 能 根 
据 不 同 的 问题 和 要 求 对 土 做 不 同 的 理想 化 和 假设 ,不 能 期 望 我 们 能 够 像 其 他 力学 一 样 , 可 以 
通过 严密 的 理论 和 精确 的 计算 和 准确 地 解决 土工 问题 。 

随 着 试验 ,测试 .计算 工具 和 工程 技术 的 发 展 ,在 总 结 近 年 来 空前 规模 的 岩 土工 程 实践 
的 基础 上 , 土 力学 已 经 有 很 大 的 进展 。 将 土 力 学 基本 概念 和 原理 应 用 于 工程 实践 ,在 此 基础 
上 发 展 和 创新 ,是 土 力学 学 科 前 进 的 必由之路 。 
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土 的 物理 性 质 和 工程 分 类 
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1.1 土 的 形成 
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物 颗粒 和 岩石 碎 悄 组 成 的 堆积 体 。 地 球 表 面 的 岩石 在 大 气 中 经 受 长 期 的 风 
化 作用 而 破 雄 后 ,形成 形状 不 同 , 大 小 不 一 的 颗粒 ,这 些 颗粒 受 各 种 目 然 力 
的 作用 ,在 各 种 不 同 的 目 然 环境 下 堆积 下 来 ,就 形成 通常 所 说 的 土 。 堆 积 
来 的 土 , 在 很 长 的 地 质 年 代 中 发 生 复 洒 的 物理 化 学 变化 ,了 逐渐 压 密 、 宕 化 ,最 
终 又 形成 岩石 ,就 是 沉积 宕 。 因 此 ,在 日 然 界 中 , 宕 石 不 断 风化 破碎 形成 土 ， 
而 土 也 会 不 断 压 密 、 宕 化 变 成 岩石 。 这 一 循环 过 程 重复 地 进行 看 。 

工程 上 遇 到 的 大 多 数 土 都 是 在 第 四 纪 地 质 历 史 时 期 内 所 形成 的 。 第 四 
纪 地 质 年 代 的 土 又 可 划分 为 更 新 志和 全 新 世 两 类 ,如 表 1-1 所 列 。 其 中 第 
四 纪 全 新 世 中 晚期 沉积 的 土 , 亦 即 在 人 类 文化 期 以 来 所 沉积 的 土 称 为 新 近 
代 沉 积 土 ,一般 为 欠 固 结 土 ,强度 较 低 。 

表 1-1 土 的 生成 年 代 
纪 ( 或 系 ) 世 ( 或 统 ) 年 代 ( 距 今 ) 


全 新 世 (Qu) 0. 75~0. 25 J E 

第 四 纪 (Q) 
Hý E Jr tE CQ; ) 12.8~1.3 万 年 
更 新 世 (Q,) 中 更 新 世 (Q,， ) 71 一 12. 8 万 年 
早 更 新 世 (Q， ) 距 今 71 万 年 以 前 


1.1.1 土 的 搬运 和 沉积 


第 四 纪 土 ,由 于 其 搬运 和 堆积 方式 的 不 同 ,又 可 分 为 残 积 土 和 运 积 土 两 
大 类 。 残 积 土 是 指 母 岩 表层 经 风化 作用 破碎 成 为 岩层 或 细小 矿物 颗粒 后 ， 
未 经 搬运 ,残留 在 原 地 的 堆积 物 。 它 的 特征 是 颗粒 粗细 不 均 、 表 面 粗糙 ,多 
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棱角 无 层 理 。 运 积 土 是 指 风化 所 形成 的 土 颗粒 , 受 自然 力 的 作用 ,搬运 到 远近 不 同 的 地 点 
所 沉积 的 堆积 物 。 其 特点 是 颗粒 经 过 滚动 和 相互 摩擦 ,颗粒 因 摩擦 作用 而 变 圆 少 , 具 有 一 定 
的 浑圆 度 。 在 沉积 过 程 中 因 受 水 流 等 自然 力 的 分 选 作用 而 形成 颗粒 粗细 不 同 的 层次 , 粗 颗 
粒 下 沉 快 , 细 颗 粒 下 沉 慢 ,在 流速 快 的 水 中 ,只 能 沉积 粗 颗粒 ;而 在 流速 缓慢 的 静水 中 ,会 沉 
积 细 上 颗粒。 这 样 就 形成 不 同 粗细 的 土屋。 根据 搬运 的 动力 不 同 , 运 积 土 又 可 分 为 如 下 几 类 ; 

D 坡 积 土 一 残 积 土 受 重力 和 短期 性 水 流 ( 如 雨水 和 雪 水 ) 的 作用 ,被 挟 带 到 山坡 或 
坡 脚 处 聚积 起 来 的 堆积 物 。 堆 积 体内 土 粒 粗细 不 均 , 性 质 也 很 不 均匀 ， 

(2) 洪 积 土 一 一 残 积 土 和 坡 积 土 受 洪水 冲刷 , 挟 带 到 山区 处 沉积 的 堆积 物 。 具 有 一 定 
的 分 选 性 ,搬运 距离 近 的 沉积 颗粒 较 粗 ,力学 性 质 较 好 ;距离 远 的 则 颗粒 较 细 ,力学 性 质 
PER 

(3) 冲积 土 一 -由 江 、 河 水 流 搬运 所 形成 的 沉积 物 。 分 布 在 山谷 .河谷 和 冲积 平原 上 的 
土 都 属于 冲积 土 。 这 类 土 由 于 经 过 较 长 距离 的 搬运 ,浑圆 度 和 分 选 性 都 更 为 明显 , 常 形成 夏 
层 和 黏 性 土 层 交 选 的 地 层 。 

(4) 湖泊 沼泽 沉积 土 一 一 在 极为 缓慢 水 流 或 静水 条 件 下 沉积 形成 的 堆积 物 。 这 种 土 的 
特征 ,除了 含有 细小 的 颗粒 外 , 常 伴 有 不 同 含量 的 由 生物 化 学 作用 所 形成 的 有 机 物 ,成 为 具 
有 特殊 性 质 的 淤泥 淤泥 质 土 或 泥炭 土 , 其 工程 性 质 -一 般 都 较 差 。 

(5) 海 相 沉积 土 一 -由 水 流 挟 带 到 大 海 沉 积 起 来 的 堆积 物 ,其 颗粒 细 , 表 层 土质 松软 ， 
工程 性 质 较 差 。 

(6) 冰 矿 土 一 -由 冰川 或 冰 水 挟 带 搬运 所 形成 的 堆积 物 ,颗粒 粗细 变化 也 较 大 ,土质 也 
不 均匀 。 

D 风 积 土 一 干旱 地 区 岩层 的 风化 碎 悄 或 第 四 纪 松 散 土 ,经 风力 搬运 形成 的 堆积 物 ， 
其 颗粒 均匀 ,往往 堆积 层 很 厚 而 不 具 层 理 。 我 国 西北 的 黄土 就 是 典型 的 风 积 土 ， 


1.1.2 风化 作用 和 土 的 主要 特点 


石 石 和 土 中 的 粗 颗 粒 在 目 然 界 会 不 断 风 化 。 风 化 过 程 包括 物 理 风 化 .化 学 风化 和 生物 
风化 ,它们 经 党 是 同时 进行 而 且 是 互相 促进 ,从 而 加 剧 了 发 展 的 进程 。 

物理 风化 是 指 害 石和 土 的 粗 颗粒 受 机 械 破坏 及 各 种 气候 因 系 的 影响 ,如 温度 的 慎 夜 变 
化 和 季节 变化 ,降水 ` 风 、` 裂 际 中 水 的 冻 融 等 原因 ,导致 体积 胀 缩 而 发 生 裂 颖 并 加 剧 裂 颖 的 发 
展 ;在 运动 过 程 中 因 碰 撞 和 摩 探 而 破碎 ;由 于 和 剥蚀 印 载 而 应 力 释 放 ; 裂 险 中 由 于 盐分 结 品 而 
发 生 盐 胀 ,部 会 产生 裂 际 或 是 市 理 张 开 , 于 是 宕 体 逐 渐变 成 雄 块 和 细小 的 颗粒 , 粗 的 粒 径 可 
以 m 计 , 细 的 粒 径 可 以 在 0.05mm 以 下 ,但 它们 的 矿物 成 分 仍 与 原来 的 母 宕 相同 , 称 为 原生 
人 矿物。 所 以 物理 风化 后 的 土 是 颗粒 大 小 的 变化 ,是 量变 ,但 是 这 种 量变 的 结果 使 原来 的 大 块 
宕 体 和 宕 块 的 孔 际 增加 , 变 成 了 碎 散 的 颗粒 。 其 性 质 也 发 生 很 大 的 变化 。 

化 学 风化 是 指 母 岩 表 面 和 土 中 的 岩 悄 颗粒 受 环境 因 系 的 作用 而 改变 其 矿物 的 化 学 成 
分 ,形成 新 的 矿物 ,也 称 次 生 人 矿物。 环境 因 系 如 水 空气 以 及 溶解 在 水 中 的 氧气 和 二 氧化 碳 
等 。 化 学 风化 第 见 的 反应 如 下 : 

(1) 水 解 作用 一 一 指 矿 物 成 分 被 分 解 ,并 与 水 进行 化 学 成 分 的 交换 ,形成 新 的 矿物 。 例 
如 正 长 石 经 过 水 解 作 用 后 ,形成 高 岭 石 。 
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(2) 水 化 作用 指 土 中 有 些 矿 物 与 水 接触 后 ,发 生化 学 反应 。 水 按 一 定 的 比例 加 入 
矿物 组 成 中 ,改变 矿物 原 有 的 分 子 结构 ,形成 新 的 矿物 。 例 如 土 中 的 CaSO4( 便 石井 ) 水 化 后 
成 为 CaSO,。2H,O( 含 水 石膏 ) 。 

(3) 氧化 作用 指 土 中 的 矿物 与 氧 结合 形成 新 的 矿物 ,例如 FeS: ( 黄 铁 矿 ) 氧 化 后 变 
成 FeSO, KWL), 

此 外 ,还 有 溶解 作用 ,碳酸 化 作用 等 。 化 学 风化 的 结果 ,形成 十 分 细微 的 土 颗 粒 , 最 主要 
的 为 黏土 颗粒 ( 粒 径 过 0.005mmy) 以 及 大 量 的 可 溶性 盐 类 。 微 细 颗 粒 的 比 表 面积 很 大 ,具有 
吸附 水 分 子 的 能 力 。 

生物 风化 是 指 岩 石 受 生物 的 活动 影响 而 产生 和 加 速 的 破坏 过 程 ,严格 地 讲 , 它 也 可 归 入 
物理 风化 与 化 学 风化 ,所 以 有 时 不 男 分 生物 风化 。 生 物 风 化 包括 植物 根系 生长 对 宕 际 的 撑 
胀 作用 ,穴居 动物 的 钻 洞 ;生物 新 陈 代 谢 的 产物 及 其 死亡 产生 的 化 学 物质 对 岩石 的 破坏 ;人 
类 生活 及 生产 活动 过 程 及 产物 对 宕 石 的 物理 与 化 学 作用 等 。 由 于 人 类 的 活动 范围 和 工程 规 
模 越 来 越 大 ,对 于 环境 的 干预 和 影 啊 不 容 忽视 ,生物 风化 的 作用 成 为 重要 的 方面 。 

在 目 然 界 中 , 土 的 物理 风化 与 化 学 风化 时 刻 都 在 进行 ,而 且 相 互 加 强 。 这 就 形成 了 碎 散 
的 .三 相 的 和 具有 强烈 自然 变异 性 的 产物 一 一 土 。 所 以 仅 根 据 土 的 堆积 类 型 还 远 不 足以 确 
定 土 的 工程 特性 。 要 进一步 描述 和 确定 土 的 性 质 , 台 必 须 具 体 分 析 和 人 研究 土 的 三 相 组 成 , 土 
的 物理 状态 和 土 的 结构 ,并 以 适当 的 指标 表示 。 


1.2 土 的 三 相 组 成 


如 前 所 述 , 土 是 由 固体 颗粒 、 水 和 气体 三 部 分 所 组 成 的 三 相 体系 。 固 体 部 分 ,一 般 由 矿 
物质 所 组 成 ,有 时 也 含有 有 机 质 ( 半 腐烂 和 全 腐烂 的 植物 质 和 动物 残骸 等 )。 固 体 部 分 构成 
土 的 骨架 , 称 为 土 骨架 。 土 骨架 间 布 满 相 互 贯通 的 孔 阶 。 这 些 孔 阶 有 时 完全 被 水 充满 , 称 为 
饱和 土 ;如 果 只 有 一 部 分 被 水 占据 , 另 一 部 分 被 气体 占据 , 称 为 非 饱 和 土 ;也 可 能 完全 充满 气 
体 , 那 就 是 干 土 。 水 和 溶解 于 水 的 物质 构成 土 的 液体 部 分 。 空 气 及 其 他 气体 构成 土 的 气体 
部 分 。 这 三 种 组 成 部 分 本 身 的 性 质 以 及 它们 之 间 的 比例 关系 和 相互 作用 决定 土 的 物理 力学 
性 质 。 因 此 ,研究 土 的 性 质 ,必须 首先 研究 土 的 三 相 组 成 。 


1.2.1 固体 颗粒 


固体 颗粒 构成 土 骨架 , 它 对 土 的 物理 力学 性 质 起 决定 性 的 作用 。 研 究 固体 颗粒 就 要 分 
析 粒 径 的 大 小 及 不 同 尺寸 颗粒 在 土 中 所 占 的 百分比 , 称 为 土 的 粒 径 级 配 。 另 外 ,还 要 研究 固 
体 颗粒 的 矿物 成 分 以 及 颗粒 的 形状 。 这 三 者 之 间 又 是 密切 相关 的 。 例 如 粗 颗粒 的 成 分 都 是 
原生 矿物 ,形状 多 呈 单 粒状 ;而 颗粒 很 细 的 土 , 其 成 分 多 是 次 生 矿物 ,形状 多 为 针 片 状 。 


1. 粒 径 级 配 


由 于 颗粒 大 小 不 同 , 土 可 以 具有 很 不 相同 的 性 质 。 例 如 粗 颗粒 的 砾石 ,具有 很 强 的 透水 
性 ,完全 没有 黏 性 和 可 塑性 ;而 细 颗 粒 的 黏土 则 透水 性 很 小 , 黏 性 和 可 塑性 较 大 。 颗 粒 的 大 
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小 通常 以 粒 径 表示 。 由 于 土 颗粒 形状 各 异 ,所谓 颗粒 粒 径 , 在 第 分 试验 中 用 通过 的 最 小 筛 孔 
的 孔径 表示 ;在 水 分 法 中 用 在 水 中 具有 相同 下 沉 速度 的 当量 球体 的 直径 表示 。 工 程 上 按 镁 
径 大 小 分 组 , 称 为 粒 组 , 即 某 一 级 粒 径 的 变化 范围 。 表 1-2 表示 国内 常用 的 粒 组 划分 及 各 和 粒 
组 的 粒 径 范 围 

表 1-2 土 的 粒 组 划分 


粒 组 划分 粒 径 范围 /mm 
漂 ( 块 ) 石 组 cd 二 200 
EMH 
卵 ( 碎 ) 石 组 200 d> 60 
粗 砾 粒 组 60 三 d 二 20 
砾 粒 组 中 砾 粒 组 202d>5 
细 砾 粒 组 5>q>2 
粗 粒 组 
?>4>0.5 
细 砂 粒 组 0.25 宇 d 记 0. 075 
粉 粒 组 0.075 宇 d 记 0. 005 
细 粒 组 


黏 粒 组 d=<0. 005 


摘自 水 利 行业 标准 《土工 试验 规程 》(SL 237—1999) 


实际 上 , 土 常 是 各 种 不 同 大 小 颗粒 的 混合 物 。 较 笼统 地 说 ,以 砾石 和 砂粒 为 主 的 土 称 为 
粗 粒 土 ,也 称 为 无 黏 性 土 。 以 粉 粒 和 黏 粒 为 主 的 土 , 称 为 细 粒 土 ,一 般 为 黏 性 土 。 土 的 具体 
的 工程 分 类 见 1.5 节 。 很 显然 , 土 的 性 质 取决 于 土 中 不 同 粒 组 的 相对 含量 。 土 中 各 粒 组 的 
相对 含量 就 称 为 土 的 粒 径 级 配 。 为 了 了 解 各 粒 组 的 相对 含量 ,必须 先 将 各 粒 组 分 离开 ,再 分 
别称 重 。 这 就 是 粒 径 级 配 的 分 析 方 法 。 

1) 粒 径 级 配 分 析 方 法 

工程 中 ,实用 的 粒 径 级 配 分 析 方 法 有 得 分 法 和 水 分 法 两 种 。 

筛 分 法 适用 于 土 颗粒 大 于 0.075mm 的 部 分 。 它 是 利用 一 套 孔 径 大 小 不 同 的 筛子 ,将 
事先 称 过 重量 的 烘 王 土 样 过 得 ,分 别称 留 在 各 盘 上 的 土 重 ,然后 计算 相应 的 百分数 。 

水 分 法 用 于 分 析 土 中 粒 径 小 于 0.075mm 的 部 分 。 根 据 斯 托 克 斯 (Stokes) 定 理 ,球状 的 
颗粒 在 水 中 的 下 沉 速 度 与 颗粒 直径 的 平方 成 正比 。 因 此 可 以 利用 粗 颗 粒 下 沉 速 度 快 、 细 颗 
粒 下 沉 速 度 慢 的 原理 , 按 下 沉 速 度 进行 颗粒 粗细 分 组 。 基 于 这 种 原理 ,实验 室 常 用 密度 计 进 
行 颗 粒 分 析 , 称 为 密度 计 法 。 该 法 的 原理 说 明和 操作 方法 ,可 参阅 土工 试验 操作 规程 或 土工 
试验 指示 书 ,本 章 不 予 详 述 。 

【例题 1-1] 取 烘 干 土 200g( 全 部 通过 10mm j), ,用 得 分 法 求 各 粒 组 含量 和 小 于 某 种 
粒 径 (以 筛 眼 直 径 表 示 ) 土 量 占 总 土 量 的 百分数 。 

【 解 】 

(1) 得 分 结果 列 于 表 1-3. 
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表 1-3 某 种 土 的 第 分 结果 


fi E + BJ JE fi F EKI ar (BI v TE $ü EEEE hA) Ti ii TLE BJ hh 
kopae 粒 径 土 的 含量 )/g 质量 的 百分数 /% Pee 


9. 0 

2, Ü 16 8 87 

1.0 18 9 78 
0.5 24 12 66 
0.25 22 11 99 
0.075 46 23 32 


(2) 将 表 1-3 中 筛 分 试验 的 筛 余 量 , 即 颗粒 小 于 0.075mm 的 土 颗粒 64g, 用 密度 计 法 进 
行 分 析 , 得 到 细 粒 土 的 粒 组 含量 , 见 表 1-4。 


表 1-4 细 粒 部 分 粒 组 含量 


粒 组 /mm 0. 075=-0. 05 0.05—0.01 0.01—0. 005 <0. 005 
wa | = | # | + | a 


(3) 两 种 分 析 方法 相 结 合 , 就 可 以 将 一 个 混合 土 样 分 成 若干 个 粒 组 ,并 求 得 各 粒 组 的 含 
量 , 见 表 1-5 。 


表 1-5 某 土 样 粒 径 级 配 分 析 的 结果 


粒 径 /mm Ü; 0.075 0.05 0.01 0.005 


parun EE ECE EE 
TR DOOan 


小 于 茶 粒 径 土 占 总 aee 
的 百分比 /% 


2) 粒 径 级 配 曲 线 
综合 上 述 交 分 试验 和 比重 计 试 验 的 全 部 绪 末 ,在 表 1-5 中 , 除 提供 某 试 样 的 全 部 粒 组 含 
量 外 ,还 算出 小 于 某 粒 径 土 的 累积 含量 及 占 总 土 量 的 百分数 。 将 表 中 的 结果 绘制 成 士 的 粒 
径 级 配 累 积 曲 线 , 如 图 1-1 所 示 。 粒 径 级 配 累积 曲线 的 横 坐 标 为 土 颗粒 的 百 径 ,以 mm 表 
示 。 由 于 土 中 所 含 粒 组 的 粒 径 往往 相差 甚大 , 且 细 粒 土 的 含量 对 土 的 性 质 影 啊 很 大 , 需 详细 
表示 。 因 此 , 粒 径 的 坐标 稼 取 为 对 数 坐 标 。 级 配 曲线 的 纵 坐 标 为 小 于 某 粒 径 的 土 颗 粒 累 积 
含量 ,用 百分比 表示 。 
3) 粒 径 级 配 累积 曲线 的 应 用 
土 的 粒 径 级 配 累 积 曲 线 是 土工 中 很 有 用 的 资料 ,从 该 曲线 可 以 直接 了 解 土 的 粗细 程度 、 
粒 径 分 布 的 均匀 程度 和 分 布 连 续 性 程度 ,从 而 判断 土 的 级 配 优 务 。 土 的 粗细 常用 平均 粒 径 
dso 表 示 。 它 指 土 中 大 于 此 粒 径 和 小 于 此 粒 径 的 土 的 含量 均 占 50%。 为 了 表示 土 颗粒 的 均 
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小 于 某 粒 径 之 土质 量 百 分 数 P/% 


je 0.001 0.0005 0.0001 
pe /mm 


图 1-1 土 的 粒 径 级 配 累积 曲线 


hie ee ntti ret 
小 于 该 粒 径 的 土 颗粒 的 质量 占 土 颗粒 总 质量 的 10% ,也 称 有 效 粒 径 。 
小 于 该 粒 径 的 土 颗粒 的 质量 占 土 颗粒 总 质量 的 30%. 

小 于 该 粒 径 的 土 颗粒 的 质量 占 土 颗粒 总 质量 的 60% ,也 称 为 控制 粒 径 。 
er CH 


dzo 


C, = deo /dio (1-1) 
可 见 ,Cu 越 大 ,表示 土 越 不 均匀 , 即 粗 颗粒 和 细 上 颗粒 的 大 小 相差 越 悬 你。 如 采 粒 径 级 配 曲 线 
是 连续 的 ,Cu 越 大 , 则 曲线 越 平 组 ,表示 土 中 含有 许多 粗细 不 同 的 粒 组 ,人 亦 即 粒 组 的 变化 范 
HE. C.—5 的 土 称 为 不 均匀 土 , 反 之 称 为 均匀 土 。 
但 是 ,如 果 粒 径 级 配 累积 曲线 斜率 不 连续 ,在 该 曲线 上 的 某 一 位 置 出 现 水 平 段 ; 如 图 1-2 
中 曲线 入 所 示 。 显 然 水 平 段 范 围 所 包含 的 粒 组 含量 为 稚 。 这 种 土 称 为 缺少 菏 种 中 间 粒 
组 的 土 。 如 来 水 平 段 的 范围 较 大 ,这 种 土 的 组 成 特征 是 颗粒 粗 的 很 粗 , 细 的 特 细 。 在 同样 的 
压 密 条 件 下 ,得 到 的 密度 不 如 级 配 连续 的 土 高 ,其 他 的 工程 性 质 也 较 差 。 土 的 粒 径 级 配 累积 
曲线 的 斜率 是 否 连 续 可 用 曲率 系数 C. 表 示 , 其 定义 为 
do 
dso X dio 
下 面 分 析 曲 率 系 数 C. 所 表示 的 物理 概念 。 假 定 在 图 1-2 中 三 条 级 配 曲线 上 代表 deo H 
a 点 和 代表 di 的 2 点 位 置 相同 , 则 土 的 不 均匀 系数 Cu 也 相同 。 图 中 曲线 中 表示 级 配 连 续 
的 曲线 ,在 此 曲线 上 读 得 d. = 0.33mm.d., = 0.063mm.d,, =0. 005mm, H K(1-2)#5 


d3o 0. 063? 
EATI ~ 0.33 X 0. 005 


图 中 曲线 包 表 示 土 的 级 配 不 连续 ,出 现 水 平 段 cc ,水 平 段 所 代表 的 粒 径 大 于 曲线 由 的 


C. = (1-2) 


C. = 7a 2.41 
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ds0 ,从 曲线 @ 读 得 ds =0. 03mm ,相应 的 曲率 系数 为 
0. 030? 


+ k 
C. = 一 一 一 一 一 人 0. 545 


0. 33 X 0. 005 
曲线 @ 表 示 另 一 种 土 的 级 配 不 连续 曲线 ,其 水 平 段 所 代表 的 粒 径 小 于 曲线 @ 的 dzo M 
曲线 @ 读 得 dh = 二 0.081mm, 相 应 的 曲率 系数 为 


ww r 
a 0.33 X0.005 ~ > 99 
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小 于 某 粒 径 之 土质 量 百 分 数 P/% 


N | 


一 | 
HT 
I ll do] | I 


ol 
lÚ 5 0.05 0.01 0.005 0.001 0.005 0.0001 


粒 径 /mm 


图 1-2 级 配 不 连续 土 的 粒 径 级 配 累积 曲线 


对 比 三 种 曲线 的 曲率 系数 可 知 , 当 土 中 所 缺少 的 中 间 粒 径 大 于 连续 级 配 曲 线 的 dao BJ , 
曲率 系数 变 小 ,而 当 缺 少 的 中 间 粒 径 小 于 连续 级 配 曲 线 的 ds 时 ,曲率 系数 变 大 。 经 验 表 明 ， 
当 级 配 连 续 时 ,C. 的 范围 约 为 1 一 3。 因 此 , 当 C. 王 1 或 C.>3 时 , 均 表 示 级 配 曲 线 不 连续 。 
从 工程 观点 看 , 土 的 级 配 不 均匀 (C, 宇 5), 且 级 配 曲 线 连 续 (C.= 二 1~3) 的 土 , 称 为 级 配 良好 
的 土 。 不 能 同时 满足 上 述 两 个 要 求 的 土 , 称 为 级 配 不 良 的 土 。 

在 宕 土工 程 中 ,应 根据 工程 的 需要 选择 土 的 级 配 。 级 配 良 好 的 土 经 压 实 后 , 细 颗 粒 充填 
于 粗 颗 粒 所 形成 的 和 孔 际 中 ,容易 得 到 较 高 的 干 密 度 和 较 好 的 力学 特性 ,适用 于 填 方 工程 。 而 
级 配 均匀 的 土 孔 际 较 多 较 大 ,有 较 好 的 渗透 性 ,可 用 于 排水 结构 物 和 反 滤 层 中 。 在 高 土石 坝 
的 心 墙 防 渗 料 中 ,人 们 和 常 在 束 性 土 中 加 入 一 定数 量 的 雄 石 ,形成 不 连续 级 配 的 土 料 , 在 渗透 
系数 增加 不 大 的 情况 下 ,可 节省 黏土 料 ,减少 心 墙 的 压缩 性 。 

对 于 粗 粒 土 ,不 均匀 系数 Cu 和 曲率 系数 C. 是 评定 渗透 稳定 性 的 重要 指标 ,这 点 将 在 
第 2 章 中 阐述 。 
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2. 土 粒 成 分 


土 中 国体 部 分 的 成 分 如 图 1-3 所 示 , 绝 大 部 分 是 矿物 质 , 另 外 或 多 或 少 有 一 些 有 机 质 。 
颗粒 的 矿物 成 分 可 分 为 两 大 类 。 一 类 是 原生 矿物 ,常见 的 如 石英 .长 石和 云母 等 ,它们 是 由 
岩石 经 过 物理 风化 生成 的 , 粗 的 土 颗粒 通常 是 由 一 种 或 多 种 原生 矿物 所 组 成 的 岩 粒 或 宕 悄 ， 
即使 很 细 的 岩 粉 也 仍然 是 原生 矿物 。 另 一 类 组 成 土 的 矿物 是 次 生 矿 物 , 它 们 是 由 原生 矿物 
经 化 学 风化 后 形成 的 新 的 矿物 成 分 。 土 中 的 最 主要 的 次 生 矿 物 是 黏土 矿物 。 黏 土 矿 物 具 有 
不 同 于 原生 矿物 的 复合 层 状 的 硅 酸 盐 矿 物 , 它 对 黏 性 土 的 工程 性 质 影响 很 大 。 次 生 矿 物 还 
有 倍 半 氧化 物 (Fe;O; ,Al;O;) 和 次 生 二 氧化 硅 。 它 们 除 以 晶体 形式 存在 以 外 ,还 常 以 凝 胶 
的 形式 存在 于 土 粒 之 间 , 增 加 了 土 体 的 抗 前 强度 。 可 溶 盐 是 第 三 种 次 生 矿 物 ,它们 包括 
CaCO, , NaCl, MgCO; 等 。 它 们 可 能 以 固体 形式 存在 ,也 可 能 溶解 在 溶液 中 。 它 们 也 可 增 
加 颗粒 间 的 联结 ,增强 土 的 抗 剪 强度 。 


原生 矿物 一 -石英 长 石 .云母 .…… 


矿物 质 黏土 矿物 
次 生 矿物 : 无 定形 氧化 物 胶体 
"sss HË 
有 机 质 


图 1-3 土 中 固体 部 分 的 成 分 


黏土 矿物 具有 与 原生 矿物 很 不 相同 的 特性 , 它 对 黏 性 土 性 质 的 影响 很 大 。 下 面 对 黏 土 
矿物 的 性 质 作 一 人 简要 的 介绍 。 

(1) 黏土 矿物 的 晶体 结构 和 分 类 

黏土 矿物 是 一 种 复合 的 铝 - 硅 酸 盐 唱 体 , 颗 粒 成 片 状 ,是 由 硅 片 和 铝 片 构成 的 唱 包 所 组 
登 而 成 。 硅 片 的 基本 单元 是 硅 - 氧 四 面体 。 它 是 由 一 个 居中 的 硅 离子 和 四 个 在 角 点 的 氧 离 
子 所 构成 ,如 图 1-4(a) 所 示 。 由 六 个 硅 - 氧 四 面体 组 成 一 个 硅 片 ,如 图 1-4(b) 所 示 。 硅 片 底 
面 的 氧 离 子 被 相 邻 两 个 硅 离子 所 共有 ,人 向 化 图 形 如 图 1-4(c) 所 示 。 铝 片 的 基本 单元 则 是 
成 一 个 铝 片 。 每 个 氧 氧 离子 都 被 相 邻 两 个 铝 离子 所 共有 ,如 图 1-5(b) 所 示 。 人 简化 图 形 见 
图 1-5(c) 。 笑 土 矿物 依 硅 片 和 铝 片 的 组 县 形 式 的 不 同 , 主 要 分 成 高 岭 石 ,伊利 石和 演 特 石 三 
种 类 型 。 


o— 氧 离子 (0?) ”@ 一 HEAT (SIY) 


图 1-4 硅 片 的 结构 


高 岭 石 ”其 唱 层 结构 是 由 一 个 硅 片 和 一 个 铝 片 上 下 组 全 而 成 。 如 图 1-6(a) 所 示 。 这 种 
晶体 结构 称 为 1 : 1 的 两 层 结构 。 两 层 结构 的 最 大 特点 是 品 层 之 间 通 过 O° 与 OH 相互 联 
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Oo 一 OH @— HAT (Al? ) 


(a) (b) (c) 
图 1-5 铝 片 的 结构 


结 , 称 为 乞 键 联结 。 指 键 的 联结 力 较 强 ,致使 品格 不 能 目 由 活动 ,水 难以 进入 品格 之 间 ,是 一 
PMBK 92 JJ Ra E J £h ED BJ. IS S nn Ja < [a] BJ HK J ë %8 , BÉ ZH EIR Z ñ Jë: , Z A + U) 
上 ,成 为 一 个 颗粒 。 所 以 高 岭 石 的 主要 特征 是 颗粒 较 粗 ,不 容易 吸水 膨胀 . 失 水 收缩 ,或 者 说 
RIK BÉ JJ 25 , 


Al Al 


数 层 水 分 子 


图 1-6 黏 士 矿物 的 品格 构造 
(a) BBA; (b) 蒙特 石 ; (c) PAA 


家 特 石 ” 蝇 层 结构 是 由 两 个 硅 片 中 间 夹 一 个 铝 片 所 构成 ,如 图 1-6(b) 所 示 , 称 为 2:1 
的 三 层 结构 。 品 层 之 间 是 O° 对 O 的 联结 ,联结 力 很 弱 , 水 很 容易 进入 品 层 之 间 。 每 一 里 
粒 能 组 于 的 唱 层 数 较 少 。 辽 特 石 的 主要 特征 是 颗粒 细微 ,具有 显著 的 吸水 膨胀 、 失 水 收缩 的 
特性 ,或 者 说 亲 水 能 力 强 。 

仇 利 石 ” 是 云母 在 碱 性 介质 中 风化 的 产物 。 它 与 家 特 石 相似 , 是 由 两 层 硅 片 夹 一 层 钻 
片 所 形成 的 三 层 结构 ,但 品 层 之 间 有 钾 离 子 联 结 , 如 图 1-6(c)。 联 结 强 度 罚 于 高 岭 石 而 高 于 
RIFA ,其 特征 也 介 于 两 者 之 间 。 

三 种 黏土 矿物 的 主要 特征 见 表 1-6. 

(2) 黏土 矿物 的 市 电 性 质 

1809 年 , 砚 斯 科大 学 列 伊 斯 (Peic) 教 授 完成 一 项 很 有 趣 的 试验 。 他 把 黏土 袁 放 在 一 个 
玻璃 硕 严 内 ,将 两 个 无 底 的 玻璃 简 插 和 人 黏土 袁 中 。 回 简 中 注入 相同 次 度 的 清水 ,并 将 两 个 电 
极 分 别 放 入 两 个 简 内 的 清水 中 ,然后 将 直流 电源 与 电极 连接 。 通 电 后 发 现 放 阳极 的 简 中 ,水 
面 下 降 ,水 逐渐 变 洗 。 放 阴极 的 简 中 水 面 逐 渐 上 升 , 如 图 1-7 所 示 。 这 种 现象 说 明 在 电场 
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中 , 土 中 的 黏 十 颗粒 向 阳极 移动 ,而 水 则 渗 向 阴极 。 前 者 称 为 电泳 ,后 者 称 为 电 渗 。 土 颗粒 
泳 回 阳极 移动 说 明 颗 粒 表面 市 有 负电 人 千 。 
表 1-6 三 类 黏土 矿物 的 特性 
黏土 矿物 


研究 表明 , 片 状 黏土 颗粒 的 表面 常常 带 有 不 平衡 的 电荷 ,通常 是 负电 荷 。 这 主要 是 由 
于 :@ 离 解 : 指 晶体 表面 的 某 些 矿物 在 水 介质 中 产生 离 解 。 离 解 后 ,阳离子 扩散 于 水 中 , 阴 离 
子 留 在 颗粒 表面 。@ 吸 附 : 指 晶体 表面 的 某 些 矿物 把 水 介质 中 一 些 带电 荷 的 离子 吸附 到 颗 
粒 的 表面 。@@ 同 晶 型 替换 :例如 釉 土 矿物 中 八 面体 的 晶 型 保持 不 变 ,但 内 部 的 铝 被 镁 或 铁 所 


蔡 换 。 由 于 前 者 的 电价 比 后 者 高 ,置换 后 ,相当 于 唱 体 表面 有 不 平衡 的 负电 向。 研究 还 表 
明 ,在 颗粒 侧面 断口 处 笛 市 正 电 知 。 这 样 符 土 颗粒 的 表面 电 谷 分 布 通常 如 图 1-8 所 示 。 


特性 


@ 
Ç Q Ktk 
"m — | 水 分 子 


图 1-7 黏土 膏 的 电 渗 .电泳 试验 图 1-8 黏土 颗粒 的 表面 电 和 荷 


由 于 表面 带电 荷 ,黏土 颗粒 四 周 形成 一 个 电场 。 在 电场 的 作用 下 ,水 中 的 阳离子 被 吸引 
分 布 在 颗粒 四 周 。 水 分 子 是 一 种 极 性 分 子 ,在 电场 中 发 生 定向 排列 ,形成 图 1-9 的 排列 形 
式 。 颗粒 表面 的 负电 荷 , 构 成 电场 的 内 层 ,水 中 被 吸引 在 颗粒 表面 的 阳离子 和 定向 排列 的 水 
分 子 构成 电场 的 外 层 , 构 成 了 双 电 层 。 
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由 此 可 知 , 笑 土 矿物 的 表面 性 质 直 接 影响 土 中 水 的 性 质 , 从 而 使 理性 土 具 有 许多 无 香 性 
土 所 没有 的 特性 。 这 将 在 下 面 1.2.2 市 “ 土 中 水 ”及 后 面 的 革 节 中 逐步 阐明 。 


图 1-9 固体 颗粒 和 水 分 子 间 电 分 子 力 的 相互 作用 


3. 颗粒 形状 和 比 表面 积 


原生 矿物 一 般 颗 粒 较 粗 , 呈 粒状 , 即 颗粒 的 三 个 方向 的 尺度 基本 上 同一 数量 级 ,如 图 1-10 
所 示 。 黏 土 颗粒 细微 ,多 呈 片 状 ,如 图 1-11 所 示 。 单 位 质量 土 颗粒 所 拥有 的 表面 积 之 和 称 
为 比 表面 积 A., 比 表面 积 与 颗粒 大 小 及 形状 有 关 , 可 用 下 式 表示 
>A, 

式 中 ，》)A, 一 一 全 部 土 颗粒 的 表面 积 之 和 (m?); 

全 部 土 颗粒 的 质量 (g)。 


A, = (1-3) 


m 


图 1-10 粗 粒 土 的 颗粒 图 1-11 黏土 的 颗粒 (显微镜 下 ) 


例如 当 颗 粒 都 是 百 径 0. 1mm 的 圆 球 时 , 比 表面 积 约 为 0.02m / g。 而 高 岭 石 的 比 表面 
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积 为 10—20m°/ g, 伊 利 石 为 65 一 100m2/ g, 蒙 特 石 可 高 达 800m° / g, 参 见 表 1-6., 

如 前 所 述 ,黏土 颗粒 的 囊 电 性 质 都 发 生 在 颗粒 的 表面 上 ,所 以 ,对 于 黏 性 土 , 比 表面 积 的 
大 小 直接 反映 土 颗 粒 与 四 周 介 质 (特别 是 水 ) 相 互 作 用 的 强烈 程度 ,是 代表 黏 性 土 特征 的 一 
个 很 重要 的 指标 。 

对 于 粗 粒 土 , 由 于 表面 不 具有 融 电 性 质 , 比 表面 积 没 有 很 大 的 意义 。 研 究 颗粒 的 形状 应 
着 重 于 人 研究 其 中 针 片 状 颗 粒 的 比例 和 颗粒 的 磨 圆 度 , 因 为 它们 影响 到 颗粒 间 的 排列 和 粗糙 
度 ,从 而 影响 土 的 抗 剪 强度 。 


1.2.2 土 中 水 


组 成 土 的 第 二 种 主要 成 分 是 土 中 水 。 土 中 水 除了 一 部 分 以 结晶 水 的 形式 存在 于 固体 里 
粒 内 部 的 矿物 中 以 外 ,可 以 分 成 结合 水 和 目 由 水 两 大 类 。 


1。 结合 


如 前 所 述 ,黏土 颗粒 在 水 介质 中 表现 出 市 电 的 特性 ,在 其 四 周 形 成 电场 。 水 分 子 是 极 性 
分 子 , 即 正 负 电 奏 分 布 在 分 子 两 端 。 在 电场 范围 内 ,水 中 的 阳离子 和 极 性 水 分 子 被 吸引 在 颗 
粒 的 四 周 , 定 回 排列 ,如 图 1-9 所 示 。 最 靠近 箱 粒 表面 的 水 分 子 所 受 电 场 的 作用 很 强 , 可 以 
达到 1000MPa。 随 痢 远 离 颗 粒 表面 ,作用 力 很 快 衰减 ,直至 电场 以 外 不 受 电场 力作 用 。 受 
颗粒 表面 电场 作用 力 吸 引 而 包围 在 颗粒 四 周 的 水 与 其 所 受 的 电化 学 力 比 较 , 上 自身 重力 不 起 
主要 作用 ,因而 不 会 因 自 号 的 重力 而 流动 。 这 部 分 水 称 为 结合 水 。 结 合 水 因 离 颗粒 表面 远 
近 不 同 , 受 电 场 作用 力 的 大 小 不 一 样 ,可 以 分 成 强 结合 水 和 弱 结合 水 两 类 。 

(1) 强 结 合 水 

紧 徘 于 颗粒 表面 的 水 分 子 , 所 受 电 场 的 作用 力 很 大 ,几乎 完全 固定 排列 ,丧失 液体 的 特 
性 而 接近 于 固体 ,这 层 水 称 为 强 结 合 水 。 强 结合 水 的 冰点 低 于 0%C ,密度 要 比 自 由 水 大 , 具 
有 蠕 变性 。 当 温度 略 高 于 100C 时 它 才 会 蒸发 。 

(2) 33 Z G K 

指 强 结合 水 以 外 ,电场 作用 范围 以 内 的 水 。 弱 结合 水 也 受 颗 粒 表面 电 衙 所 吸引 而 定 问 
排列 于 颗粒 四 周 ,但 电场 作用 力 随 远 离 颗 粒 而 减弱 。 这 层 水 是 一 种 黏 小 水 膜 。 受 力 时 能 
水 膜 较 厚 处 缓慢 转移 到 水 腊 较 薄 处 ,也 可 以 因 电 场 引 力 从 一 个 土 粒 的 周围 转移 到 男 一 个 里 
粒 的 周围 。 就 是 说 , 弱 结 合 水 膜 能 发 生变 形 , 但 不 因 自 和 喘 的 重力 作用 而 流动 。 弱 结合 水 的 存 
在 是 黏 性 土 在 某 一 含水 量 范 围 内 表现 出 可 塑性 的 原因 。 | 


2. 目 由 水 
不 受 颗 粒 电 场 引 力作 用 的 水 称 为 目 由 水 。 目 由 水 又 可 分 为 

毛细 水 和 重力 水 两 类 。 
(1) 毛细 水 


分 布 在 土 粒 间 相互 贯通 的 孔隙 ,可 以 看 成 是 许多 形状 不 一 、 
直径 互 异 、 彼 此 连通 的 毛细 管 , 如 图 1-12 所 示 。 按 物理 学 概念 ， 
在 毛细 管 周 壁 ,水 膜 与 空气 的 分 界 处 存在 者 表面 张力 工 。 水 膜 图 1-12 土 中 的 毛细 升 高 
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表面 张力 械 的 作用 方 呵 与 毛细 省 壁 成 来 角 a。 由 于 表面 张力 的 作用 ,毛细 管内 的 水 被 提升 
到 目 由 水 面 以 上 高 度 hh. 处。 分析 高 度 为 h. 的 水 柱 的 静 力 平衡 条 件 , 因 为 毛细 管内 水 面 处 
即 为 大 气压 , 硅 以 大 气压 力 为 基准 , 则 该 处 压力 p, 二 0, 故 

nr h y, = 2nrT cosa 


h. = 2 Tcosa 
# 


rR jk ask Jj T S EF 2. 10 HF, T=0.000741N/cm;20°C RJ, T=0.000728N/cm, 
方 回 角 a 的 大 小 与 土 颗粒 成 分 和 水 的 性 质 有 关 。r 是 毛细 管 的 半径 ,7y, 为 水 的 重度 。 式 (1-4) 
表明 ,毛细 水 升 高 h. 与 毛细 管 半 径 > 成 反比 。 显 然 土 颗粒 的 直径 越 小 , 孔 辽 的 直径 (也 就 是 
毛细 管 的 直径 ) 越 细 , 则 毛细 水 的 上 升 高 度 越 大 。 不 同 土 类 , 土 中 的 毛细 水 升 高 很 不 相同 ,大 
致 范围 见 表 1-7 所 列 的 一 些 例子 。 在 黏 性 土 中 ,因为 土 中 水 受 颗 粒 四 周 电场 作用 力 所 吸 引 ， 
形成 结合 水 膜 , 毛 细 管 升 高 不 能 人 简单 由 式 (1-4) 计 算 。 


(1-4) 


表 1-7 不 同 土 中 毛细 水 上 升 高 度 cm 
#h + —1000 


5| B An Introduction to Geoteahnical Engneering. 


右 弯 液 面 处 毛细 水 的 压力 为 xs, 分 析 该 处 水 膜 受 力 的 平衡 条 件 , 取 铬 直方 回 力 的 总 和 
HE, WA 


2Txrcosa + unr? = 0 (1-5) 
由 式 (1-4) 可 知 ,T 一 2ezu ,代入 式 (1-5) 得 
COSQ 
u. = — 21 = 一 hh.y, (1-6) 
r 


式 (1-6) 表 明 毛 细 区 域内 的 水 压力 与 一 般 静 水 压力 的 概念 相同 , 它 与 水 头 高 度 he 成 正 
比 , 负 号 表示 张力 。 这 样 ,自由 水 位 上 下 的 水 压力 分 布 如 图 1-13 所 示 。 自 由 水 位 以 下 水 受 
压力 ,自由 水 位 以 上 ,毛细 区 域内 毛细 水 承受 张力 。 因 此 自由 水 位 以 下 , 土 骨架 受 浮力 , 减 小 
了 颗粒 间 的 压力 。 自 由 水 位 以 上 ,毛细 区 域内 颗粒 骨架 承受 水 的 张 拉 作 用 而 使 颗粒 间 受 压 ， 
称 为 毛细 压力 p. ,毛细 压力 呈 倒 三 角形 分 布 。 弯 液 面 处 最 大 ,自由 水 面 处 为 零 ， 

实际 上 ,所 谓 的 毛细 饱和 区 是 指 包 和 度 相对 较 高 的 区 域 ,这 时 土 骨架 的 孔隙 内 水 是 连通 
的 ,其 中 少量 气体 以 气泡 形式 存在 ,形成 如 图 1-14 所 示 的 弯 液 面 ,在 水 和 空气 的 分 界面 处 同 
样 存在 着 毛细 张力 。 在 毛细 饱和 区 以 上 存在 着 非 他 和 区 ,水 多 集中 于 颗 料 接触 点 的 缝隙 处 。 
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孔 院 中 的 水 也 属于 毛细 水 , 称 为 毛细 角 边 水 。 毛 细 角 边 水 受 拉 力 工 ,颗粒 则 受 压 力 peo H 
于 压力 p. 的 作用 ,使 颗粒 联结 在 一 起 ,这 就 是 湿 与 稍 湿 的 砂 土 颗粒 间 也 存在 着 某 种 黏 结 作 
用 的 原因 。 但 是 ,这 种 黏 结 作用 并 不 像 黏 性 土 一 样 是 因为 粒 间 分 子 力 所 引 起 ,而 是 由 毛细 水 
所 引起 , 当 土 中 的 水 增加 , 孔 辽 被 水 完全 占 满 ,或 者 水 分 莱 发 , 变 成 干 土 ,毛细 角 边 水 消失 , 果 
粒 间 的 压力 也 消失 了 ,所 以 这 种 蒜 聚 力也 称 为 假 黏 聚 力 。 非 饱和 土 的 三 相 作 用 关系 属于 非 
饱和 土 力 学 范畴 ,不 在 这 里 深入 展开 了 。 


毛细 饱和 区 
z / 
饱和 区 B F 
由 
图 1-13 毛细 水 中 的 张力 分 布 图 图 1-14 球状 颗粒 间 缝 际 处 的 弯 液 面 


【例题 1-2] 已 知 某 种 细 砂 中 的 平均 孔隙 半径 r= 一 0.02mm, 求 温度 为 10C 的 毛细 水 升 
高 及 毛细 压力 分 布 。 

【 解 】 已 知 10'C 时 的 水 膜 表 面 张力 T=0.000741N/cm= 
7.41X10 °kN/m 

£,2g > -F J) - Z >=0.02mm=2X10°°m 

通常 取 a= 0°, ip X. (1-4) 


2 T cosa _ 2 X r 41 
ry, 2X10 


最 大 毛细 水 压力 p. = — uç = y,h, = 10 X 0. 741 = 
7.41(kN/m°) 
分 布 呈 倒 三 角形 ,自由 水 面 处 甸 一 0, 如 图 1-15 所 示 。 图 1.15 例题 1-2 毛细 水 升 高 及 
(2) 重力 水 毛细 压力 分 布 
目 由 水 面 以 下 , 土 颗 粒 电 分 子 引 力 范围 以 外 的 水 , 仅 在 目 
号 重力 作用 下 运动 , 称 为 重力 水 。 与 一 般 水 的 性 质 无 异 。 


pe=7.41kKN/m? 


毛细 水 升 高 h= =0. 741(m) 


1.2.3 土 中 气体 


十 中 气体 按 其 所 处 的 状态 和 结构 特点 可 分 为 以 下 几 种 存在 形式 :吸附 于 土 颗粒 表面 的 
气体 ,溶解 于 水 中 的 气体 ,四 周 为 颗粒 和 水 所 封闭 的 气体 以 及 自由 气体 。 通 常 认为 自由 气体 
与 大 气 连通 ,对 土 的 性 质 无 大 影响 。 密 闭 气体 的 体积 与 压力 有 关 , 压 力 增加 , 则 体积 缩小 , 压 
力 缩 小 , 则 体积 膨胀 。 因 此 ,密闭 气体 的 存在 增加 了 土 的 弹性 ,同时 还 可 阻塞 土 中 的 渗流 通 
道 , 减 小 土 的 渗透 性 ， 
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1.3 土 的 物理 状态 


组 成 土 的 三 相 的 性 质 , 特 别 是 固体 颗粒 的 性 质 ,直接 影响 土 的 工程 特性 。 同 样 一 种 土 ， 
密实 时 抗 前 强度 高 ,松散 时 抗 藤 强度 低 ;对 于 细 粒 土 , 水 含量 少时 则 便 , 水 含量 多 时 则 软 。 这 
说 明 土 的 性 质 不 仅 决定 于 三 相 组 成 的 性 质 , 而 且 三 相 之 间 量 的 比例 关系 也 是 一 个 很 重要 的 
影响 因素 。 


1.3.1 土 的 三 相 组 成 的 比例 关系 


对 于 通常 的 连续 介质 ,例如 钢材 ,其 密度 就 可 以 表明 其 密实 程度 ,反映 其 组 成 成 分 。 但 
土 是 三 相 体系 ,要 全 面 反映 其 性 质 与 状态 ,就 需要 了 解 其 三 相间 在 体积 和 质量 方面 的 比例 天 
系 , 也 就 需要 更 多 的 指标 。 


1. 土 的 三 相 草 图 


为 了 更 形象 地 反映 土 中 的 三 相 组 成 及 其 比例 关系 ,在 土 力学 中 第 用 三 相 草 图 来 表示 。 
它 将 一 定量 的 土 中 的 固体 颗粒 \ 水 和 气体 分 别 集中 ,并 将 其 质量 和 体积 分 别 标注 在 草图 的 左 
右 两 侧 , 如 图 1-16 所 示 。 


图 中 符号 意义 如 下 : 
V 一 一 土 的 总 体积 ; 


V, 一 一 土 的 孔 际 部 分 总 体积 ; 
V .一 一 土 的 固体 颗粒 部 分 总 体积 ; 
V ,一 一 土 中 水 的 体积 ; 


V, 土 中 气体 的 体积 ; 

7 一 一 土 的 总 质量 ; 

m, 一 一 土 中 孔 队 流体 的 总 质量 ; 

m. 土 的 固体 颗粒 总 质量 ; 图 1-16 三 相 草 图 
M w 土 中 水 的 质量 ; 

m 一 一 土 中 气体 质量 。 


在 上 述 10 个 物理 量 中 ,除去 一 些 为 其 他 几 个 量 之 和 外 ,只 有 Ve Varm m, 和 m, 
六 个 独立 的 量 。 在 土 力学 中 可 以 忽略 气体 的 质量 ,所 以 ss0; 也 可 以 近似 认为 水 的 比重 等 
于 1.0, 所 以 在 数值 上 m~ V,。 而 使 用 三 相 草 图 是 为 了 确定 或 者 换算 三 相间 的 相对 比例 
关系 ,可 以 假设 任 一 个 量 等 于 1.0, 从 而 用 该 草图 计算 出 其 余 的 几 个 物理 量 及 其 比例 关系 。 
这 样 在 三 相 换 算 中 一 般 需 要 有 上 述 各 量 中 的 3 个 已 知 的 量 ,对 于 完全 饱和 和 完全 干燥 土 则 
只 需 两 个 已 知 量 ,就 可 以 确定 上 述 的 10 个 物理 量 及 其 间 的 比例 关系 。 三 相 草 图 是 土 力 学 中 
十 分 有 用 的 工具 , 它 比 用 换算 公式 更 方便 直观 ,并 不 易 出 错 。 


2. 确定 三 相 量 比例 关系 的 基本 试验 指标 
为 了 确定 三 相 草 图 诸 量 中 的 三 个 量 ,就 必须 通过 实验 室 的 试验 测定 。 通 稍 做 三 个 最 吻 
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操作 的 基本 物理 性 质 试验 。 它 们 是 : 土 的 密度 试验 、 土 粒 比 重 试 验 和 土 的 含水 量 试验 。 有 关 
试验 方法 ,参见 (土工 试验 规程 (SL 237 一 1999) 和 《土工 试验 方法 标准 》(GB/T 50123 一 1999) 
(1) 土 的 密度 
土 的 密度 定义 为 单位 体积 土 的 质量 ,以 Mg/m 或 g/cm iF: 
°= V Fy wak; 
工程 中 还 常用 重度 y 来 表示 类 似 的 概念 。 土 的 重度 定义 为 单位 体积 土 的 重量 ,以 kN/ m° 
计 。 它 与 土 的 密度 有 如 下 的 关系 
y = pg (1-8) 
AY g 为 重力 加 速度 (g 二 9. 81m/s ,工程 上 为 了 计算 方便 , 常 取 g 王 10m/s )。 天 然 土 的 密 
度 因 土 的 矿物 组 成 了 筷 际 体积 和 水 的 含量 而 异 。 
(2) 土 粒 比重 (或 称 土 粒 相对 密度 ) 
土 粒 比重 定义 为 土 粒 的 质量 与 同体 积 纯 蒸 馏 水 在 4C 时 的 质量 之 比 , 即 
G, = Ve 一 这 (1-9) 
式 中 : po, 一 一 土 粒 的 密度 , 即 单位 体积 土 粒 的 质量 ; 
oo 一 一 4C 时 纯 蒸 饮水 的 密度 。 
因为 pos” 二 1. 0g/cm , 土 粒 比重 在 数值 上 即 等 于 土 粒 的 密度 ,是 无 量 纲 数 。 

天 然 土 颗粒 是 由 不 同 的 矿物 所 组 成 ,这 些 矿 物 的 比重 各 不 相同 。 试 验 测定 的 是 土 粒 的 
平均 比重 。 土 粒 的 比重 变化 范围 不 大 , 细 粒 土 ( 黏 性 土 ) 一 般 在 2.70 一 2.75; 砂 土 的 比重 为 
2.65 左右 。 土 中 有 机 质 含 量 增 加 时 , 土 的 比重 减 小 。 

(3) 土 的 含水 量 ( 或 称 含水 率 ) 

土 的 含水 量 定 义 为 土 中 水 的 质量 与 土 粒 质量 之 比 ,以 百分数 表示 。 


| 0 _— 
_ mw X 100% _ m . ms x 100 % (1-10) 


3. 确定 三 相 量 比例 关系 的 其 他 常用 指标 


测 出 土 的 密度 o, 土 粒 的 比重 G,。 和 土 的 含水 量 ww 后 ,就 可 以 根据 图 1-16 所 示 的 三 相 草 
图 ,计算 出 三 相 组 成 各 自在 体积 上 和 重量 (质量 ) 上 的 含量 。 工 程 上 为 了 便于 表示 土 中 三 相 
含量 的 某 些 特征 ,定义 如 下 几 种 指标 。 

(1) 表示 土 中 和 孔 际 含量 的 指标 

工程 上 常用 孔隙 比 e 或 孔 际 率 表示 土 中 孔隙 的 含量 。 其 定义 为 : 


FLIR HE e 指 土 体 孔 际 总 体积 与 固体 颗粒 总 体积 之 比 , 表 示 为 
D e _ 
TLR CERERILE) 指 孔 际 总 体积 与 土 体 总 体积 之 比 , 和 常用 百分数 表示 , 亦 即 
Vs 0 _ 
n = — X 100% (1-12) 


了 筷 际 比 和 孔 际 率 都 是 用 以 表示 孔 际 体积 含量 的 指标 。 不 难 证 明 两 者 之 间 可 以 用 下 式 互 换 : 
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AES 


n 


— f 
l+e 


e 一 一 (1-14) 


] —n 

土 的 孔 际 比 或 孔 际 率 都 可 用 来 表示 同一 种 土 的 松 密 程度 。 它 与 土 形 成 过 程 中 所 受 的 压 
力 、 粒 径 级 配 和 颗粒 排列 的 状况 有 关 。 一 般 粗 粒 土 的 孔 际 率 小 , 细 粒 土 的 孔 际 率 大 。 例 如 砂 
类 土 的 孔 际 率 一 般 是 28% — 35 1⁄4 ; #h FE + KI FLR n] ñ ik 60% — 701 ; DRB FLR Iz K + 
1.0, 这 时 单位 体积 内 和 孔 际 的 体积 比 土 颗粒 的 体积 大 。 

(2) 表示 土 中 含水 程度 的 指标 

含水 量 w 当然 是 表示 土 中 含水 多 少 的 一 个 重要 指标 。 此 外 ,工程 上 往往 需要 知道 土 体 
孔隙 中 充满 水 的 程度 ,这 就 是 土 的 侈 和 度 S,, 亿 和 度 是 孔隙 中 水 的 体积 与 孔隙 总 体积 之 比 。 


Sr 一 二 (1-15) 


显然 ,完全 干 的 土 饱和 度 S, = 0, m 6 2 18 HI + KE S, 二 1.0。 也 可 用 百分数 表示 饮 
FIJE, 

(3) 表示 土 的 密度 和 重度 的 几 种 指标 

土 的 密度 除了 用 上 述 p 表示 以 外 ,工程 上 还 常用 如 下 两 种 密度 , 即 侈 和 密度 和 干 密度 ， 

饱和 密度 一 一 了 筷 际 完全 被 水 充满 时 土 的 密度 ,表示 为 

Dat = mat eea (1-16) 

于 密度 一 一 土 被 完全 烘 干 时 的 密度 ,由 于 忽略 了 和 气体 的 质量 , 它 在 数值 上 等 于 单位 体积 

土 中 土 粒 的 质量 ,表示 为 


[uv V 
可 见 , 对 于 同一 种 土 , 这 几 种 密度 在 数 仁 上 有 如 下 的 关系 
Psat = P Z= pa 
o ERRIA T E ,在 地 下 水 以 下 部 分 的 土 基本 是 饱和 的 ,这 时 天 然 密度 就 等 于 饱和 密度 ; 而 
在 极 干燥 的 沙漠 中 ,天 然 密度 则 基本 等 于 干 密度 。 
相应 于 这 几 种 密度 ,工程 上 还 稼 用 天 然 重度 y、 饱 和 重度 y. FEE ya 来 表示 土 在 不 
同 含水 状态 下 单位 体积 的 重量 。 在 数值 上 ,它们 等 于 相应 的 密度 乘 以 重力 加 速度 g。 男 外 ， 
静水 下 的 土 体 受 水 的 浮力 作用 。 土 的 饱和 重度 减 去 水 的 重度 ,被 称 为 浮 重 度 y ,表示 为 : 
y 一 un 一 为 (1-18) 
同样 地 ,这 几 种 重度 在 数值 上 有 如 下 关系 
a ry esse À 
这 样 ,表示 三 相 量 的 比例 关系 的 指标 一 共有 9 个 , 即 天 然 密度 o, + r IK E G AKE 
w, FLIR HE e fL B n u IEE S, .饱和 密度 ps \ 干 密度 os 和 浮 重 度 y 。 对 于 三 相 土 ,只 要 通 
过 试验 确定 三 个 独立 的 指标 ,就 可 以 应 用 三 相 章 图 ,按照 它们 的 定义 计算 出 其 他 指标 来 。 干 
土 或 饱和 土 为 两 相 体 ,只 要 知道 其 中 两 个 独立 的 指标 ,就 可 以 计算 出 其 他 各 个 指标 值 。 
【例题 1-3] 某 原 状 土 样 , 经 试验 测 得 天 然 密度 po 二 1. 67g/cm’ ,含水 量 包 二 12.9%, 土 
粒 比 重 G. =2. 67, RH ILIRI e, 3U FS 3 n 和 饱和 度 S,。 


(1-17) 
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【 解 】 绘 三 相间 图 , 见 图 1-17。 


Va =0.255cm? 


1.0cm3 


mv =0.191g W =0.191cmš 


m=1.67g 


V = 


ms =1.479g 


Vs =0.554cmš 


图 1-17 例题 1-3 三 相 草 图 


(1) 取 单 位 体积 土 体 V 二 1. 0cm’ ,根据 密度 定义 ,由 式 (1-7) 得 
m = oV = 1.67g 
(2) 根据 含水 量 定义 ,由 式 (1-10) 
mw = um, = 0. 129m, 
从 三 相 草 图 有 : 
m, +m, = m 
0. 129m, + m, = 1. 67g 


a — A 
m, = 1 129 1.479(g) 


mw = 1.67 — 1.479 = 0.191(g) 
(3) 根据 土 粒 比 重 定 义 , 由 式 (1-9) 
土 粒 密度 
os。 = CsOw 7) 


V. = ms 一 1.479 ~: 0. 554(cm°`) 


Os pa O 
(4) 水 的 冤 度 ov 王 1.0 
故 水 体积 V, m m. 


(5) 从 三 相 草 图 知 . 
V = V, +V, + V. = 1(cm°), 

故 V, = 1—0.554 — 0.191 = 0. 255(cmš) 

至 此 ,三 相 组 成 的 量 ,无 论 是 体积 或 质量 , 均 已 算出 ,将 计算 结果 填 入 三 相 草 图 中 。 

(6) 根据 孔隙 比 定义 , 按 式 (1-11) 

_ V, _ V. +V, _ 0.255 十 0.191 


=7 V. 0.554 a 0. 805 
(7) 根据 孔 阶 率 定 义 , 由 式 (1-12) 
n= Ve = 0-255 +0. 191 _ o 446 = 44.6% 
V l 
(8) 根据 饱和 度 定义 ,由 式 (1-15) 
S = Vy V, 0.191 ~ 0. 428 


V. V.+V. 0.255+0.191 
【例题 1-4J iaf hlt +P S,= 二 1.0) 的 含水 量 为 ww 二 40% ,比重 G. =2. 70, E + ú 


ZLEE KE e fo F ZÆ pao 
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【 解 】 绘 三 相间 图 , 见 图 1-18。 设 土 颗 粒 体 积 V. =1. 0cm? 


V, =V; =1.08cm° 


2.08cm 


| = 


图 1-18 例题 1-4 三 相 草 图 


(1) 按 比重 定义 ,由 去 (1-9) 
Ps = Gspw = 2. 70 X 1. 0 = 2. 7 (g/ cmš ) 
土 粒 的 质量 
m, = V, X o, = 2. 7(g) 
(2) 按 含水 量 定义 ,由 式 (1-10) 


My 


w = 
m. 


m, = xo X m, = 0. 40 X 2. 70 = 1. 08(g) 


x V. = — = 1.08cm° = V, 
把 计算 结果 填 入 三 相 草 图 。 
(3) 按 孔 阶 比 定义 ,由 式 (1-11) 
_ V, _ 1.08 _ 
c = 0 1.08 


| 


应 当 注 意 ,在 以 上 两 个 例题 中 ,例题 1-3 假设 土 的 总 体积 V==1. 0cm ,而 例题 1-4 WWE 
设 土 粒 的 实体 体积 V.,==1.0cm*。 事 实 上 ,因为 三 相 量 的 指标 都 是 相对 的 比例 关系 ,不 是 物 
理 量 的 绝对 人 I ,因此 取 三 相 图 中 任 一 个 量 等 于 任何 数值 进行 计算 都 应 得 到 相同 的 结果 。 假 
定 为 1.0 的 量 选取 合适 ,可 以 减少 计算 的 工作 量 。 

K 1-8 是 根据 测定 的 三 个 基本 指标 , 即 密度 o EAEE G. MEKE w 计算 其 他 指标 
的 换算 公式 , 表 1-9 为 上 述 的 6 个 量 之 间 的 换算 公式 。 这 些 公 式 很 容易 从 三 相 草 图 推算 得 
到 。 访 者 应 擎 握 三 相 和 草图 的 应 用 而 不 提倡 死记 公式 。 

表 1-8 三 相 比 例 指标 之 间 的 基本 换算 公式 


指标 名 称 换算 公式 指标 名 称 换算 公式 
w G,+ 
干 密度 pa Me 饱和 密度 ou p= Pw 
FLIR HE e F 梧 FEY y = a 
ps l +) e 
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表 1-9 三 相 比 例 指标 的 相互 换算 关系 表 


比 e u= Te = 
: rasa i | 


=p 
s, = G. y /g 


_ PsatGs 


ed G Fe y = —Pst8 Yw ps — Psat 


_ G. GG /gt pw) 
Z _ Sr Sr (Psg — Ysat) n Yest ) _ V, 
ki S, S, s; m A s, wwG。 A 


1.2. 2 土 的 物理 状态 指标 


所 谓 土 的 物理 状态 ,是 指 土 的 松 密 和 软 硬 状态 。 对 于 粗 粒 土 ,是 指 土 的 松 密 程度 ;对 于 
细 粒 土 则 是 指 土 的 软 硬 程度 或 称 为 蒜 性 土 的 稠度 。 


1. B + EREE) BJ ë SE EE 


土 的 密实 度 通 常 指 单位 体积 中 国体 颗粒 的 含量 , 土 颗粒 含量 多 , + NL 96 SE ; 2 E Bü 
松 。 从 这 一 角度 分 析 , 在 上 述 三 相 比例 指标 中 , 干 密度 o, 和 了 和 孔 际 比 e( 或 孔 际 率 nn) 都 是 表示 
土 的 密实 度 的 指标 。 但 是 这 种 用 固体 含量 或 孔 际 含量 表示 密实 度 的 方法 有 其 明显 的 缺点 ， 
主要 是 这 种 表示 方法 没有 考虑 到 粒 径 级 配 这 一 重要 因素 的 影响 。 为 说 明 这 个 问题 , 取 两 种 
不 同 级 配 的 砂 土 进行 分 析 。 假 定 第 一 种 砂 是 理想 的 均匀 小 圆 球 ,不 均匀 系数 C. =1.0, K 
种 砂 最 密实 时 的 排列 ,如 图 1-19(a) 和 图 1-19(b) 所 示 , 图 (a) 为 金字 塔 式 排 列 ,图 (b) 为 四 面 
体式 排列 。 可 以 算出 这 时 的 孔 际 比 e 二 0. 34。 如 果 砂 粒 的 比重 G. = 2. 65, 则 最 密 时 的 干 密度 
04 二 1.98g/cm’。 第 二 种 砂 同样 是 理想 的 圆 球 。 但 其 级 配 中 除 上 述 圆 球 外 ,还 有 更 小 的 圆 球 
可 以 充填 于 和 孔 际 中 , 即 不 均匀 系数 C, 放 1.0, 如 图 1-19(c) 所 示 。 显 然 , 这 种 砂 最 密 时 的 孔 际 
HE e<0. 34。 就 是 说 这 两 种 砂 知 都 具有 同样 的 孔 附 比 e= 0. 34, 对 于 前 两 种 情况 的 砂 , 已 处 


图 1-19 砂 的 紧密 排列 
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于 最 密实 的 状态 ,而 对 于 第 三 种 砂 则 不 是 最 密实 状态 。 实 践 中 ,往往 可 以 碰 到 不 均 习 系数 很 
大 的 砂砾 混合 料 , 孔 际 比 e 三 0. 30, 干 密度 ps 宇 2. 05g/cm 时 ,仍然 只 处 于 中 等 密实 度 ,还 需 
采用 工程 措施 加 密 。 

工程 上 为 了 更 好 地 表明 粗 粒 土 (无 黏 性 土 ) 所 处 的 松 密 状态 ,采用 将 现场 土 的 孔隙 比 e 
与 该 种 土 所 能 达到 最 密 时 的 孔 际 比 ews 和 最 松 时 的 孔 际 比 em 相对 比 来 表示 孔隙 比 为 e 时 
土 的 密实 程度 。 图 19(d) 表 示 的 是 立方 体 排列 的 均匀 圆 球 , 其 孔 际 比 最 大 ,ew 二 0. 91。 这 
种 度量 密实 度 的 指标 称 为 相对 密度 D, ,表示 为 


D, = 一 (1-19) 


IP: e 粗 粒 土 的 孔 际 比 ; 
emx 一 该 土 的 最 大 孔 际 比 ,为 室内 试验 中 能 够 达到 的 最 松散 状态 时 的 孔 际 比 。 测 定 

的 方法 是 将 松散 的 风干 土 样 通过 长 颈 漏 斗 轻 轻 地 倒 人 容 融 ,避免 重力 冲击 , 求 
得 土 的 最 小 干 密度 再 经 换算 得 到 ( 话 见 (土工 试验 规程 》SL 237 一 1999) ); 
土 的 最 小 筷 际 比 , 指 室内 试验 中 能 够 达到 的 最 紧密 状态 时 的 孔 际 比 。 测 定 的 方 
法 是 将 松散 的 风干 土 装 在 金属 容 副 内 , 按 规定 方法 振动 和 锤 击 , 和 耻 至 密度 不 再 
提高 , 求 得 最 大 干 重度 后 经 换算 得 到 ( 详 见 《土工 试验 规程 )(SL 237 一 1999) ) 。 

4 D, =0 hf e= en ,表示 土 处 于 最 松 状态 ; 当 D, =1. 0 时 ,e 二 em ,表示 土 处 于 最 密 状 
态 。 用 相对 密度 D, 判定 粗 粒 土 的 密实 度 标准 是 


E min 


D, < — LAA 
1 2 
了 < 
过 DD; 过 二 中 密 
py i 
D. > > m A 
e 


将 表 1-9 中 和 孔 际 比 与 干 密度 的 关系 式 e 二 全 一 1 代入 式 (1-19), 整 理 后 ,可 以 得 到 用 干 


密度 表示 的 相对 密度 的 表达 式 为 
D, 一 04 — Pinin) På max (1-20) 
(Dinas — qasi) ña 
AP: ps 一 一 相当 于 孔 际 比 为 e 时 土 的 干 密度 ; 
Pamin 一 一 相当 于 孔 际 比 为 ew 时 土 的 干 密度 , 即 最 松 时 的 干 密度 ; 
pamax 一 一 相当 于 孔 际 比 为 ewis 时 土 的 干 密度 , 即 最 密 时 的 干 密度 。 
应 当 指 出 ,目前 虽然 已 有 一 套 测 定 最 大 孔 际 比 和 最 小 孔 际 比 的 试验 方法 ,但 是 要 在 实验 
室 条 件 下 测 得 各 种 土 理论 上 的 en 和 emis, 却 十 分 困难 。 在 静水 中 很 缓慢 沉积 形成 的 无 慕 性 
土 , 孔 际 比 有 时 可 能 比 实验 室 能 测 得 的 em 还 大 。 同 样 , 在 漫长 地 质 年 代 中 , 受 各 种 目 然 力 
作用 下 堆积 形成 的 土 ,其 孔 际 比 有 时 可 能 比 实验 室 能 测 得 的 ews, 还 小 。 此 外 ,埋藏 在 地 下 深 
处 ,特别 是 地 下 水 位 以 下 的 粗 粒 土 的 天 然 孔 际 比 ,很 难 准确 测定 。 因 此 ,相对 密度 这 一 指标 
理论 上 虽然 能 够 更 合理 地 用 以 确定 土 的 松 密 状态 ,但 由 于 上 述 原因 ,通常 多 用 于 填 方 的 质量 
控制 中 ,对 于 天 然 土 。 则 有 时 D: 会 大 于 1.0 或 小 于 0。 
因为 e、emx 和 ewis 都 难以 准确 测定 ,天 然 砂 土 的 密实 度 通常 在 现场 进行 原 位 标准 贯 入 试 


°| 
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验 , 根 据 锤 击 数 N, 按 表 1-10 的 标准 间接 判定 。 所 谓 标 准 贯 人 试验 方法 ,是 用 质量 为 63. 5kg 
的 穿 心 锤 以 76cm 落 距 沿 钻 杆 目 由 落下 ,将 管状 的 标准 贯 人 需 击 人 30cm 相应 的 击 数 。 


表 1-10 天 然 状 态 砂 土 的 密实 度 分 类 


标准 贯 人 试验 锤 击 数 N 密实 度 
N10 松散 
10< N<15 T 
15< N<30 中 密 
N>30 密实 


引 自 《建筑 地 基 基 础 设计 规范 (GB 50007 一 2011) 


细 粒 土 无 法 在 实验 室 测定 ex 和 ewi,。 实 际 上 也 不 存在 最 大 和 最 小 筷 际 比 ,因此 只 能 根 
据 其 筷 际 比 e 或 干 密度 ou 来 判断 其 密实 度 。 


2. 狐 性 土 ( 细 粒 土 ) 的 稠度 


(1) 黏 性 土 的 稠度 状态 

符 性 土 最 主要 的 物理 状态 特征 是 它 的 稠度 。 笛 度 是 指 土 的 软 便 程 度 或 土 对 外 力 引起 变 
形 或 破坏 的 抵抗 能 力 。 黏 性 土 中 含水 量 很 低 时 ,水 都 被 颗粒 表面 的 电荷 紧 紧 吸着 于 颗粒 
表面 ,成 为 强 结 合 水 。 强 结合 水 的 性 质 接近 于 固态 。 因 此 , 当 土 粒 之 间 只 有 强 结 合 水 时 
(图 1-20(a)), 按 水 膜 厚薄 不 同 , 土 表现 为 固态 或 半 固 态 。 


归结 合 水 


w 
OKRA 

KESA 强 结合 水 

ZA tita 
弱 结 合 水 


图 1-20 土 中 水 与 稠度 状态 
(a) 固态 和 半 固 态 ; (b) WARS; (c) 流动 状态 


当 含水 量 增 加 ,被 吸附 在 颗粒 周围 的 水 膜 加 厚 , 土 粒 周 围 除 强 结合 水 外 还 有 弱 结 合 水 
(图 1-20(b)), 弱 结合 水 呈 黏 滞 状 态 ,不 会 由 于 水 自身 的 重力 而 流动 ,但 受 力 时 可 以 变形 ,能 
从 水 膜 较 厚 处 向 邻近 较 薄 处 移动 。 在 这 种 含水 量 情况 下 , 土 体 受 外 力作 用 可 以 被 捍 成 任意 
形状 而 不 破裂 ,外 力 取消 后 仍然 保持 改变 后 的 形状 。 这 种 状态 称 为 塑 态 , 土 的 这 种 性 质 称 为 
塑性 。 纶 结合 水 的 存在 是 土 具 有 可 塑性 的 原因 。 土 处 在 可 塑 状态 的 含水 量变 化 范围 ,大 体 
上 相当 于 土 粒 所 能 够 吸附 的 弱 结合 水 的 含量 。 这 一 含量 的 大 小 主要 取决 于 土 的 比 表面 积 和 
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矿物 成 分 , 比 表 面积 大 ,矿物 的 亲 水 能 力 强 的 土 ( 例 如 有 绽 特 石 ), 也 是 能 吸附 较 多 的 结合 水 的 
土 , 因 此 它 的 塑 态 含水 量 的 变化 范围 也 大 。 

当 含 水 量 继续 增加 , 土 中 除 结合 水 外 ,已 有 相当 数量 的 水 处 于 电场 引力 影响 范围 以 外 ， 
成 为 目 由 水 。 这 时 土 粒 之 间 被 目 由 水 所 隅 开 ( 图 1-20(c) ) , 土 体 不 能 承受 剪 应力, 而 呈 流 动 状 
态 。 可 见 , 从 物理 概念 分 析 , 土 的 稠度 实际 上 反映 了 土 中 水 的 形态 ,也 就 反映 了 黏 性 土 的 状态 。 

(2) 稠度 界限 

黏 性 土 从 示 种 状态 进入 万 外 一 种 状态 的 分 界 售 水 量 称 为 土 的 特征 含水 量 , 或 称 为 稠度 
界限 。 笛 度 界限 有 液 性 界限 wi 、 塑 性 界限 w, MR w,- 

液 性 界限 (wi ) 亦 即 液 限 含水 量 ,简称 液 限 。 相 当 于 土 从 塑性 状态 转变 为 液 性 状态 时 的 
含水 量 。 这 时 , 土 中 水 的 形态 除 结合 水 外 ,已 有 一 定数 量 的 目 由 水 。 

塑性 界限 (w,) 亦 即 塑 限 含水 量 , 人 简称 塑 限 。 相 当 于 土 从 半 固 体 状 态 转 变 为 塑性 状态 时 
的 含水 量 。 这 时 , 土 中 水 的 形态 大 约 是 强 结 合 水 含量 的 上 限 。 

HBR Cw) ,相当 于 土 从 半 固 态 转变 为 固态 时 的 含水 量 。 是 在 湿 土 干燥 过 程 中 , 土 的 体 
积 不 再 收缩 时 的 含水 量 。 

在 实验 室 中 , 液 限 wr 用 液 限 仪 测定 , 塑 限 w, 则 用 搓 条 法 测定 ,目前 也 有 用 联合 测定 仪 
一 起 测定 液 限 和 塑 限 的 。 而 缩 限 w, 是 通过 烘 干 箱 的 烘 干 试验 测定 的 ( 详 见 (土工 试验 规 
程 》(SL 237 一 1999) ) 。 

(3) 塑性 指数 和 液 性 指数 

塑性 指数 表示 为 五 ,等 于 液 限 与 塑 限 之 差 

I, 一 or — wp (1-21) 

I, 习 惯 上 用 百分数 的 分 子 表 示 。 就 物理 概念 而 言 , 它 大 体 上 表示 土 所 能 吸着 的 弱 结合 
水 质量 与 土 粒 质量 之 比 。 如 前 所 述 ,吸着 结合 水 的 能 力 是 土 的 黏 性 大 小 的 标志 ;同时 , 弦 结 
合 水 是 使 土 有 可 塑性 的 原因 。 黏 性 与 可 塑性 是 黏 性 土 的 一 种 重要 属性 ,因此 ,塑性 指数 I, 
为 细 粒 土工 程 分 类 的 重要 依据 。 

土 的 比 表 面积 和 矿物 成 分 不 同 , 吸 附 结合 水 的 能 力 不 一 样 。 因 此 ,同样 的 含水 量 对 于 黏 
性 高 的 土 , 水 的 形态 可 能 全 是 结合 水 ;而 对 于 黏 性 低 的 土 , 则 可 能 相当 部 分 已 经 是 和 目 由 水 。 
换 句 话说 ,仅仅 知道 含水 量 的 绝对 值 , 并 不 能 说 明 土 处 于 什么 状态 。 要 说 明细 粒 土 的 稠度 状 
态 ,需要 有 一 个 表征 土 的 天 然 含 水 量 与 分 界 含水 量 之 间 相 对 关系 的 指标 ,这 就 是 液 性 指数 
五 ,在 图 1-21 中 ,以 横 坐 标 表示 含水 量变 化 ,并 把 某 种 土 的 天 然 含 水 量 w、 液 限 wr AA [R 
w, 标 在 含水 量 的 坐标 上 。 显 然 , 当 也 接近 于 mm。 时 , 土 则 坚硬 ;而 冯 接 近 于 ror 时 , 土 则 软 
弦 。 和 定义 液 性 指 效 互 为 : 


wW — Wp 


L — (1-22) 


WL — Wp 

当 较 干 的 土 的 含水 量 增加 时 ,五 =0 时 ,w 二 wb, 土 从 半 固 态 进 入 可 塑 状 态 ; 而 当 工 二 1 
时 ,w 二 wi , 土 从 可 塑 状 态 进 入 液态 ( 流 态 )。 因 此 ,根据 Da 值 可 以 直接 判定 土 的 软 便 状 态 。 
工程 上 按 液 性 指数 L. 的 大 小 ,把 符 性 土 分 成 表 1-11 中 的 5 种 状态 。 

应 该 注意 , 液 限 试验 和 塑 限 试验 部 是 先 把 试 样 调 成 土 骨 ,然后 进行 试验 。 也 就 是 说 ,wr 
和 wp 部 是 在 土 的 结构 被 彻底 破坏 后 ,处 于 重 塑 状态 测 得 的 。 因 此 ,用 液 性 指数 反映 天 然 土 
的 稠度 就 存在 不 可 避免 的 缺点 ,因为 含水 量 相同 的 同一 种 土 , 天 然 结构 状态 比重 塑 后 具有 更 
高 的 强度 ,所 以 常见 一 些 液 性 指数 五 大 于 1.0 的 原状 土 , 还 具有 一 定 的 抗 前 强度 和 承载 力 。 
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由 于 这 个 缘故 , 液 性 指数 五 用 以 作为 重 塑 土 软 便 状 态 的 判别 标准 比较 合适 ,而 用 于 原 
REME 36 f #1| 8 < J 25 2É o 


固态 ， 半 固态 HE: 流 仿 


引 自 《建筑 地 基础 设计 规范 》(GB 50007 一 2011) 


] | 14 
; = 固体 体积 ' 
= 空气 体积 | 1-11 土 ( 细 粒 土 ) 的 状态 分 
a a 表 黏 性 土 ( 细 粒 土 ) 的 状态 分 类 
K = 水 的 体积 液 性 指数 LL 状态 
、 | x I.<0 坚硬 ( 半 固 态 ) 
= | | 
$ x \ 0<1,=<0. 25 便 朔 
= | x 0.25<1,<0. 75 可 塑 
二 x 0.75<1,<1 软 塑 
| I.>1 流 塑 


Ws Wp WI Wo 


含水 量 /rw 


图 1-21 分 界 含 水 量 


图 1-21 表示 了 一 个 饱和 黏土 试 样 含水 量 逐 步 减 少 的 过 程 。 该 土 样 在 塑 限 含水 量 之 前 
都 是 饱和 的 。 土 样 在 A 点 的 含水 量 为 wo ,总 体积 为 Vo, 呈 流 态 。 随 着 含水 量 的 减少 , 土 样 
的 体积 收缩 , 呈 A E 的 直线 关系 。 其 中 C 点 对 应 于 液 限 ,D 点 对 应 于 塑 限 。 在 玉 点 之 后 ,二 
者 为 非 线性 关系 ,一般 取 B 点 对 应 的 含水 量 为 缩 限 ww,,M 点 是 直线 AD 的 延长 线 与 纵 坐 标 
的 交点 ,所 以 它 对 应 于 的 体积 V. 是 固体 颗粒 的 总 体积 。 

【例题 1-5] 某 砂 层 的 天 然 密度 0 一 1.75g/cms ,含水 量 四 王 10%% , 土 粒 比 重 G, =2. 65, 
最 小 孔隙 比 emis 二 0.40, 最 大 孔隙 比 em 一 0.85, 问 该 土 层 处 于 什么 状态 。 

【 解 】 

(1) 求 土 层 的 天 然 孔 隙 比 e。 绘 三 相 草 图 , 见 图 1-22。 设 V.= 二 1.0cm’ ,由 式 (1-11) 在 数 
值 上 得 孔 孙 体积 V, 二 e。 因 为 Gs 二 2.65, 由 式 (1-9) 得 ms 二 0, 二 2. 65g. A A, w=10%, H 
式 (1-10) ,my =wm, =0.265g。 

ma=0 V, =e=0.667cm° 
ms =0.265g 


ms = 2.65g V; =1.0cm° 


图 1-22 例题 1-5 三 相 草 图 


_ m, +m, _ 2. 65+0. 265 


因为 ,o 二 1. 75g/cm ,由 式 (1-7),p V I-l 


解 得 e=0. 666 
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(2) 求 相 对 密度 


由 式 (1-19) 
_ @mx —@ _ 0.85 —0.666 ` 
an DS 04 ui 
: l 
Es = 
ME 
故 该 砂 层 处 于 中 窗 状 态 。 


【例题 1-6] 从 某 地 基 取 原状 土 样 , 测 得 土 的 液 限 wi = 475.3 uo, = 185.3 É £$ k 
量 w 二 40%, 问 地 基 土 处 于 什么 状态 。 

【 解 】 由 式 (1-22) 求 液 性 指数 : 
wW — Wp — 40 一 18 、 
wL — wp 47—18 

# + 1-11,1.0>1LL>0.75, LA T£ 33k & 4 X FF L 3k ERE, AMAAC-22)H 
算 的 结果 偏 大 , 故 该 天 然 土 体 实际 上 也 可 能 处 于 可 塑 状态 。 


L — 0. 159 


1.4 土 的 结构 


很 多 试验 质料 表明 ,同一 种 土 , 原 状 土 样 和 重 塑 土 样 ( 将 原状 土 样 破碎 ,在 实验 室内 重新 
制备 的 土 样 , 称 为 重 塑 土 样 ) 的 力学 性 质 也 有 很 大 的 区 别 。 甚 至 用 不 同方 法 制备 的 重 塑 土 
样 ,尽管 组 成 和 密度 相同 ,性 质 也 有 所 差别 。 这 就 是 说 , 土 的 组 成 和 物理 状态 尚 不 是 决定 土 
的 性 质 的 全 部 因 系 。 为 一 种 对 土 的 性 质 影响 很 大 的 因 系 就 是 土 的 结构 。 土 的 结构 指 土 粒 或 
团 粒 ( 几 个 或 许多 个 土 颗粒 联结 成 的 集合 体 ) 在 空间 的 排列 和 它们 之 间 的 相互 联结 。 联 结 也 
就 是 粒 间 的 结合 力 。 土 的 天 然 绪 构 是 在 其 沉积 和 存在 的 整个 历史 过 程 中 形成 的 。 土 因 其 组 
成 沉积 环境 和 沉积 年 代 不 同 而 形成 各 色 各 样 很 复杂 的 结构 。 


1.4.1 粗 粒 土 的 结构 


粗 粒 土 的 比 表 面积 小 ,在 粒 间 作用 力 中 ,重力 起 决定 性 的 作用 。 粗 颗粒 在 重力 作用 下 下 
沉 时 ,一 旦 与 已 经 稳定 的 颗粒 相 接触 ,找到 目 己 的 平衡 位 置 , 稳 定 下 来 ,就 形成 单 粒 结构 。 这 
种 结构 的 特点 是 颗粒 之 间 点 与 点 的 接触 。 当 颗粒 缓慢 沉积 ,没有 经 受 很 高 的 压力 作用 ,特别 
是 没有 受过 动力 作用 时 ,所 形成 的 结构 为 松散 的 单 粒 结构 ,如 图 1-23(a) 所 示 。 松 散 结 构 受 较 
大 的 压力 作用 ,特别 是 受 动力 作用 后 孔 际 减 小 ,部 分 颗粒 破碎 , 土 体 变 密 , 则 成 为 图 1-23(b) 所 


N< 
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示 的 密实 单 粒 结构 。 单 粒 结构 的 孔 际 率 n 一 般 变 化 于 0. 2 一 0.55。 级 配 很 不 均匀 的 土 , 孔 
际 率 还 可 以 更 小 。 

地 下 水 位 以 上 一 定 范 围 内 的 土 以 及 饱和 度 不 高 .颗粒 间 的 缝 际 处 存在 看 毛细 角 边 水 的 
土 ,颗粒 除 受 重 力作 用 外 ,还 受 毛 细 压 力 的 作用 。 如 前 所 述 ,毛细 压力 增加 了 土 粒 间 的 联结 ， 
所 以 散 粒 状 的 砂 土 , 当 含有 少量 水 分 时 具有 假 慕 聚 力 ,但 是 当 土 饱和 时 ,这 种 联结 作用 即 告 
消失 。 因 此 ,由 于 毛细 力 而 呈现 的 慕 性 是 暂时 性 的 ,在 工程 问题 中 ,其 有 利 的 作用 一 般 不 地 


1.4.2 细 粒 土 的 结构 


土 中 的 细 上 颗粒 ,尤其 是 笑 土 膝 粒 , 比 表 面积 很 大 ,颗粒 很 注 , 重 量 很 轻 , 重 力 常 常 不 起 主 
要 的 作用 。 在 结构 形成 中 ,其 他 的 粒 间 力 起 主导 作用 ,这 些 粒 间 力 既 有 引力 也 有 斥 力 。 它 们 
包括 以 下 几 种 力 。 

(1) wi fate JJ (Van der Waal s forces) 

范 德 华 力 是 分 子 间 的 引力 , 力 的 作用 范围 很 小 ,只 有 几 个 分 子 的 距离 。 因 此 ,这 种 粒 间 
引力 只 发 生 于 颗粒 间 紧 密 接触 点 处 。 距 离 很 近 时 , 范 德 华 力 很 大 ,但 它 随 距离 的 增加 而 迅速 
衰减 ,经 典 概 念 的 范 德 华 力 与 距离 的 7 次 方 成 反比 。 但 有 的 学 者 研究 表明 , 土 中 的 范 德 华 力 
与 距离 的 4 次 方 成 反比 。 总 之 ,距离 稍 远 ,这 种 力 就 不 存在 。 范 德 华 力 是 细 粒 土 茜 结 在 一 起 
的 主要 原因 。 

(2) 库仑 力 (Coulombic forces) 

库仑 力 即 静电 作用 力 。 黏 土 颗 粒 表面 市 电 傈 , 通 稍 如 图 1-8 所 示 , E Iñ al f H, fa] IJ ffl 
处 市 正 电 人 衙 。 所 以 , 当 颗 粒 按 平衡 位 置 ,面对面 合 合 排列 时 (图 1-24(a)) ,颗粒 之 间 因 同 号 
电 何 而 存在 静电 斥 力 。 当 颗粒 间 的 排列 是 边 对 面 (图 1-24(b)) 或 角 对 面 ( 图 1-24(c)) 时 , 接 
租 点 处 或 接触 线 处 因 异 号 电 千 而 产生 静电 引力 。 因 此 静电 力 可 以 是 斥 力 或 引力 , 视 颗 粒 的 
排列 情况 而 异 。 一 般 库仑 力 的 大 小 与 电 三 间距 离 的 平方 成 反比 ,实际 上 由 于 结合 水 和 阳 离 
子 的 存在 ,使 颗粒 间 的 静电 力 呈 复杂 的 关系 ,然而 作用 力 随 距离 而 衰减 的 速度 总 是 比 范 德 华 
力 慢 。 


图 1-24 片 状 颗粒 的 联结 


(3) 胶结 作用 (Cementation ) 

土 粒 间 通 过 游离 氧化 物 ,碳酸 盐 和 有 机 质 等 胶体 而 联结 在 一 起 。 一 般 认 为 这 种 胶结 作 
用 是 化 合 键 , 因 而 具有 较 高 的 黏 聚 力 。 

(4) 毛细 力 (Capillary forces) 

毛细 力 的 概念 前 面 已 经 述 及 。 细 粒 土 的 直径 很 小 ,对 于 非 饱 和 土 ,车 按 式 (1-6) 计 
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算 , 将 存在 着 相当 大 的 毛细 力 ,表现 为 一 种 吸力 。 不 过 ,由 于 细 粒 土 的 外 面包 围 着 结合 水 膜 ， 
结合 水 的 性 质 与 自由 水 有 很 大 的 不 同 ,因此 细 粒 土 间 的 毛细 压力 该 如 何 计算 目前 尚 缺 少 研 
究 。 饱 和 土 体 的 内 部 则 不 存在 毛细 压力 。 

细 粒 土 的 天 然 结构 就 是 在 其 沉积 的 过 程 中 受 这 些 力 的 共同 作用 而 形成 的 。 当 微细 的 颗 
粒 在 淡水 中 沉积 时 ,因为 淡水 中 离子 的 浓度 小 ,颗粒 表面 吸附 的 阳离子 较 少 ,存在 着 较 高 的 
未 被 平衡 的 负电 位 ,因此 颗粒 间 的 结合 水 膜 比较 厚 , 粒 间作 用 力 以 斥 力 占 优势 ,这 种 情况 下 
沉积 的 颗粒 常 形成 面对面 的 片 状 堆积 ,如 图 1-25(b) 所 示 。 这 种 结构 称 为 分 散 结构 。 分 散 
结构 的 特点 是 密度 较 大 , 土 在 垂直 于 定向 排列 的 方向 和 平行 于 定向 排列 的 方向 上 性 质 不 同 ， 
即 具 有 各 向 异性 。 


(a) (b) 


图 1-25 黏土 的 结构 
(a) 单 片 的 絮凝 结构 ; (b) 单 片 的 分 散 结构 ; (c) 片 组 的 絮凝 结构 ; (d) 片 组 的 分 散 结构 


当 细 颗 粒 在 海水 中 沉积 时 ,海水 中 含有 大 量 的 阳离子 ,浓密 的 阳离子 被 吸附 于 颗粒 表 
面 ,平衡 了 相当 数量 的 表面 负电 位 ,使 颗粒 得 以 相互 靠近 ,因此 斥 力 减少 而 引力 增加 。 这 种 
情况 下 容易 形成 以 角 、 边 与 面 或 边 与 边 搭 接 的 排列 形式 ,如 图 1-25(a) 所 示 , 称 为 絮凝 结构 。 
象 凝结 构 具 有 较 大 的 孔隙 ,对 扰动 比较 敏感 ,性 质 比较 均匀 , 且 各 向 同性 较 好 。 

总 的 来 说 , 当 孔 隙 比 相 同时 ,凝聚 结构 较 之 分 散 结构 具有 和 较 高 的 强度 、 较 低 的 压缩 性 和 
较 大 的 渗透 性 。 因 为 当 颗 粒 处 于 不 规则 排列 状态 时 , 粒 间 的 吸引 力 大 ,不 容易 相互 移动 ; 同 
样 大 小 的 过 水 断面 , 流 道 少 而 孔隙 间 的 直径 大 。 

以 上 是 细 粒 土 的 两 种 典型 的 结构 形式 。 实 际 上 ,天 然 土 的 结构 要 复杂 得 多 。 通 常 不 是 
单一 的 结构 ,而 是 呈 多 种 类 型 的 综合 结构 。 往 往 是 先 由 颗粒 连结 成 大 小 不 等 的 团 粒 或 片 组 ， 
再 由 各 种 团 粒 和 原 级 颗粒 组 成 不 同 的 结构 形式 , 见 图 1-25(c) 、(d)， 


1.4.3 反映 细 粒 土 结构 特性 的 两 种 性 质 


1. RELIRE 


土 的 结构 形成 后 就 获得 一 定 的 强度 , 且 结构 强度 随时 间 而 增长 。 在 含水 量 不 变化 的 条 
fF F ,将 原状 土 破碎 ,重新 按 原 来 的 密度 制备 成 重 塑 土 样 。 由 于 原状 结构 彻底 破坏 , 重 塑 土 
样 的 强度 较 原 状 土 样 将 有 明显 的 降低 。 定 义 原 状 土 样 的 无 侧 限 抗 压强 度 与 重 塑 土 样 的 无 侧 
限 抗 压强 度 之 比 为 土 的 灵敏 度 S., Bl 
S, = g. q. (1-23) 
式 中 : g, 一 一 原状 土 的 无 侧 限 抗 压强 度 ; 
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q. — 重 塑 土 的 无 侧 限 抗 压 踢 度 。 
显然 结构 性 越 强 的 土 ,灵敏 度 S. 越 大 。 某 些 近代 沉积 的 黏 性 土 其 灵敏 度 可 达到 50 一 60, 有 
的 灵敏 性 土 的 灵敏 度 甚至 可 高 达 1000。 这 种 土 受 到 扰动 以 后 ,强度 会 背 失 列 尽 。 图 1-26 
表示 的 是 加 拿 大 涛 太 华 的 一 种 超 高 灵敏 性 土 , 其 原状 圆柱 形 直 径 为 38mm 的 三 轴 试 样 可 承 
Z 110kN 的 压 重 ,在 含水 量 与 体积 不 变 的 情况 下 ,搅拌 重 塑 后 变 成 了 泥浆 。 
通过 按 表 1-12 划分 黏 性 土 的 灵敏 性 。 


表 1-12 ” 黏 性 土 的 结构 性 分 类 


s, 结构 性 分 类 
2<S,<4 中 灵敏 性 
4<S,<8 高 灵敏 性 
8<S, <16 极 灵 人 敏 性 

S,—>16 流 性 


摘自 《 软 土地 区 岩 土 工程 勘察 规程 )(JGJ 83 一 2011) 
图 1-26 灵敏 性 原状 土 与 重 塑 土 
2. Bbk + 0 fh g bk 


LJ + AI RTA fE: UJ IH y — hF PE E #h FE T BJ ha E. ZH, um] BEAR DA Je 
的 土 , 奢 静 置 不 动 , 则 土 颗粒 和 水 分 子 及 离子 会 重新 组 合 排列 ,形成 新 的 结构 ,强度 又 得 到 一 
定 程度 的 恢复 。 这 种 含水 量 和 密度 不 变 , 土 因 重 塑 而 软化 ,又 因 静 置 而 逐渐 使 化 ,强度 有 所 
恢复 的 性 质 , 称 为 土 的 触 变 性 。 


1.5 土 的 工程 分 类 


目 然 界 中 土 的 种 类 很 多 ,工程 性 质 各 异 。 为 便于 人 研究 和 工程 应 用 ,需要 按 其 主要 特征 进 
行 分 类 。 当 前 ,国内 使 用 的 土 名 和 土 的 分 类 法 并 不 统一 。 各 个 工程 部 门 使 用 各 目 制 定 的 规 
W ,各 规范 中 土 的 分 类 标准 不 完全 一 样 。 国 际 上 的 情况 同样 如 此 。 各 个 国家 有 目 己 一 餐 或 
几 套 规定 。 和 存在 这 种 情况 有 主观 和 客观 的 原因 。 一 方面 各 种 土 的 性 质 复 杂 多 变 , 差 别 很 大 ， 
但 这 些 差别 又 都 是 渐变 的 ,要 用 比较 简单 的 特征 指标 进行 划分 是 难以 做 到 的 。 此 外 ,有 些 部 
门 侧重 于 利用 土 作 为 建筑 物 地 基 ; 有 些 部 门 侧 重 于 利用 土 作为 修筑 土工 结构 物 的 材料 ; 另 一 
些 部 门 又 侧重 于 利用 土 作 为 周围 介质 在 土 中 修建 地 下 构筑 物 。 由 于 各 个 部 门 对 土 的 茶 些 工 
程 性 质 的 重视 程度 和 要 求 不 完全 相同 ,制定 分 类 标准 时 的 着 眼 点 也 就 不 同 。 加 上 长 期 的 经 
验 和 习惯 ,很 难 使 大 家 取得 一 致 的 看 法 和 主张 。 

本 书 将 更 多 地 从 学 科 的 角度 来 阐述 土 的 工程 分 类 法 的 基本 原则 ,同时 也 考虑 到 实用 性 ， 
分 别 介 绍 两 种 国内 常用 的 分 类 方法 ，。 
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1.5.1 土 的 工程 分 类 依据 


自然 界 中 土 的 种 类 繁多 ,从 直观 上 显然 可 以 分 成 两 大 类 .一 类 是 由 肉眼 可 见 的 雄 散 颗粒 
所 堆 成 ,颗粒 通过 接触 点 下 接 接 触 。 粒 间 除 重力 或 者 有 时 有 些 毛 细 力 外 ,其 他 的 联结 力 十 分 
微弱 ,可 以 忽略 不 计 , 这 就 是 前 面 提 到 的 粗 粒 土 , 也 都 是 无 黏 性 土 。 另 一 类 是 由 肉眼 难以 辩 
别 的 微细 颗粒 所 组 成 。 由 于 微细 颗粒 ,特别 是 备 土 颗粒 之 间 存 在 着 重力 以 外 的 分 子 引 力 及 
静电 力 的 作用 ,使 颗粒 之 间 存 在 相互 联结 ,这 就 是 土 的 黏 性 的 由 来 。 静 电力 引起 结合 水 膜 ， 
颗粒 之 间 和 常常 不 再 是 直接 接触 而 是 通过 结合 水 膜 相 联结 ,使 这 类 土 具 有 可 塑性 。 另 外 ,黏土 
信物 具有 吸水 膨胀 、 失 水 收缩 的 性 质 , 这 种 具有 称 性 、 可 塑性 、 胀 缩 性 的 土 就 是 前 面 提 到 的 细 
粒 土 ,一般 属 于 黏 性 土 。 

但 是 在 实际 的 工程 应 用 中 , 仅 有 这 种 感性 的 粗浅 的 分 类 是 很 不 够 的 ;还 必须 更 进一步 用 
某 种 最 能 反映 土 的 工程 特性 的 指标 来 进行 系统 的 分 类 。 按 前 面 的 分 析 , 影 啊 土 的 工程 性 质 
的 三 个 主要 因素 是 土 的 三 相 组 成 、 土 的 物理 状态 和 土 的 结构 。 在 这 三 者 中 ,起 主要 作用 的 无 
疑 是 三 相 组 成 。 在 三 相 组 成 中 ,关键 的 是 土 的 固体 颗粒 ,首先 就 是 颗粒 的 粗细 。 工 程 上 以 土 
中 颗粒 直径 大 于 0.075mm 的 质量 占 全 部 土 粒 质量 的 50% 作 为 第 一 个 分 类 的 界限 。 含 量 大 
于 50% 的 称 为 粗 粒 土 ,含量 小 于 50% 的 称 为 细 粒 土 。 

粗 粒 土 的 工程 性 质 , 如 透水 性 .压缩 性 和 强度 等 ,很 大 程度 上 取决 于 土 的 粒 径 级 配 。 因 
此 , 粗 粒 土 按 其 粒 径 级 配 累积 曲线 再 细 分 。 

细 粒 土 的 工程 性 质 不 仅 决定 于 粒 径 级 配 ,而 且 与 土 粒 的 矿物 成 分 有 密切 关系 。 可 以 认 
为 , 比 表 面积 和 矿物 成 分 在 很 大 程度 上 决定 了 这 类 土 的 性 质 。 直 接 量 测 和 鉴定 土 的 比 表 面 
积 和 矿物 成 分 均 较 困难 ,但 是 它们 表现 为 土 的 吸附 结合 水 的 能 力 。 因 此 ,在 目前 国内 外 的 各 
种 规范 中 多 用 吸附 结合 水 的 能 力作 为 细 粒 土 的 分 类 标准 。 

如 前 所 述 , 反 映 土 吸附 结合 水 能 力 的 特性 指标 有 液 限 wi PR <o, 或 塑性 指数 五。 在 
这 三 个 指标 中 ,独立 的 其 实 只 有 两 个 ,因此 国内 外 对 细 粒 土 的 分 类 ,多 用 塑性 指数 或 者 液 限 
加 塑性 指数 作为 分 类 指标 。 

以 下 介绍 国内 最 基本 的 两 种 土 的 工程 分 类 法 :一 种 是 水 利 部 的 《土工 试验 规程 》 
(SL 237 一 1999) 分 类 法 ; 另 一 种 是 4 建筑 地 基 基 础 设计 规范 》(GB 50007 一 2011) 的 分 类 法 。 


1.5.2 水 利 部 《土工 试验 规程 )(SL 237 一 1999) 分 类 法 


1. 总 的 分 类 体系 与 符号 


这 种 分 类 法 是 先 根 据 土 中 的 有 机 质 含量 将 其 分 为 有 机 土 和 无 机 土 。 对 于 无 机 土 又 分 为 
巨 粒 土 、. 粗 粒 土 和 细 粒 土 。 其 中 , 粒 径 大 于 60mm 的 颗粒 质量 大 于 颗粒 总 质量 50% BJ + PE 
为 巨 粒 土 ; 小 于 0.075mm 的 颗粒 质量 大 于 或 等 于 颗粒 总 质量 50% 的 土 称 为 细 粒 土 ;颗粒 在 
巨 粒 土 与 细 粒 土 之 间 的 土 称 为 粗 粒 土 。 其 中 细 粒 土 还 包括 一 些 特殊 土 。 这 种 分 类 体系 与 一 
些 主 要 西方 国家 土 的 分 类 体系 原则 相同 。 细 节 上 结合 我 国土 的 特点 作 了 有 茶 些 变动 。 
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总 的 分 类 体系 见 表 1-13 ,其 中 有 关 的 符号 见 表 1-14。 


R 1-13 土 的 总 分 类 体系 
mA +B) 
WAX EC) 
ERX (G) 
PX + (S) 


#) + (M) 
T 
W + 
iiij P 


巨 粒 土 { 
EHLE 粗 粒 土 | 
# HL + (O) 


表 l-14 土 的 分 类 及 符号 
无 机 土 


A 有 机 二 
特征 A +L 
. C(Clay) #h + 
、 B(Boulder) 漂 石 G( Gravel) Ek > 
成 分 M(Mo 或 silt) 粉 土 
C, (Cobble) 卵石 S(Sand) 砂 | 
O(Organic) 有 机 质 土 
P( Peat) 
W(Well graded) W(Well graded) ; 
° H(High liquid limit) 高 液 限 WR + 
| 级 配 良 好 级 配 良 好 O so 
级 配 或 液 限 I(Intermediate liquid limit) 中 液 限 


P(Poorly graded) P(Poorly graded) 
级 配 不 民 级 配 不 民 


L(Low liquid limit ) 低 液 限 


其 中 由 一 个 代号 构成 时 表示 土 的 名 称 , 如 :S 一 一 砂 ,M 一 一 粉 土 ;由 两 个 基本 代号 构成 
时 ,第 一 个 基本 代号 表示 土 的 主 成 分 ,第 二 个 基本 代号 表示 土 的 特性 指标 ( 土 的 液 限 或 土 的 
级 配 优 和 劣 ) ,如 :GP 一 一 不 恨 级 配 砾 ,CL 一 一 低 液 限 黏土 ;由 三 个 基本 代号 构成 时 ,第 一 个 基 
本 代号 表示 土 的 主 成 分 ,第 二 个 基本 代号 表示 液 限 的 高 低 ( 或 级 配 的 好 坏 ), 第 三 个 基本 代号 
表示 土 中 所 含 次 要 成 分 ,如 :CHG 一 一 含 砾 高 液 限 黏土 ,MLS 一 一 含 砂 低 液 限 粉 土 。 


2. 粒 组 的 划分 


粒 组 按 直 径 划 分 为 :& 二 200mm 为 漂 石 粒 组 ,200mm 三 Cd 二 60mm 为 卵石 粒 组 ,二 者 统 通 
称 为 巨 粒 组 ;60mm— d 2mm 为 砾石 粒 组 ,2mm 三 C& 二 0. 075mm 为 砂粒 组 ,二 者 统 通 称 为 
HH ;d <0. 075mm 为 细 粒 组 。 粒 组 的 分 类 见 表 1-15。 


3. 巨 粒 土 与 含 巨 粒 土 


试 样 中 巨 粒 组 ( 粒 径 &>>60mmy) 的 质量 大 于 总 质量 50%% 的 土 称 为 巨 粒 类 土 ,其 中 , 巨 粒 
组 ( 粒 径 d 盖 60mmy) 的 质量 为 总 质量 75% 一 100%% 的 土 称 为 巨 粒 土 , 巨 粒 含量 小 于 75%% ,大 
于 50%% 的 土 为 混合 巨 粒 土 (BSI,CvrSI) 。 巨 粒 含 量 为 15% 一 50%% 的 土 为 巨 粒 混合 土 (SIB， 
SIC ) , 巨 粒 含量 小 于 15 色 的 土 , 可 扣除 巨 粒 , 按 粗 粒 土 或 细 粒 土 的 相应 规定 划分 , 见 表 1-16. 
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表 1-15 粒 组 划分 
粒 组 统称 粒 组 划分 粒 径 的 范围 d/mm 
漂 石 ( 块 石 ) 组 d> 200 
巨 粒 组 
卵石 ( 碎 石 ) 组 200=d >60 
504520 
BEREA BE 20>4>5 
== 
iii 粗 砂 22>q>0.5 
砂粒 0.5>q4>0. 25 
细 砂 0. 25=d>œ>0. 075 
粉 粒 0.075>d>0. 005 
wa 
d<0. 005 


R 1-16 巨 粒 土 和 含 巨 粒 土 的 分 类 


潭 í 500 漂 
巨 粒 土 巨 粒 含量 75% —100% zen , — 要 ani 
漂 石 粒 含量 三 50% 卵石 
巨 粒 含量 漂 石 粒 含 量 盖 50% BSI | 混合 土 漂 石 
ws. EaR wa RA PSI RAEE 
小 于 75% ,大 于 50% 漂 石 粒 含量 夺 50% GSI | 混合 土 卵石 
漂 石 粒 含量 二 卵石 含量 SIB | 漂 石 混合 土 
忆 粒 混合 土 | 巨 粒 合 量 15%~50% | 染 万 粒 含量 > 卵石 合 量 — | |A 
漂 石 粒 含量 三 卵石 含量 SIG, | MARAE 


4. 粗 粒 土 


粗 粒 土 又 可 分 为 砾 类 土 和 砂 类 土 。 粗 粒 土 中 砾 粒 组 的 质量 占 粗 粒 组 质量 的 50% 以 上 ， 
则 属于 砾 类 土 ; 砾 粒 组 小 于 或 等 于 50%% , 则 属于 砂 类 士 。 

砾 类 土 和 砂 类 土 再 根据 其 中 细 粒 土 的 含量 进一步 分 成 三 类 。 细 粒 土 含量 不 足 5% 时 ， 
称 为 砾 ( 或 砂 ) 。 其 中 当 级 配 恨 好 时 , 标 为 GW(Gravel，Well graded) 或 SW; 当 级 配 不 展 时 ， 
标 为 GP(Gravel，Poorly graded) E% SP. ÆW EE EA 5% 一 15% 时 称 为 含 细 粒 土 砾 或 
含 细 粒 土 砂 , 标 为 GF 或 SF。 硅 细 粒 土 含 量 大 于 15% ,小 于 或 等 于 50% 时 , 称 为 细 粒 土质 
砾 或 细 粒 土质 砂 。 其 中 当 细 粒 土 为 粉 土 时 , 称 为 粉 质 土 砾 ( 砂 ) , 标 为 GM sk SM; ` ZH 35 + 
为 黏土 时 , 称 为 黏土 质 砾 ( 砂 ) , 标 为 GC 或 SC。 为 了 便于 查阅 ,分 别 将 砾 类 土 和 砂 类 土 的 分 
类 体系 列 于 表 1-17 和 表 1-18。 


5. Wt 


细 粒 土 按 塑性 图 分 类 。 塑 性 图 是 以 液 限 wi 为 横 坐 标 , 塑 性 指数 五 为 纵 坐 标的 一 幅 分 
类 图 , 见 图 1-27。 在 该 图 中 ,用 A 线 (五 =0.73(w 一 20) ) 与 五 =10 组 成 一 条 折线 ,该 折线 
与 BB 线 (wi 二 50%) 这 条 竖 线 将 图 面 分 成 4 个 小 区 。 

(1) A 线 与 玫 =10 组 成 的 折线 以 上 为 黏土 (C) ,以 下 为 粉 土 (M), L =6—10 为 过 渡 
区 ,可 能 由 低 液 限 粉 土 过 渡 为 低 液 限 黏土 。 

(2) B 线 左 侧 为 低 液 限 区 (L) , 右 侧 为 高 液 限 区 (CH) 。 
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表 1-17 Hk2E + 2 3 


+% 粒 组 含量 土 名 称 


级 配 :C, 之 5 SENE 
砾 细 粒 含量 小 于 5% C. 一 1 一 3 ` 


级 配 :不 同时 满足 上 述 要 求 级 配 不 良 砾 
A DB + BÉ 细 粒 含量 5%—15% 含 细 粒 土 砾 
细 粒 为 黏 十 黏土 质 砾 

ws ss 
S E 细 粒 为 粉 二 PERM 


注 : 表 中 细 粒 土质 砾 土 类 ,应 按 细 粒 土 在 塑性 图 中 的 位 置 定名 。 
k 1-18 砂 类 土 分 类 


ia SW | 级 配 良好 砂 
砂 细 粒 含量 小 于 5% C.=1—3 . 


级 配 :不 同时 满足 上 述 要 求 级 配 不 良 砂 
含 细 粒 土 砂 细 粒 含量 5%—15% 含 细 粒 土 砂 
ZH; J $h + SC 土质 砂 
matne — 15% 二 细 粒 售 量 <50% | 208: | c | #tap 
细 粒 为 粉 十 BERE 


注 : 表 中 细 粒 土质 砂 土 类 ,应 按 细 粒 土 在 塑性 图 中 的 位 置 定名 。 


A $8 1,=0.73(w,—20) 
B 线 wl=50% 


塑性 指数 Ip /% 


lÚ 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 
WPR zo /% 


图 1-27 我 国 《 土 工 试验 规程 》(SL 237 一 1999) 采 用 的 塑性 图 


细 粒 土 根据 其 在 塑性 图 上 的 位 置 确 定 土 名 , 见 表 1-19。 
表 1-19 细 粒 土 的 分 类 


TT | — — 
代号 名 称 
i 
1, 宇 0.73(wr —20),1, 宇 10 
AR 
MARME 
I, <0. 73(w, — 20), I, <10 
ARDE 
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细 粒 土 中 含有 粗 粒 土 时 , 若 粗 粒 土 的 含量 在 25% 以 下 ,这 时 粗 颗 粒 完全 被 细 粒 土 所 包 
围 , 基 浮 在 细 粒 土 组 成 的 基质 中 ,对 细 粒 土 性 质 影 响 不 大 ,可 以 不 必 标 明 ,就 称 为 细 粒 土 。 当 
含量 达 25% 一 50% 时 , 粗 粒 土 可 能 形成 骨架 ,对 细 粒 土 的 性 质 就 会 有 影响 ,这 时 称 含 粗 粒 的 
细 粒 土 。 其 中 硅 粗 粒 中 砾 粒 占 优势 , 称 含 砾 细 粒 土 ,在 细 粒 土 名 代号 后 级 以 代号 G, 如 
CHG 一 一 含 砾 高 液 限 黏土 ;各 粗 粒 中 砂粒 占 优势 , 称 含 砂 细 粒 土 , 在 细 粒 土 代号 后 级 以 代号 
S, 如 MLS 一 一 含 砂 低 液 限 粉 土 。 含 有 部 分 有 机 质 ( 有 机 质 含 量 5% 三 0O, 夺 10%) 的 土 称 有 
机 质 土 ,这 类 土 应 在 各 相应 土 类 代号 之 后 缀 以 代号 0, 如 CHO 一 一 有 机 质 高 液 限 茜 土 ， 
MLO 一 一 有 机 质 低 液 限 粉 土 。 


1.5.3 (EHEH 08 iZ YT EM su (GB 50007 一 2011) 分 类 法 


这 种 分 类 体系 将 土 分 为 雄 石 土 、 人 砂 土 . 粉 土 . 莫 性 土 和 人 工 填 土 5 大 类 。 人 工 填 土 是 由 
于 人 为 的 因素 形成 ,只 是 成 因 上 与 其 他 土 不 同 ,因此 ,天 然 土 实 际 上 被 分 为 雄 石 土 、 砂 土 、 粉 
EMR EŁK., RAEM EET E, H EMR EEE TAE. A E 
级 配 分 类 , 细 粒 土 则 按 塑 性 指数 L. 分 类 。 有 具体 标准 如 下 。 


1. RAİL 


RAE hL 46 K T 2mm 的 颗粒 含量 超过 颗粒 全 重 50 为 的 土 。 根 据 粒 组 含量 及 颗粒 形 
状 , 可 细 分 为 深 石 、 块 石 、 卵 石 \ 雄 石 、 圆 砾 和 和 角 砾 六 类 , 见 表 1-20。 


表 1-20 ” 碎 石 土 的 分 类 


土 的 名 称 颗粒 形状 粒 组 含量 


mA 圆 形 及 亚 圆 形 为 主 

径 200 tJ 颗 50% 
mos SAKENE 粒 径 大 于 200mm 的 颗粒 超过 全 重 50% 
明石 圆 形 及 亚 圆 形 为 主 

í 20 颗 过 全 重 50% 
RA 村 角形 为 主 粒 径 大 于 20mm 的 颗粒 超过 全 重 50% 
Di gk 圆 形 及 亚 圆 形 为 主 
w | a 粒 径 大 于 2mm 的 颗粒 超过 全 重 50% 


角 砾 校 角形 为 主 
注 : 分 类 时 应 根据 粒 组 含量 由 大 到 小 以 最 先 符合 者 确定 。 


2. WŁ 


人 砂 土 指 粒 径 大 于 2mm 的 颗粒 含量 不 超过 全 重 的 50% ,而 粒 径 大 于 0.075mm 的 颗粒 含 
量 超过 全 重 的 50% 的 土 。 砂 土 根据 粒 组 含量 不 同 又 细 分 为 砾 砂 、 粗 砂 、 中 砂 、 细 砂 和 粉 砂 五 
类 ,如 表 1-21 所 示 。 


3. 粉 土 


指 粒 径 大 于 0.075mm 的 颗粒 含量 不 超过 全 量 的 50% 而 塑性 指数 五 过 10 J +, W 
不 具有 人 砂 土 透水 性 大 、 容 易 排水 固 结 、 抗 藤 强 度 较 高 的 优点 ,又 不 具有 萄 性 土 防水 性 能 好 ,不 
昂 锐 水 冲 蚀 流失 、 具 有 和 较 大 医 聚 力 的 优点 。 在 许多 工程 问题 上 ,表现 出 较 差 的 力学 性 质 ， 


第 1 章 土 的 物理 性 质 和 工程 分 类 3/ 


表 1-21 砂 土 的 分 类 


土 的 名 称 bà 组 E E 
砾 砂 粒 径 大 于 2mm 的 颗粒 含量 占 全 重 25% —50% 
粗 砂 粒 径 大 于 0. 5mm 的 颗粒 含量 超过 全 重 50% 
中 砂 粒 径 大 于 0. 25mm 的 颗粒 含量 超过 全 重 50% 
细 砂 粒 径 大 于 0.075mm 的 颗粒 含量 超过 全 重 85% 
粉 砂 粒 径 大 于 0.075mm 的 颗粒 含量 超过 全 重 50% 


注 :分 类 时 应 根据 粒 组 含量 由 大 到 小 以 最 先 符合 者 确定 。 


如 受 振动 容易 液化 湿 陷 性 大 、 冻 胀 性 大 和 易 被 冲 蚀 等 。 因 此 ,在 规范 中 , 它 既 不 属于 秋 性 
土 ,也 不 属于 砂 土 ,将 其 单列 一 类 ,以 利于 工程 上 正确 处 理 。 


4. FEE 


黏 性 土 指 塑 性 指数 五 之 10 的 土 。 其 中 160<1,<17 的 称 为 粉 质 黏 土 , 五 二 17 的 称 为 
黏土 。 

此 外 , 目 然 界 中 还 分 布 有 许多 具有 一 般 土 所 没有 的 特殊 性 质 的 土 , 如 黄土 、 红 土 、 冻 土 、 
软 土 . 胀 缩 性 土 ( 或 称 膨 胀 土 )、 分 散 性 土 等 。 它 们 的 分 类 一 般 都 各 有 目 己 的 规范 。 

淤泥 和 洲 泥 质 土 属于 软 土 ,是 地 基 基 础 工程 中 第 遇 到 的 土 。 洲 泥 为 在 静水 中 或 者 缓慢 
的 流水 环境 中 沉积 ,并 经 生物 化 学 作用 形成 的 ,是 天 然 含 水量 大 于 液 限 ,天 然 孔 际 比 大 于 或 
等 于 1.5 的 黏 性 土 。 天 然 含 水 量 大 于 液 限 , 孔 际 比 小 于 1. 5, 但 大 于 或 等 于 1.0 的 黏 性 土 或 
HM ENIE E. 

【例题 1-7] 图 1-28 为 某 种 土 的 粒 径 级 配 累 积 曲线 。 对 其 中 粒 径 小 于 0.075mm 的 细 
粒 土 ,经 测定 液 限 为 wi 二 38%, 塑 限 为 w, 二 23%。 试 按 《 土 工 试验 规程 )(SL 237 一 1999) 和 
《建筑 地 基 基 础 设计 规范 》(GB 50007 一 2011) 规 范 分 类 法 分 别 定 出 土 的 名 称 。 

(水 利 与 建筑 专业 测定 液 塑 限 含水 量 的 试验 方法 不 同 , 其 数值 也 会 略 有 差别 ) 


100 
J 


小 于 某 粒 径 之 士 质量 百分数 P/% 


一 -FF 
mm 
-LO 


图 1-28 例题 1-7 粒 径 级 配 累积 曲线 


【 解 】 
1) 按 人 土工 试验 规程 》(SL 237 一 1999) 分 类 法 定名 
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(1) 从 级 配 曲 线 , 粒 径 二 0.075mm 的 颗粒 约 占 全 土质 量 83%, 故 属于 粗 粒 土 。 又 粒 径 
盖 2mm 颗 粒 占 全 土质 量 18%% ,小 于 50% , 故 必 于 砂 类 土 “S”。 

(2) 细 粒 土 占 17%, 属 于 细 粒 土质 砂 。 细 粒 土 的 液 限 wo 二 38% ,塑性 指数 五 王 38 一 23 王 15。 
根据 液 限 和 塑性 指数 查 图 1-27, 位 于 CL 区, 故 细 粒 土 的 定名 为 低 液 限 黏土 , 标 为 “CL”。 

(3) 全 土 定名 为 黏土 质 砂 , 标 为 “SC?”。 

2) 按 人 《建筑 地 基 基 础 设计 规范 》(GB 50007 一 2011) 定 名 

(1) 查 级 配 累 积 曲 线 , 该 土 中 粒 径 二 2mm 占 全 重 18% (<50%),# £ >0.5mm 占 全 重 
51⁄C>50%), Å 1-21, 定 名 为 粗 砂 。 

(2) 其 中 细 粒 土 的 塑性 指数 五 = 王 38 一 23 王 15 ,定名 为 粉 质 蒜 土 。 

3) 分 析 : 这 种 土 是 一 种 没有 经 过 长 距离 水 流 搬 运 ,分 选 性 较 差 的 粗细 粒 混合 土 料 。 第 
一 种 分 类 法 ,定名 为 黏土 质 砂 , 能 够 把 混合 料 的 特点 表示 出 来 。“SC” 中 “S” 表 示 是 粗 粒 土 属 
砂 类 土 ;“C” 表 示 细 粒 土 是 黏土 。 这 样 划 分 与 水 利 工程 中 特别 重视 土 的 渗透 性 有 关 , 混 合 料 
中 的 细 粒 部 分 对 土 的 渗透 性 影响 很 大 。 其 缺点 是 对 砂 的 分 类 不 够 细 。 第 二 种 分 类 法 将 整个 
土 料 定名 为 粗 砂 ,不 能 把 混合 料 的 特点 表现 出 来 。 天 然 地 基 一 般 多 做 在 冲积 土 层 上 。 冲 积 
土 层 有 明显 的 分 选 性 , 较 少 碰 到 这 类 粗细 颗粒 在 一 起 的 混合 土 料 。 因 此 地 基 规 范 中 土 的 分 
类 法 不 能 反映 这 种 粗细 混合 土 料 的 特点 。 但 它 对 砂 士 的 分 类 比较 细 , 这 是 它 的 优点 。 


1.5.4 细 粒 土 的 活性 指数 


如 前 所 述 , 细 粒 土 按 液 限 wr 和 塑性 指数 五 分 类 ,实际 上 是 根据 全 部 土 颗粒 吸附 结合 水 
的 能 力 分 类 。 按 塑性 图 ,虽然 可 以 把 细 粒 土 分 成 颖 土 和 粉 土 ,但 是 仍然 不 能 充分 反映 土 中 所 
包含 的 黏土 矿物 吸附 结合 水 的 能 力 ,或 者 说 不 能 充分 反映 黏土 矿物 的 表面 活性 的 高 低 。 同 
样 的 结合 水 含量 ,可 能 是 由 于 大 量 的 吸水 能 力 不 其 高 的 矿物 (例如 高 岭 石 ) 所 引起 ,也 可 能 是 
含量 较 少 但 吸水 能 力 很 强 的 矿物 (例如 胎 特 石 ) 所 引起 。 区 别 这 一 点 对 于 鉴定 某 些 土 的 工程 
性 质 也 是 很 重要 的 。 当 然 ,实验 室 可 以 通过 矿物 分 析 试 验 来 进行 鉴定 。 但 是 ,这 类 试验 比较 
复杂 ,不 是 一 般 土 工 实验 室 所 具备 。 斯 开 普 顿 (Skempton A W) 建 议 用 土 的 活性 指数 A 来 
衡量 土 中 黏土 矿物 吸附 结合 水 的 能 力 , 其 定义 为 
I, 


A = 
Po. 002 


(1-24) 


AP: 1 一 一 土 的 塑性 指数 ; 
Po. 002 粒 径 二 0. 002mm 颗粒 的 质量 占 土 总 质量 的 百分比 ,用 百分数 的 分 子 来 
表示 。 
根据 活性 指数 A 的 大 小 , 黏 性 土 可 以 分 成 如 下 三 类 。 
JEW ERE ”A 二 0.75 
IFE 36 Ri + A=0.75~1. 25 
i FE Rh + A1. 25 
非 活 性 黏土 中 的 矿物 成 分 以 高 岭 石 等 吸水 能 力 较 差 的 黏土 矿物 为 主 ,而 活性 黏土 的 矿 
物 成 分 则 以 吸水 能 力 很 强 的 索 特 石 等 猪 土 矿物 为 主 ,特别 是 钠 索 特 石 , 其 活性 指数 可 达 7. 2。 
K 1-22 表示 某 些 黏土 的 活性 指数 ,可 以 作为 参考 。 
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表 1-22 黏土 的 活性 


黏 粒 部 分 (过 0. 002mm) 活性 
+% J E 
黏土 类 别 “| 活性 指数 范围 的 名 称 的 矿物 成 分 指数 A 
I 不 活动 的 ———— ——ss 
L | i 


I[ 不 活动 的 HEERE 伊利 石 BBA DEKEA 0. 63 
冰期 后 海 成 黏土 伊利 石 、 少 量 的 叙 永 石 0. 88 
二 


伦敦 始 新 世 海 成 黏土 伊利 石 .少量 的 高 岭 石 和 蒙特 石 | 0. 95 


墨西哥 城 的 膨润土 蒙特 石 4. 3 
V 活动 的 
SAEM BR CWyomin EE RHA 6.3 


1.6 土 的 压 实 性 


填 土 用 在 很 多 工程 建设 中 ,例如 用 在 地 基 路基、 土 坦 和 土 坝 中 。 特 别 是 高 土石 坝 , 往 往 
填 方 量 达 数 百 万 方 甚至 千 万 方 以 上 ,是 质量 要 求 很 高 的 人 工 填 土工 程 。 进 行 填 士 时 ,经 党 都 
要 采用 夯 打 振动 或 碾 压 等 方法 ,使 土 得 到 压 实 ,以 提高 土 的 强度 , 减 小 压缩 性 和 渗透 性 ,从 
而 保证 地 基 和 土工 建筑 物 的 稳定 。 压 实 就 是 指 土 体 在 压 实 能 量 作 用 下 , 土 颗 粒 克 服 粒 间 阻 
力 , 产 生 相 对 位 移 , 使 土 中 的 孔 际 减 小 ,密度 增加 。 

实践 经 验 表 明 , 压 实 细 粒 土 宜 用 夯 击 机 具 或 压强 较 大 的 碾 压 机 具 , 同 时 必须 控制 土 的 含 
水 量 。 含 水 量 太 高 或 太 低 都 得 不 到 好 的 压 密 效果 。 压 实 粗 粒 土 时 , 则 宜 采 用 振动 机 具 , 同 时 
充分 酒水。 两 种 不 同 的 做 法 表明 细 粒 土 和 粗 粒 土 具有 不 同 的 压 密 性 质 。 


1.6.1 细 粒 土 的 压 实 性 


研究 细 粒 土 的 压 实 性 可 以 在 实验 室 或 现场 进行 。 在 实验 室 中 ,将 条 一 土 样 分 成 6—7 
份 ,每 份 土 具 有 不 同 的 含水 量 , 得 到 各 种 不 同 含水 量 的 土 样 。 将 每 份 土 样 分 层 痰 入 击 实 仪 
内 ,用 完全 同样 的 方法 加 以 击 实 。 击 实 后 , 测 出 压 实 土 的 含水 量 和 干 密度 。 以 含水 量 为 横 坐 
标 , 干 密度 为 纵 坐 标 ,绘制 含水 量 - 干 密度 曲线 ,如 图 1-29 所 示 。 这 种 试验 称 为 土 的 击 实 试 
验 , 得 到 的 曲线 称 为 土 的 击 实 曲 线 。 


1. 最 优 含水 量 和 最 大 干 密度 
在 图 1-29 的 击 实 曲线 上 ,峰值 干 密度 对 应 的 含水 量 , 称 为 最 优 含水 量 wo, , 它 表 示 在 这 
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干 密度 
Pi/(g/cm; ) 
最 大 干 密度 


p dmax 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
+ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


最 优 含水 量 wop 含水 量 xo /% 


图 1-29 击 实 曲 线 


一 含水 量 下 ,以 这 种 压 实 方法 ,能 够 得 到 最 大 干 密度 pas 。 同 一 种 土 , 干 密度 越 大 ,孔隙 比 越 
小 ,所 以 最 大 干 密度 相应 于 试验 所 达到 的 最 小 孔 阶 比 。 在 某 一 含水 量 下 ,将 土 压 到 理论 上 的 
最 密 , 就 是 将 土 中 所 有 的 气体 都 从 孔隙 中 赶 走 , 使 土 达到 饱和 。 将 不 同 含水 量 所 对 应 的 土 体 
达到 饱和 状态 时 的 干 密度 也 点 绘 于 图 1-29 中 ,得 到 理论 上 所 能 达到 的 最 大 压 实 曲线 , 即 多 
和 度 为 S. 二 100% 的 压 实 曲 线 , 也 称 饱 和 曲线 。 

按照 饱和 曲线 , 当 含 水 量 很 大 时 , 干 密度 很 小 ,因为 这 时 土 体 中 很 大 的 一 部 分 体积 都 县 
水 。 若 含水 量 很 小 , 则 饱和 曲线 上 的 干 密度 很 大 。 当 w=0 时 ,饱和 曲线 的 干 密度 应 等 于 土 
颗粒 的 密度 p.。 显 然 除了 变 成 岩石 外 , 碎 散 的 土 是 无 法 达到 的 ， 

实际 上 ,实验 的 击 实 曲 线 在 峰值 以 右 逐 渐 接 近 于 饱和 曲线 ,并 且 大 体 上 与 它 平行 。 在 峰 
值 以 左 , 则 两 根 曲线 差别 较 大 ,而 且 随 着 含水 量 减 小 , 差 值 迅速 增加 。 土 的 最 优 含水 量 的 大 
小 随 土 的 性 质 而 异 ,试验 表明 zww 约 在 土 的 塑 限 w, 附近 。 有 各 种 理论 解释 这 种 现象 的 机 
理 。 归 纳 起 来 ,可 以 这 样 理 解 : 当 含水 量 很 小 时 , 细 粒 土 颗粒 表面 的 水 膜 很 薄 ,要 使 颗粒 相互 
移动 需要 克服 很 大 的 粒 间 阻力 ,因而 需要 消耗 很 大 的 能 量 。 这 种 阻力 可 能 来 源 于 毛细 压力 
或 者 结合 水 的 抗 剪 阻力 。 随 着 含水 量 增加 ,水 膜 加 厚 , 粒 间 阻 力 必然 减 小 ,颗粒 自然 容易 移 
动 。 但 是 , 当 含水 量 超过 最 优 含水 量 www 以 后 ,水 膜 继续 增 厚 所 引起 的 润滑 作用 已 不 明显 。 
这 时 , 土 中 的 剩余 空气 已 经 不 多 ,并 且 处 于 与 大 气 隔绝 的 封闭 状态 。 封 闭 气泡 很 难 全 部 被 赶 
走 , 因 此 击 实 曲线 不 可 能 达到 饱和 曲线 , 亦 即 击 实 土 不 会 达到 完全 饱和 状态 。 细 粒 土 的 渗透 
性 小 ,在 击 实 或 碾 压 的 过 程 中 , 土 中 水 来 不 及 渗 出 , 压 实 的 过 程 可 以 认为 含水 量 保持 不 变 ， 
此 在 wws 时 ,必然 是 含水 量 越 高 得 到 的 压 实 干 密度 越 小 ， 


压 实 能 是 指 压 实 每 单位 体积 土 所 消耗 的 能 量 。 击 实 试 验 中 的 压 实 能 用 式 1-25 表示 : 
= WdNn 
a V 
AP: W 一 一 击 锤 质量 (kg) ,在 轻型 标准 击 实 试验 中 击 锤 质量 为 2. 5kg; 
d 一 一 落 距 (my) , 击 实 试验 中 和 定 为 0. 305m; 


C1-29) 
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N 一 一 每 层 土 的 击 实 次 数 ,标准 试验 为 25 击 ; 
铺 土 层 数 ,试验 中 分 3 层 ; 
V 一 一 击 实 简 的 体积 ,0. 9474X10 m? 。 

每 层 土 的 击 实 次 数 不 同 , 即 表 示 击 实 能 有 差异 。 同 一 种 土 , 用 不 同 的 能 击 实 , 得 到 的 击 
实 曲 线 如 图 1-30 所 示 。 曲 线 表明 , 压 实 能 越 大 ,得 到 的 最 优 含 水 量 越 小 ,相应 的 最 大 干 密度 
越 高 。 所 以 ,对 于 同一 种 土 , 最 优 含 水 量 和 最 大 干 密度 并 不 是 恒定 值 ,而 是 随 着 压 密 能 而 变 
化 。 同 时 ,从 图 中 还 可 以 看 到 ,含水 量 超 过 最 优 含水 量 以 后 , 压 实 能 的 影响 随 含 水 量 的 增加 
而 逐渐 减 小 。 击 实 曲线 均 靠 近 于 饱和 曲线 。 


n 


含水 量 w/% 


图 1-30 不 同 压 实 功能 下 的 击 实 曲线 ( 锤 质 量 为 4. 5kg, 落 距 为 45. 7cmy) 


3. 填 土 的 含水 量 和 碾 压 标准 的 控制 


由 于 黏 性 填 土 存在 着 最 优 含水 量 ,因此 在 填 土 施工 时 应 将 土 料 的 含水 量 控制 在 最 优 合 
水 量 左右 ,以 期 用 较 小 的 能 量 获得 较 高 的 密度 。 当 含水 量 控制 在 最 优 含水 量 的 干 侧 时 (如 
图 1-29 的 A E 点 ), 击 实 土 的 结构 常 具 有 架 凝 结构 的 特征 。 这 种 土 比较 均匀 ,强度 较 高 , 较 
脆 硬 ,不 易 压 密 , 但 浸水 时 容易 产生 附加 沉降 。 当 含水 量 控制 在 最 优 含水 量 的 湿 侧 时 (如 
图 1-29 中 的 C.D 点 ), 土 具有 分 散 结构 的 特征 。 这 种 土 的 可 塑性 大 ,适应 变形 的 能 力 强 ,但 
强度 较 低 , 且 具有 较 强 的 各 向 异性 。 所 以 ,含水 量 比 最 优 含水 量 偏 高 或 偏 低 , 填 土 的 性 质 各 
有 优 缺点 ,在 设计 土 料 时 要 根据 对 填 土 提出 的 要 求 和 当地 土 料 的 天 然 含 水 量 , 选 定 合适 的 仿 
水 量 ,一 般 选 用 的 含水 量 要 求 在 wo + 2 5⁄4 BJ g 2 zu, FE] US , 

要 求 填 土 达到 的 压 密 标准 ,工程 上 采用 压 实 度 控制 ,也 地 基 规范 中 也 称 为 压 实 系数 。 压 
实 度 的 定义 是 
EXE 一 EEES MAKTER X 1001 He 
我 国土 坝 设 计 规范 中 规定 ,1、2 级 土石 坝 , 黏 性 土 的 压 实 度 应 达到 98% 一 100% ,3 级 中 
低 坝 及 3 级 以 下 中 坝 , 压 实 度 应 大 于 96% 一 98 外 。 填 土地 基 和 路 基 的 压 实 标准 也 有 相应 的 
规定 
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1.6.2 粗 粒 土 的 压 实 性 


砂 和 砂砾 等 粗 粒 土 的 压 实 性 也 与 含水 量 有 关 ,不 过 一 般 不 存在 一 个 最 优 含水 量 。 在 完 
全 干燥 或 者 充分 酒水 饱和 的 情况 下 容易 压 实 到 较 大 的 干 密度 。 潮 湿 状 态 , 由 于 毛细 压力 增 
加 了 粒 间 阻力 , 压 实干 密度 显著 降低 。 粗 砂 在 含水 量 为 4% 一 5% ,中 砂 在 含水 量 为 7% 左 右 
时 , 压 实 干 密度 最 小 ,如 图 1-31 所 示 。 所 以 ,在 压 实 砂砾 时 可 充分 洒水 使 土 料 饱 和 。 


干 密度 Pagem?) 


击 实 前 含水 量 w/% 


图 1-31 粗 粒 土 的 击 实 曲线 


粗 粒 土 的 压 实 标准 一 般 用 相对 密度 D, 控制 。 以 前 要 求 相 对 密度 达到 0. 70 以 上 ,近年 
来 根据 地 震 震 害 资 料 的 分 析 结 果 , 认 为 高 烈度 区 相对 密度 还 应 提高 。 室 内 试验 的 结果 也 表 
HH ,对 于 饱和 的 粗 粒 土 ,在 静 力 或 动力 的 作用 下 ,相对 密度 大 于 0.70 一 0.75 时 , 土 的 强度 明 
显 增加 ,变形 显著 减 小 ,可 以 认为 相对 密度 0.7 一 0. 75 是 力学 性 质 的 一 个 转折 点 。 同 时 由 于 
大 功率 的 振动 碾 压 机 具 的 发 展 ,提高 压 密度 成 为 可 能 。 我 国 的 《水 工 建筑 物 抗震 设计 规范 》 
(DL5073 一 2000) 规 定 ,对 于 无 黏 性 土 压 实 , 要 求 浸润 线 以 上 的 材料 相对 密度 不 低 于 0. 75， 
浸润 线 以 下 材料 的 相对 密度 根据 设计 烈度 大 小 选用 0.75 一 0. 85。 

【例题 1-8] 某 土 料 场 土 料 的 分 类 为 低 液 限 黏土 “CL” ,天 然 含 水 量 芭 王 21%% , 土 粒 比 重 
G, 二 2.70。 室 内 标准 功能 击 实 试验 得 到 最 大 干 密度 puma 一 1.85g/cms 。 设 计 中 取 压 实 度 为 
95% ,并 要求 压 实 后 土 的 饱和 度 S, 三 0. 9。 土 料 的 天 然 含 水 量 是 否 适 于 填 筑 ? 碾 压 时 土 料 
应 控制 多 大 的 含水 量 ? 

【 解 】 

(1) 求 压 实 后 土 的 孔隙 比 , 先 按 式 (1-26) 求 填 土 的 干 密度 

pa = 1. 85 X 0. 95 =ç 1. 76(g/cm°) 
绘 三 相 草图 , 见 图 1-32, 设 V, 二 1.0, 根 据 干 密度 oa ,由 三 相 草 图 求 孔 阶 比 e, 


ER 
十 e 
e= U. nad 


= 1. 76 


pa = 


— 
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ma=0 [=0.054cm =+ 
— — 2 
Mw =0.48g V, = 0.48cm? I 


+ 
十 


ms = 2.7g 及 =1.0cm3 


- 
L 


图 1-32 例题 1-8 三 相 草 图 


(2) 求 研 压 含 水 量 

根据 题 意 按 饱和 度 S, =0.9 控制 含水 量 。 由 式 (1-15) 计 算 水 的 体积 
V, = SV, = 0.9 X 0. 534 ~ 0. 48(cm°) 

因此 ,水 的 质量 m, = Ow * V, =0.48(g) 

由 式 (1-10) 求 含水 量 


wh%) = mw x 100 = 9-4 x 100 = 17. 8% < 21% 
m. 2. 70 


即 碾 压 时 土 料 的 含水 量 应 控制 稍 小 于 18% 。 料 场 含水 量 偏 高 39 以 上 ,不 适 于 直接 填 筑 ,应 
进行 翻晒 处 理 。 


习 十 


1-1 在 某 一 地 下 水 位 以 上 的 土 层 中 ,用 体积 72cm? 的 环 刀 取样 ,经 测定 土 样 质 量 129. 1g, 
烘 干 质量 为 121. 5g, 土 粒 比 重 为 2.70, 问 该 土 样 的 含水 量 、 天 然 ( 湿 ) 重 度 、 饱 和 重度 、 浮 重度 
和 干 重度 各 为 多 少 ? 按 计算 结果 , 试 分 析 比 较 各 种 情况 下 土 的 各 种 重度 有 何 规 律 。 

1-2 饱和 土 孔隙 比 e==0.70, 比 重 G.=2.72, 用 三 相 草图 计算 该 土 的 干 重度 ys 、 饱 和 重 
EE ys 和 浮 重 度 y ,并 求 饱 和 度 为 75% 的 重度 和 含水 量 ( 分 别 设 V.= 二 1,V==1 和 m= 二 1 计算 ， 
比较 哪 种 方法 更 简便 些 )。 

1-3 ”用 来 修建 土 堤 的 土 料 料 场 , 土 的 天 然 密度 o= 1. 92g/cm ,含水 量 w= 二 20% ,比重 
G, 二 2.70。 现 要 修建 一 压 实 干 密度 o= 1. 70g/cm ,体积 80000ms 的 土 堤 ,如 果 备 料 的 裕 量 
按 202% 考 虑 , 求 修 建 该 土 坦 需 在 料 场 开 控 天 然 土 的 体积 。 

1-4 两 种 土 的 试验 成 果 如 表 1-23 所 示 , 下 面 四 种 判断 哪些 是 正确 的 (假定 两 种 土 的 活 
性 指数 相同 )? 

(1) Hi + IK Z. + BJ $h Sr @ tr Z ; 

(2) 甲 土 比 乙 土 的 天 然 重度 大 ; 

(3) 甲 土 比 乙 土 的 干 重度 大 ; 

(4) 甲 土 比 乙 土 的 孔 际 比 大 。 
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表 1-23 习题 1-4 表 


` | H + ¿ + 
指标 WOUIIJIƏÓUIIIII 


液 限 wr 40% 25% 
塑 限 w, 25% 17% 
天 然 含水 量 w 30% 22% 


1-5 某 土 坝 料 场 土 的 天 然 仿 水 量 w=22% ,G. = 二 2.70, 土 的 压 实 标 准 为 o = 二 1. 70g/ ecm， 
为 避免 过 度 碾 压 而 发 生 剪 切 破坏 , 压 实 土 的 饱和 度 S, 不 宜 超 高 0. 85, 问 此 料 场 的 土 料 是 否 
合适 筑 坝 ?如 果 不 适合 ,建议 采取 什么 措施 ? 

1-6 ”地震 烈 度 为 8 度 的 地 震 区 要 求 砂 土 压 实 到 相对 密度 D, =0. 7 以 上 ,经 测试 某 料 场 
人 砂 的 最 大 干 密度 osa T = 1. 96g/cm ,最 小 干 密 度 Damin = 1. 46g/cm° , [n] Z #h T IR JE E Z K T 
密度 才能 满足 抗震 要 求 ? (砂粒 的 比重 G. = 2.65). 

1-7 装 在 环 刀 内 的 饱和 土 样 施加 竖 下 压力 后 高 度 目 2. 0cm 排水 压缩 到 1. 95cm, 压 缩 后 
取出 土 样 测 得 其 含水 量 w= 二 28.0% ,已 知 土 颗粒 比重 G, 二 2.70, 求 土 样 压缩 前 土 的 孔 际 比 。 

18 从 甲乙 两 地 黏 性 土 中 各 取 土 样 进行 稠度 试验 ,两 土 样 的 液 限 wi = 40% , 28 [R 
zw 一 25%% 都 相同 。 但 甲 地 黏土 的 天 然 含水 量 <o —= 45% , I Z, Hi ## + BJ w= 20% , [Ë] e #h 
土 的 液 性 指数 L. 各 为 多 少 ? 属 何 种 状态 ? 按照 教材 介绍 的 两 种 规范 ,该 土 的 定名 各 是 什 
Z? 哪 一 处 更 适 于 作 天 然 地基 ? 

1-9 甲乙 两 种 土 的 细 颗 粒 含 量 和 液 、. 塑 限 分 别 如 表 1-24 所 示 。 


表 1-24 习题 1-9 表 
w, 
E 36% 
Z + 35% 
求 两 种 土 的 活动 性 指标 ,判断 哪 一 种 黏土 的 黏土 矿物 活动 性 高 ,估计 可 能 属于 哪 一 类 黏 
土 矿物 。 
1-10 土 样 甲乙 的 粒 径 级 配 曲 线 如 图 1-33 所 示 , 乙 士 五 =8。 按 两 种 规范 确定 它们 的 
名 称 , 并 判断 级 配 如 何 。 


© 


| 
NN 

go | DUODDL TH 
1.0 0.1 0.01 0.001 


粒 径 /mm 


小 于 某 粒 径 之 土质 量 百分数 P/% 
2 
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图 1-33 3# 1-10 图 
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1-11 如 图 1-34 和 表 1-25 所 示 , 如 A,B,C 三 种 土 , 试 用 水 利 部 《土工 试验 规程 )(SL 237 一 
1999) 对 它们 进行 分 类 定名 。 
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图 1-34 习题 1-11 图 


表 1-25 习题 1-11 表 
颗粒 组 成 /% 特征 值 


土 样 编号 
Et Ca c. 
ol e |a 2 [La 


1-12 某 料 场 土 天 然 含水 量 w=15% ,用 三 种 击 实 能 进行 击 实 试 验 结果 如 表 1-26 所 示 
(x* 为 最 大 干 密度 )。 要 求 填 土 的 压 实 度 为 98% (标准 击 实 试验 ) , 问 用 这 一 料 场 的 土 料 筑 坝 
需要 采取 什么 施工 措施 ?用 不 同 的 施工 措施 填 筑 后 , 土 的 性 质 预计 有 什么 区 别 ? 


表 1-26 习题 1-12 表 pa(g/cm°) 


13 15 L 18 19 
击 实 能 / (k] /m° ) 


562. 5 1. 580 1. 660 1.720 < 1.745“ 1.715 
592. 2( 标 准 击 实 ) 1. 650 1.715 1. 765 LT 1. 765 1.720 
862.5 1.705 1.765 1. 800 Kas 1. 785 1. 730 


1-13 有 一 填 海 造 地 形成 的 滩地 ,表面 水 平 , 在 密实 的 海底 以 上 填 砂 5m, 地 下 水 位 与 地 
面 齐 平 。 填 砂 的 孔隙 比 = 0. 9, 伯 和 重度 7 一 18. 7kN/ms 。 地 震 使 他 和 砂 土 完 全 液化 , 震 
后 松 砂 变 密 , 孔 隙 比 变 为 =0. 65。 试 问 震 后 地 面 下 沉 多 少 ? 砂 土 的 饱和 重度 变 成 多 少 ? 


含水 量 /% 


45 


几 s Wg 


土 的 渗透 性 和 渗流 问题 


2.1 概 述 


由 于 土 的 碎 散 性 和 多 相 性 ,在 土 力学 中 存在 一 个 " 土 骨 以 ”的 概念 。 土 
骨架 是 由 相互 接触 的 土 颗 粒 组 成 的 , 它 具 有 整 块 土 体 的 体积 与 截面 积 ,但 不 
包括 孔 际 中 的 气体 与 液体 。 正 如 一 块 丝 瓜 烙 或 者 海 绢 一样, 只 考虑 它 所 占 
据 的 全 部 空间 中 的 固体 部 分 。 土 骨架 中 含有 连通 的 孔 际 , 筷 际 中 包含 有 流 
体 , 这 些 流体 在 势能 差 的 作用 下 会 在 孔 际 中 流动 ,这 就 是 土 中 的 渗流 (图 2-1)。 
土 具 有 被 水 等 液体 透 过 的 性 质 称 为 土 的 渗透 性 。 非 饱和 土 的 渗透 性 与 土 的 饱 
和 度 关 系 很 大 ,问题 较 复 森 ,实用 性 也 较 小 ,本 草 主 要 人 研究 饱和 土 的 渗透 性 。 


C> Éi 
3 


一 CO 
` AY NT + 


CR A RA 


图 2-1 土 体 中 的 渗流 


土 体 的 渗透 性 同 土 体 的 强度 和 变形 特性 一 起 ,是 土 力学 中 所 研究 的 几 
个 主要 的 力学 性 质 。 在 岩 土 工程 的 各 个 领域 内 ,许多 课题 都 与 土 的 渗透 性 
有 密切 的 关系 (图 2-2) 。 概 括 说 来 ,对 土 体 的 渗透 问题 的 研究 主要 包括 下 述 
4 个 方面 : 

(1) 渗流 量 问 题 

渗流 量 问 题 包 括 土石 坝 和 渠道 渗 漏 水 量 的 估算 、 基 坑 开 控 时 的 涌水 量 
计算 以 及 水 井 的 供水 量 估算 等 。 渗 流量 的 大 小 将 直接 关系 到 工程 的 经 济 效益 。 

(2) 渗透 力 和 水 压力 问题 

流 经 土 体 的 水 流 会 对 土 颗 粒 和 土 骨 架 施 加 作用 力 , 称 为 渗透 力 。 渗 流 
场 中 的 饱和 土 体 和 结构 物 会 受到 水 压力 的 作用 ,在 土工 建筑 物 和 地 下 结构 
物 的 设计 中 ,正确 地 确定 上 述 作 用 力 的 大 小 是 十 分 必要 的 。 当 对 这 些 土工 
建筑 物 和 地 下 结构 物 进行 变形 或 稳定 计算 分 析 时 ,需要 首先 确定 这 些 渗透 
力 和 水 压力 的 大 小 和 分 布 。 
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地 下 连续 场 


图 2-2 一 些 典 型 渗流 问题 
(a) 坝 身 及 坝 基 的 渗流 ; (b) 支 护 结构 下 的 基 坑 渗流 ;(c) 降雨 引起 的 滑坡 及 泥石流 ; (d) 水 井 渗流 


(3) 渗透 变形 (或 称 渗 透 稳定 ) 问 题 

当 渗 透 力 过 大 时 可 引起 土 颗粒 或 土 骨架 的 移动 ,从 而 造成 士 工 建 筑 物 及 地 基 产 生 渗透 
变形 ,如 地 面 隆 起 、 细 颗粒 被 水 市 出 等 现象 。 渗 透 变 形 问题 下 接 关系 到 建筑 物 的 安全 , 它 是 
水 工 建筑 物 . 基 坑 和 地 基 发 生 破 坏 的 重要 原因 之 一 。 统 计 资 料 表 明 ,土石 坝 失 事 总 数 中 ,由 
于 各 种 形式 的 渗透 变形 而 导致 失事 的 约 占 1/4 一 173。 

(4) 渗流 控制 问题 

当 渗流 量 和 渗透 变形 不 满足 设计 要 求 时 ,要 采用 工程 措施 加 以 控制 , 称 为 渗流 控制 。 

综 上 所 述 可 知 ,渗流 会 造成 水 量 损 失 而 降低 工程 效益 ;会 引起 土 体 的 渗透 变形 ,直接 影 
啊 土 工 建 筑 物 和 地 基 的 稳定 与 安全 。 因 此 ,研究 土 体 的 渗透 规律 ,掌握 土 体 中 水 渗流 的 知识 
以 便 对 渗流 进行 有 效 的 控制 和 利用 ,是 水 利 工 程 及 土木 工程 相关 领域 中 一 个 非常 重要 的 课 
题 。 本 章 将 主要 讨论 土 体 的 渗透 性 及 渗透 规律 ;二 维 渗流 理论 及 流 网 的 绘制 ;渗透 力 与 渗透 
变形 等 问题 。 关 于 渗流 控制 问题 将 主要 由 水 工 建筑 物 等 课程 讲述 ,这 里 不 准备 详细 讨论 。 


2.2 土 体 的 渗透 性 


2.2.1 土 体 的 渗透 定律 一 一 达 西 定律 


1. 渗流 中 的 总 水 头 与 水 力 坡 降 
从 水 力学 中 得 知 ,能 量 是 水 体 发 生 流 动 的 驱动 力 。 按 照 但 努 利 (Bernoulli D) 方 程 , 流 场 
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中 单位 重量 的 水 体 所 具有 的 能 量 可 用 水 头 来 表示 ,包括 如 下 的 3 个 部 分 (图 2-3). 

(1) 位 置 水 头 z: 水 体 到 基准 面 的 竖 下 距 
离 ,代表 单位 重量 的 水 体 从 基准 面 算 起 所 具有 
的 位 置 势 能 ; 

(2) 压力 水 头 w/yw: 水 压力 所 能 引起 的 自 
由 水 面 的 升 高 ,表示 单位 重量 水 体 所 具有 的 压 
力 势 能 ; 

(3) 流 速水 头 v /2g: 表 示 单 位 重量 水 体 所 
具有 的 动能 。 

因此 ,水 流 中 一 点 单位 重量 水 体 所 具有 的 
总 水 头 有 为 机 基准 面 w 

k sqa L (2-1) 图 2 3 水头 的 概念 
Yẹ 2 


不 难看 出 , 式 (2-1) 中 各 项 的 物理 意义 均 代表 单位 重量 水 体 所 具有 的 各 种 机 械 能 ,而 其 
量 纲 却 都 是 长 度 。 总 水 头 h 的 物理 意义 为 单位 重量 水 体 所 具有 的 总 能 量 之 和 。 

由 图 2-3 可 见 , 如 果 将 一 根 测 压 管 安装 在 水 流 场 中 的 A 点 时 , 测 压 管 中 的 水 面 将 会 升 至 
到 z 十 wu/Y 的 标高 处 。 故 在 实际 应 用 中 , 常 将 位 置 水 头 与 压力 水 头 之 和 称 为 测 管 水 头 。 一 
点 的 测 管 水 头 代表 的 是 该 点 单位 重量 水 体 所 具有 的 总 势能 。 

将 伯 努 利 方程 用 于 土 体 中 的 渗流 问题 时 ,需要 注意 如 下 的 两 点 : 

(1) 在 上 述 诸 水 头 中 ,我们 最 关心 的 是 总 水 头 , 或 者 更 确切 地 说 是 总 水 头 差 。 因 为 饱和 
土 体 中 两 点 间 是 否 发 生 渗流 ,完全 是 由 总 水 头 差 Ah 决定 的 。 只 有 当 两 点 间 的 总 水 头 差 An 
>0 时 , 孔 辽 水 才 会 发 生 从 总 水 头 高 的 点 向 总 水 头 低 的 点 的 流动 。 这 与 前 面 所 讲 的 ,渗流 是 
水 从 能 量 高 的 点 回 能 量 低 的 点 流动 的 概念 是 一 致 的 。 

(2) 由 于 土 体 中 渗流 阻力 大 , 故 渗流 流速 v 在 一 般 情况 下 都 很 小 ,因而 形成 的 流速 水 头 
vw /2g 一 般 很 小 ,为 简便 起 见 可 以 忽略 。 这 样 ,渗流 中 任 一 点 的 总 水 头 就 可 近似 用 测 管 水 头 
来 代替 ,于 是 式 (2-1) 可 简化 为 


h = ED (2-0) 
:zy 


图 2-4 表示 渗流 在 土 体 中 流 经 A、B 两 点 时 ,各 种 水 头 的 相互 关系 。 按 照 式 (2-2),A、B 
两 点 的 总 水 头 可 分 别 表示 为 : 


h, = za tA (2-3) 
hs = zs 二 >， CED 
E ha = hg + Ah (2-5) 


式 中 :za ,zB A AMB 点 的 位 置 水 头 ; 
ua sus — A AMB 点 的 水 压力 ,在 土 力学 中 称 为 所 际 水 压力 ; 
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uA /Y u /y — A AMB 点 的 压力 水 尖 ; 

ha hs — A AMB AAKA; 

Ah 一 一 A 点 和 B 点 间 的 总 水 头 差 ,表示 单位 重量 液体 从 A A B 点 流动 时 ,为 克服 
阻力 而 损失 的 能 量 。 


图 2-4 渗流 中 的 各 种 水 头 和 渗透 坡 降 


如 果 为 稳定 渗流 ,将 图 2-4 中 A.B 两 点 的 测 管 水 头 连 接 起 来 ,可 得 到 测 管 水 头 线 (又 称 
水 力 坡 降 线 ) 。 由 于 渗流 过 程 中 存在 能 量 损失 , 测 管 水 头 线 沿 渗流 方向 逐步 下 降 。 根 据 A, 
B 两 点 间 的 水 头 损失 ,可 定义 水 力 坡 降 i 
_ Ah 


; = 3 (2-6) 


其 中 ,L 为 A、B 两 点 间 的 渗流 途径 ,人 简称 渗 径 ,也 就 是 使 水 头 损 失 为 Ah 的 渗流 长 度 。 可 见 ， 
水 力 坡 降 ; 的 物理 意义 为 单位 渗流 长 度 上 的 水 头 损 失 。 在 研究 土 体 的 渗透 规律 时 ,水 力 坡 
降 i 是 个 十 分 重要 的 物理 量 。 

【例题 2-1] 在 一 个 玻璃 简 中 装 满 饱和 砂 士 及 静水 ,如 图 2-5(a) 所 示 , 试 说 明 在 砂 土 内 
A.B 两 点 间 应 无 渗流 发 生 。 


(a) 


图 2-5 例题 2-1 图 


【 解 】 

(1) 任 选 基准 面 0 一 0, 并 分 别 在 A、B 两 点 安置 两 根 测 压 管 , 则 测 压 管 中 水 位 均 应 上 升 
至 简 中 静水 位 高 度 , 如 图 2-5(b) 所 示 。 

(2) 列表 标 出 A、B 两 点 各 种 水 头 如 表 2-1 所 示 。 


49 


50 土 力学 (第 2 版 ) 


表 2-1 A.、B 两 点 各 水 头 值 


位 置 AKK h 


ZA Fha 


ZB +hug 


(3) 上 表 说 明 ,尽管 在 位 置 水 头 上 za>zr ENKE hege >ha. 4 A,B 两 点 的 总 
水 头 却 相同 ,两 点 间 总 水 头 差 Ah 二 0。 因 此 , 既 不 会 发 生 仅 由 位 置 水 头 差 引起 的 自 A 向 B 


的 渗流 ;也 不 会 发 生 仅 由 压力 水 头 差 引起 的 自明 向 A 的 渗流 。 结 论 只 能 是 A.B 两 点 间 无 
渗流 发 生 。 


7.5cm12.5cm 1>cm 


图 2-6 例题 2-2 图 


【例题 2-2] 茶 渗透 试验 装置 及 各 点 的 测 管 水 头 位 置 如 图 2-6 所 示 。 试 分 别 求 出 点 B. 
CD 和 下 的 位 置 水 头 , 压 力 水 头 , 总 水 头 及 各 段 的 水 头 损 失 。 

【 解 】 选 试 样 下 部 尾 水 水 面 0 一 0 为 基准 面 。 计 算 水 头 损 失 时 可 以 认为 ,水 头 损 失 只 发 
生 在 水 流 经 过 的 土 体内 ,在 不 装 土 体 的 容器 内 流动 时 ,水 头 损 失 可 以 忽略 不 计 。 

列表 算出 上 述 所 求 各 点 的 水 头 值 和 各 段 的 水 头 损 失 如 表 2-2 所 示 。 


表 2-2 例题 2-2 计算 表 


cm 
点 号 水 头 损 失 An 
B 0 
+ 0 
20 
F 40 


2. 渗透 试验 与 达 西 定律 


水 在 土 体 中 流动 时 ,由 于 土 体 的 孔 辽 通道 很 小 , 且 很 曲折 ,渗流 过 程 中 黏 沛 阻力 很 大 ,所 
以 多 数 情形 下 ,水 在 土 体 中 的 流速 十 分 缓慢 ,属于 层 流 状态 , 即 相 邻 两 个 水 分 子 运动 的 轨 记 
相互 平行 而 不 混 摊 。 一 百 多 年 前 ,法 国 工 程 师 达 西 (Darcy H) 首 先 采 用 图 2-7 所 示 的 试验 装 
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置 对 均匀 砂 土 进行 了 大 量 渗流 试验 ,得 出 了 层 流 条 件 下 , 土 体 中 水 渗流 速度 与 能 量 ( 水 头 ) 损 
失 之 间 的 渗流 规律 , 即 达 西 定律 。 
达 西 试验 装置 的 主要 部 分 是 一 个 上 端 开口 的 
直立 圆 简 , 下 部 放 碎 石 , 碎 石上 放 一 块 多 孔 滤 板 c. 
滤 板 上 面 放置 颗粒 均匀 的 砂 土 试 样 ,其 横断 面积 
为 A, 长 度 为 L。 简 的 侧 壁 装 有 两 支 测 压 管 ,分 别 
! 设置 在 土 样 两 端的 1、2 过 水 断面 处 。 水 由 上 端 进 
| 水 管 a 注入 圆 简 ,并 以 洪水 管 b 保持 简 内 上 部 为 
je a 恒定 水 位 。 透 过 土 样 的 水 从 装 有 控制 阀门 d 的 弯 
管 经 洪水 管 e 流 入 容 需 V 中 。 
1 当 试 样 两 端的 水 面 都 保持 恒定 以 后 ,通过 砂 
土 的 渗流 是 不 随时 间 变 化 的 稳定 流 , 测 压 管 中 的 
水 面 将 恒定 不 变 。 现 取 图 2-7 中 的 0 一 0 面 为 基准 
Hi. hiha 分 别 为 1.2 断面 处 的 测 管 水 头 ;Ah 即 为 渗流 流 经 长 度 为 上 的 砂 样 后 的 水 头 损失 。 
达 西根 据 对 不 同 尺 寸 的 圆 简 和 不 同类 型 及 长 度 的 土 样 所 进行 的 试验 发 现 , 渗 出 水 量 Q 
与 土 样 横断 面积 A 和 水 力 坡 降 i 成 正比 , 且 与 土 体 的 透水 性 质 有 关 , 即 


CANAAN 


图 2-7 达 西 渗透 试验 装置 


Qo Ax P (2-7) 
写成 等 式 则 为 Q = ËA: (2-8) 
或 v 一 Q = ki (2-9) 


式 (2-9) 称 为 达 西 定律 。 
式 中 : v 一 一 断面 平均 渗透 速度 (mm/s 或 m/d); 
& 一 一 反映 土 体 透 水 性 能 的 比例 系数 , 称 为 土 体 的 渗透 系数 ,其 数值 等 于 水 力 坡 降 ;一 1 
时 的 渗透 速度 , 故 其 单位 与 流速 相同 ,为 mm/s 或 m/d. 
达 西 定律 表明 ,在 层 流 状态 的 渗流 中 ,渗透 速度 v 与 水 力 坡 降 i 的 一 次 方 成 正比 ,并 与 
土 体 的 性 质 有 关 。 
需要 注意 的 是 , 式 (2-9) 中 的 渗透 流速 v 并 不 是 土 体 孔 际 中 水 的 实际 平均 流速 。 因 为 公 
式 表 达 中 采用 的 是 土 样 的 整个 横断 面 面 积 A, 其 中 也 包括 了 土 粒 所 占 的 部 分 面积 在 内 。 显 
然 , 土 粒 本 和 号 是 不 能 透水 的 , 故 真 实 的 过 水 面积 A, 应 小 于 A, 从 而 实际 的 孔 际 平均 流速 o, 
应 大 于 v。 一 般 称 v 为 达 西 渗流 速度 , 它 是 一 个 概 化 到 总 体 土 体 断 面积 的 假想 渗流 速度 。 


v 与 v, 的 关系 可 通过 水 流 的 连续 原理 建立 。 


按照 水 流连 续 原理 ， 
Q = vA = vA, (2-10) 
奋 土 体 的 孔 院 率 为 2, 则 A,=7A, 所 以 
了 _ 
vs = D = £ CERD, 


由 于 水 在 土 体 孔 际 中 流动 的 实际 路 径 十 分 复杂 ,实际 上 v 也 并 非 渗流 的 真实 速度 。 要 
想 真 正确 定 土 体 中 茶 一 具体 位 置 的 真实 流动 速度 ,无 论 理论 分 析 或 实验 方法 都 很 难 做 到 。 
从 工程 应 用 角度 而 言 , 也 没有 这 种 必要 。 对 于 解决 实际 工程 问题 ,最 重要 的 是 在 菏 一 范围 内 
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(包括 有 足够 多 土 体 颗粒 的 特征 体积 内 ) 宏 观 渗流 的 平均 效果 。 所 以 ,渗流 问题 中 一 般 均 采 
用 假想 的 达 西 渗流 流速 。 


3. 达 西 定律 的 适用 沁 围 


前 面 已 经 指出 , 达 西 定律 是 描述 层 流 状态 下 渗透 流速 与 水 头 损 失 关 系 的 规律 , 亦 即 渗流 
速度 o 与 水 力 坡 降 i 呈 线 性 关系 只 适用 于 层 流 范围 。 在 水 利和 土木 工程 中 , 绝 大 多 数 渗流 ， 
无 论 是 发 生 于 砂 土 中 或 一 般 的 条 性 土 中 , 均 属 于 层 流 范围 , 履 达 西 定 律 一 般 均 可 适用 。 

从 为 一 个 方面 来 讲 , 以 下 两 种 情况 可 认为 会 超出 达 西 定律 适用 范围 : 

(1) 发 生 在 纯 砾 以 上 很 粗 的 土 体 ( 如 堆 石 体 ) 中 的 渗流 , 且 水 力 坡 降 较 大 时 。 此 时 渗流 
的 流 态 已 不 再 是 层 流 而 是 勾 流 , 达 西 定律 不 再 适用 ,渗流 速度 o 与 水 力 坡 降 ; 之 间 的 关系 不 
再 保持 线性 而 变 为 次 线性 的 曲线 关系 ,如 图 2-8(a) 所 示 。 渗 流 流 态 由 层 流 进入 亲 流 的 界限 
是 达 西 定律 适用 的 上 限 。 关 于 具体 的 上 限 值 ,目前 尚 无 明确 的 确定 方法 。 不 少 学 者 曾 主张 
用 临界 雷 诡 数 Re 作为 确定 达 西 定律 上 限 的 指标 ,但 研究 结果 表明 ,所 得 到 的 界限 值 通常 较 
为 分 散 。 也 有 部 分 学 者 主张 用 临界 流速 ve 来 划分 这 一 界限 ,并 认为 we 二 0. 3 一 0. 5cm/s。 
当 v 字 ve 后 达 西 定律 可 修改 为 : 

v = ki” (m< 1) (2-12) 


U 


(b) 
图 2-8 渗透 速度 与 水 力 坡 降 的 非 线性 关系 


此 外 ,也 有 学 者 提出 可 采用 土 的 特征 粒 径 ,如 dio .du 等 ,作为 划分 的 标准 ,但 也 未 被 人 
们 普遍 接受 。 目 前 这 个 课题 还 在 深入 研究 中 。 
(2) 发 生 在 蒜 性 很 强 的 致密 黏土 中 的 渗流 。 不 少 学 者 的 试验 表明 ,这 类 土 的 渗透 特性 
也 偏离 达 西 定律 。 汉 斯 博 (Hansbo S) 对 四 种 原状 黏土 所 进行 的 试验 结果 ,其 v- 关系 如 图 
2-8(b) 所 示 。 实 线 表示 试验 曲线 , 它 呈 超 线 性 规律 增长 ,上 且 不 通过 原点 。 使 用 时 ,可 将 曲线 
简化 为 如 图 虚线 所 示 的 直线 关系 。 截 距 i 称 为 起 始 水 力 坡 降 。 这 时 , 达 西 定律 可 修改 为 ; 
v = kli — io) (2-13) 
式 (2-13) 说 明 , 当 坡 降 很 小 ,i<i 时 ,没有 渗流 发 生 。 不 少 学 者 对 此 现象 作 如 下 的 解 
释 :密实 黏土 颗粒 的 外 围 具有 较 厚 的 结合 水 膜 , 它 占据 了 
土 体 孔隙 的 过 水 通道 (图 2-9) ,渗流 只 有 在 较 大 的 水 力 坡 a 
降 作 用 下 , 挤 开具 有 黏 滞 性 的 结合 水 膜 的 堵塞 后 才能 发 K 
生 。 起 始 水 力 坡 降 io 是 用 以 克服 结合 水 膜 阻力 所 需要 的 
水 力 坡 降 。 因 此 ,;=i 是 达 西 定律 适用 的 下 限 。 渗流 
需要 指出 的 是 ,对 于 黏 性 土 中 的 渗流 是 否 存在 起 始 图 2.9 ”对 io 的 说 明 
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水 力 坡 降 zx 的 问题 尚 存 在 争论 。 也 有 不 少 学 者 认为 , 达 西 定律 同样 适用 于 土 体 黏 性 高 . 坡 降 
小 的 情况 , 即 认为 i 并 不 存在 ,试验 表现 出 来 的 现象 乃 是 试验 精度 不 高 所 造成 的 试验 误差 。 

【例题 2-3] 某 渗 透 试验 装置 如 图 2-10 所 示 。 砂 上 的 渗透 系数 二 2X10 lcm/s; #y 
[l 的 渗透 系数 已 王 1X10-l1cmys, 砂 土 试 样 的 横断 面积 A= 200cm°., 

【试问 】 

(1) 著 在 砂 工 与 砂 开 分 界面 处 安装 一 测 压 管 , 则 测 压 
管 中 水 面 将 升 至 右 端 水 面 以 上 多 高 ? 

(2) 流 过 砂 士 试 样 的 渗透 流量 Q £ K? 

【 解 】 

(1) 从 图 2-10 可 看 出 ,渗流 自 左 边 水 管 流 经 土 样 砂 工 
和 砂 工 后 的 总 水 头 损 失 Ah= 30cm。 假 如 砂 工 、 砂 开 各 自 
的 水 头 损 失 分 别 为 Ahi, Ah, N) 

Ah, + Ah, = Ah = 30cm 
根据 渗流 连续 原理 , 流 经 两 砂 样 的 渗透 速度 o 应 相等 ， 


Bp v =u, = J, 图 2-10 例题 2-3 图 
按照 达 西 定律 ,v 二 ki, 则 kiii = kzi ARA 
Ah , Akh 
kı s k2 G 


已 知 :了 ;一 L, =40cm,Ë, =2 b, , 故 2Ah; = Ah,., 代入 Ah, + Ah, = 30cm. "T R Æ 
Ah, = 10cm, âh, = 20cm 
由 此 可 知 ,在 砂 工 与 砂 开 的 界面 处 , 测 压 管 中 水 位 将 升 至 高 出 砂 工 上 端 水 面 以 上 
10cm 处 。 


Ah 
Li 


(2) 根据 Q=kiA =k, * — A 可 得 


Q = 0.2 xT X 200 = 10(cmš/s) 


2.2.2 渗透 系数 的 测定 和 影响 因素 


渗透 系数 & 是 代表 土 渗 透 性 踢 罚 的 定量 指标 ,也 是 进行 渗流 计算 时 必须 用 到 的 一 个 基 
本 人 参数。 不同 种 类 的 土 ,& 值 差别 很 大 。 因 此 ,准确 地 测定 土 的 渗透 系数 是 一 项 十 分 重要 的 
工作 。 渗 透 系数 的 测定 方法 主要 分 实验 室内 测定 和 野外 现场 测定 两 大 类 。 


1. 渗透 系数 的 实验 室 测定 方法 


目前 在 实验 室 中 测定 渗透 系数 & 的 仪 硕 种 类 和 试验 方法 很 多 ,但 从 试验 原理 上 大 体 可 
分 为 党 水 头 法 和 变 水 头 法 两 种 。 

(1) 第 水 头 试验 法 

稼 水 头 试验 法 是 指 在 整个 试验 过 程 中 保持 土 样 两 端 水 头 不 变 的 渗流 试验 。 显 然 此 时 土 
样 两 端的 水 头 差 也 为 常数 。 图 2-11 所 示 的 试验 装置 与 前 面 所 述 图 2-7 的 达 西 渗透 试验 装 
置 都 属于 这 种 类 型 。 


3 
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试验 时 ,可 在 透明 塑料 简 中 装填 槛 截面 为 
A, KEX L 的 饱和 土 样 ,打开 阀门 ,使 水 自 上 
而 下 渗 过 土 样 ,并 自 出 水 口 处 排出 。 待 水头 差 
Ah 和 渗 出 流量 Q 稳定 后 , 量 测 经 过 一 定时 间 / 
内 流 经 试 样 的 水 量 V , l] 
V = Qt = vAt 
u 根据 达 西 定律 ,v= 二 ki, 则 


V = 上 他 At 


从 而 得 出 
k = (2-14) 

第 水 头 试验 适用 于 测定 透水 性 较 大 的 砂 性 
土 的 渗透 系数 。 黏 性 土 由 于 渗透 系数 很 小 , 活 
透水 量 很 少 , 用 这 种 试验 不 易 准 确 测 定 , 需 改 用 变 水 头 试验 。 

(2) 变 水 头 试 验 法 

变 水 头 试验 法 是 指 在 试验 过 程 中 土 样 两 端 水 头 差 随时 间 变 化 的 渗流 试验 ,其 装置 示意 
图 见 图 2-12。 水 流 从 一 根 直 立 的 带 有 刻度 的 玻璃 管 和 TU 形 管 自 下 而 上 渗 过 土 样 。 试 验 时 ， 
先 将 玻璃 管 充 水 至 需要 的 高 度 后 , 测 记 土 样 两 端 在 1==t 时 刻 的 起 始 水 头 差 Am 。 之 后 打开 
渗流 开关 ,同时 开动 秒表 ,经 过 时 间 Az 后 ,再 测 记 土 样 两 端 在 终了 时 刻 1==ts 的 水 头 差 Ah,。 
根据 上 述 试验 结果 和 达 西 定律 , 即 可 推出 土 样 渗透 系数 & 的 表达 式 。 

设 试验 过 程 中 任意 时 刻 t 作用 于 土 样 两 端的 水 头 差 为 AnA ,经 过 di 微 时 段 后 , 管 中 水 位 
下 降 dh, W) dt 时 段 内 流入 试 样 的 水 量 微 增 量 为 

dV. =— adh 

式 中 :a 玻璃 管 横断 面积, 右 闪 的 负 号 表示 流入 水 量 随 An 的 减少 而 增加 。 

根据 达 西 定律 ,dt 时 段 内 流出 土 样 的 渗流 量 为 

S = Aà Adt 

式 中 : 4 一 一 土 样 的 槛 断面 积 ; 


一 十 相公 度 ， 
根据 水 流连 续 原 理 , 应 有 dV.=dV。, 即 


二 Ad: 


图 2-11 篆 水 头 试验 装置 示意 图 


dt 一 一 - alL ° dh 
| kA Ah 
等 式 两 边 各 目 积 分 
| dt 一 一 AN L 
ti kA Ah; Ah 
o oo al, Ah; 
t — t = = aT 


从 而 得 到 土 样 的 渗透 系数 图 2-12” 变 水 头 试验 装置 示意 图 
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aL Ah 1 


=u A (2-15) 
2 
AAHH AHRR, IJ ERTES > 
_ 2 3 aL j, Ah | 
k= 2.3 lg 和 (2-16) 


通过 选 定 几 组 不 同 的 Ah Ah: 值 ,分 别 测 出 它们 所 需 的 时 间 Az, 利 用 式 (2-15) 或 式 (2-16) 
计算 土 体 的 渗透 系数 &, 然 后 取 平 均值 ,作为 该 土 样 的 渗透 系数 。 变 水 头 试验 适用 于 测定 透 
水 性 较 小 的 黏 性 土 的 渗透 系数 。 

实验 室内 测定 土 体 渗透 系数 & 的 优点 是 实验 设备 简单 ,费用 较 省 。 但 是 ,由 于 土 体 的 渗 
透 性 与 土 体 的 结构 有 很 大 的 关系 ,地 层 中 水 平方 向 和 垂直 方 回 的 渗透 性 也 往往 不 一 样 ; 再 加 
之 取 土 样 时 的 扰动 ,不易 取 得 具有 代表 性 的 原状 土 样 ,特别 是 对 砂 土 。 因 此 ,室内 试验 测 出 
的 数值 常常 不 能 很 好 地 反映 现场 土 层 的 实际 渗透 性 质 。 为 了 量 测 地 基 土 层 的 实际 渗透 系 
数 , 可 和 直接 在 现场 进行 渗透 系数 的 原 位 测定 。 


2. 渗透 系数 的 现场 测定 法 


在 现场 研究 地 基 土 层 的 渗透 性 ,进行 渗透 系数 & 值 的 测定 时 ,和 采用 现场 井 孔 抽水 试验 
或 井 孔 注水 试验 的 方法 。 对 于 均 质 的 粗 粒 土 层 ,用 现场 抽水 试验 测 出 的 & 值 往往 要 比 室内 
试验 更 为 可 徘 。 下 面 主要 介绍 采用 抽水 试验 确定 土 层 & 值 的 方法 。 注 水 试验 的 原理 与 抽水 
试验 十 分 类 似 , 这 里 不 再 歼 述 。 

图 2-13 为 一 现场 井 孔 抽水 试验 示意 图 。 在 现场 打 一 口试 验 井 ,贯穿 要 测定 & 值 的 含 洲 
水 的 均匀 和 砂 土 层 , 并 在 距 井 中 心 不 同 距 离 处 设置 两 个 观测 孔 , 28 Ja A FER PL A E BJ tt E 22 
进行 抽水 。 抽 水 会 造成 水 井 周围 的 地 下 水 位 逐渐 下 降 , 形 成 一 个 以 井 孔 为 轴 心 的 降落 漏斗 
状 的 地 下 水 面 。 测 定 试验 井 和 观察 孔 中 的 稳定 水 位 ,可 以 得 到 试验 井 周围 测 压 管 水 面 的 分 
布 图 。 测 管 水 头 差 形成 的 水 力 坡 降 ,使 土 中 水 流 回 井 内 。 假 定 水 流 是 水 平流 同时 , 则 流 回 水 
井 渗 流 的 过 水 断面 应 是 以 抽水 井 为 中 心 的 一 系列 同心 圆柱 面 。 待 抽水 量 和 井中 的 水 位 稳定 
一 段 时 间 后 ,可 测 得 抽水 量 为 Q, 距 离 抽水 井 轴线 分 别 为 产 \m 的 观测 孔 中 的 水 位 高 度 为 
hi hz。 根据 上 述 结 采 ,利用 达 西 定律 即 可 求 出 土 层 的 平均 渗透 系数 & 值 。 


ri 
= 
F 
E dr 一 一 
r] 
(地 下 水 位 = 测 压 管 水 面 )~、、 | 一 
<| < 
= 
不 透水 层 


图 2-13 ”洪水 层 中 的 抽水 试验 


现 围 绕 井中 心 轴线 取 一 过 水 圆柱 断面 ,该 断面 距 井 中 心 轴线 的 距离 为 7 ,水面 高 度 为 h， 
则 该 圆柱 断面 的 过 水 断面 面积 A 为 
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A = 2xrh 
假设 该 圆柱 过 水 断面 上 各 处 水 力 坡 降 为 常数 , 旦 等 于 地 下 水 位 线 在 该 处 的 坡度 , 则 
. dh 
1 = dr 


根据 渗流 的 连续 性 条 件 ,单位 时 间 目 井 内 抽出 的 水 量 Q 等 于 渗 过 该 过 水 圆柱 断面 的 渗 
流量 。 因 此 ,由 达 西 定律 可 得 
dh 


Q = Aki = 2xrh ° k — 
dr 


Q 于 = 2xkh dh 
将 上 式 两 边 进行 积分 ,并 代入 边界 条 件 
Q|. s 二 |, FT 


得 QIn = = xk(h? — h?) 
1 
i l 
从 而 得 出 k = Q ET (2-17) 
或 用 常用 对 数 表 示 , 则 为 
p= p £. PS (2-18) 


n (h; —h:) 
前 面 已 经 讲 到 ,现场 测定 & 值 可 以 获得 场地 地 基 土 层 较 为 可 靠 的 平均 渗透 系数 ,但 试验 
所 需 费 用 较 多 , 故 要 根据 工程 规模 和 勘察 要 求 ,确定 是 否 需 要 进行 。 


3. 影响 渗透 系数 的 因素 


由 于 渗透 系数 & 综合 反 映 了 水 在 土 体 孔 际 中 流动 的 难 兄 程度 ,因而 其 值 必 然 要 受到 土 
体 性 质 和 水 性 质 的 影响 。 下 面 分 别 就 这 两 方面 的 影响 因素 进行 讨论 。 

(1) 土 体 性 质 对 渗透 系数 & 值 的 影响 

土 体 的 许多 性 质 对 渗透 系数 有 值 有 很 大 的 影响 ,其 中 主要 的 有 下 列 5 个 方面 : 

O 粒 径 大 小 与 级 配 ; 

了 和 孔 际 比 ; 

@ 矿物 成 分 ; 

由 结构 ; 

© 饱和 度 。 

EER 5 项 中 ,尤其 是 前 两 项 , 即 粒 径 大 小 和 扎 陀 比 对 渗透 系数 & 的 影响 最 大 。 可 以 设 
想 , 水 流通 过 土 体 的 难 易 程度 必定 与 土 中 和 孔 际 卫 径 的 大 小 和 单位 土 体 中 的 孔 际 体积 (实际 过 水 
体积 ) 和 直接 相关 。 前 者 主要 反映 在 土 体 的 颗粒 大 小 和 级 配 上 ,后 者 主要 反映 在 土 体 的 孔 际 比 上 。 

土 体 具有 十 分 复杂 的 孔 际 系统 。 土 体 中 孔 际 直径 的 大 小 很 难 直 接 度 量 或 量 测 , 但 其 平 
均 大 小 一 般 由 细 颗 粒 所 控制 ,这 是 因为 在 粗 颗 粒 形成 的 大 孔 辽 中 还 可 被 细 颗 粒 充 填 所 致 。 
因此 ,有 的 学 者 提出 , 土 的 渗透 系 效 可 用 有 效 粒 径 dio 来 表示 。 例 如 , 哈 臣 CHazen A) 通 过 对 
di 一 0.1 ~3.0mm 的 均匀 人 砂 进 行 系列 的 渗透 试验 ,提出 了 如 下 的 经 验 关 系 式 : 

F = s (2-19) 
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AP c: 为 经 验 系 数 , 当 di 用 cm, 用 cm/s 表示 时 ,c 变化 于 40 一 150。 
FLIRE e 是 土 体 中 孔隙 体积 多 少 的 直接 度量 ,在 土 体 渗流 中 代表 了 实际 过 水 体积 的 大 
小 。 一 些 学 者 通过 试验 证 明 ,可 将 砂 性 土 渗透 系数 与 孔 阶 比 。 之 间 的 关系 ,表示 为 e, 
-或 -< 一 等 的 函数 关系 ,其 中 以 -的 线性 关系 最 好 , 见 图 2-14. 
对 于 符 性 土 ,由 于 颗粒 的 表面 力也 起 重要 作用 , 故 除了 和 孔 阶 比 。 外 ,条 土 的 矿物 成 分 对 
渗透 系数 也 有 很 大 影响 。 例 如 , 当 黏土 中 含有 可 交换 的 钠 离子 越 多 时 ,其 渗透 性 也 将 越 
低 。 为 此 ,一 些 学 者 提出 ,可 采用 孔 阶 比 。 和 塑性 指数 1, 为 参数 ,建立 渗透 系数 值 的 经 验 


RIKIN ,例如 : 


e = a + Blgk (2-20) 
式 中 ,a #I8 均 为 取决 于 塑性 指数 了 的 常数 ,可 表示 为 : 
a=10 ß=0.01I, +0.05 

塑性 指数 五 在 一 定 程度 上 可 综合 反映 土 体 的 颗粒 大 小 和 矿物 成 分 。 试 验 表 明 , 式 (2-20) 
可 适用 于 二 10 710 “cm/s 范围 内 的 黏 性 土 ,而 对 于 k<10 cm/s 的 高 塑性 黏 士 , 则 偏差 较 大 。 

土 的 结构 也 是 影响 渗透 系数 & 值 的 重要 因素 之 一 ,特别 是 对 茜 性 土 其 影响 更 为 突出 。 
例如 ,在 微观 结构 上 , 当 了 和 孔 际 比 相 同时 ,凝聚 结构 将 比分 敬 结 构 具 有 更 大 的 透水 性 ;在 宏观 构 
造 上 ,天然 沉积 的 层 状 和 欠 性 土 层 ,由 于 局 平 状 黏土 颗粒 的 水 平 排列 ,往往 使 土 层 水 平方 加 的 
透水 性 大 于 垂直 层面 方 加 的 透水 性 ,有 时 水 平方 向 渗透 系数 k 与 竖 直 方 同 渗透 系数 k. 之 
比 可 大 于 10 ,使 土 层 呈现 明显 的 各 向 异性 。 

土 体 的 饱和 度 反 映 了 土 体 中 含 气体 量 的 多 少 。 试 验 结 果 证 明 , 土 体 中 封闭 气泡 即使 含 
量 很 少 ,也 会 对 渗透 性 产生 很 大 的 影响 。 它 不 仅 使 土 体 的 有 效 渗 透 面 积 减少 ,还 可 以 堵塞 某 
些 孔 际 通道 ,从 而 使 渗透 系数 上 值 大 为 降低 。 图 2-15 给 出 了 某 种 人 砂 土 的 渗透 系数 与 饱和 度 
的 关系 ,可 见 渗透 系数 几乎 随 饱 和 度 的 增加 而 直线 上 升 。 因 此 ,在 测定 饱和 土 体 的 渗透 系数 
& 时 ,为 了 保证 试验 精度 ,要求 土 样 必须 充分 饱和 。 


0.7 
0.6 
_ 0.5 s. 23 
和 moe 试验 点 
过 04 
< Ë 
33 0.3 Ns; 
= — 
s: w° 
0.2 网 
A 
0.1 
0 pd 
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 


渗 大 系数 K(mm/s) 饱和 度 SW% 
图 2-14 WEH e-k 试验 关系 K 2-15 某 种 砂 土 饱和 度 与 渗透 系数 的 关系 
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(2) 渗透 水 的 性 质 对 k 值 的 影响 表 2-3 土 体 渗透 系数 的 量 级 

水 的 性 质 对 渗透 系数 & 值 的 影响 主要 是 由 土 的 类 型 k 的 量 级 / (cm/s) 
于 笑 涡 性 不 同 所 引起 。 当 温度 升 蜗 时 ,水 的 系 砾石 、 粗 砂 10-2 一 10-1 
PEBE K. k 值 变 大 ;反之 & 值 变 小 。 所 以 ,在 中 砂 107? 一 10=-: 
我 国土 工 试验 方法 标准 中 都 规定 ,测定 渗透 系 细 砂 粉 砂 TEPE" 
数 & 时 ,以 20C 作 为 标准 温度 ,不 是 20°C 时 要 粉 十 pr 
I. 粉 质 黏土 1077 ~107° 

各 类 土 体 渗 透 系 数 的 大 致 范围 见 表 2-3. z 

黏土 1078 ~107 


2.2.3 层 状 地 基 的 等 效 渗透 系数 


大 多 数 天 然 沉 积 土 层 是 由 渗透 系数 不 同 的 多 层 土 所 组 成 ,宏观 上 具有 非 均 质 性 。 在 计 
算 渗 流量 时 ,为 简单 起 见 , 常 和 帝 把 几 个 土 层 等 效 为 厚度 等 于 各 土 层 之 和 渗透 系数 为 等 效 渗 
透 系数 的 单一 土 层 。 但 要 注意 ,等 效 渗透 系数 的 大 小 与 水 流 的 方 回 有关, 可 按 下 述 方法 确定 。 

1. 水 平 渗流 情况 

图 2-16 为 一 个 多 土 层 地 基 发 生 水 平 回 渗流 的 情况 。 已 知 地 基 内 各 层 土 的 渗透 系数 分 
别 为 局 sk, Mix .... F E: J FEF MH w 7 H, 、 Plex Hi, ia ,总 土 层 厚度 , 亦 即 等 效 土 层 厚度 为 H = 
XH. 渗透 水 流 自 断 面 1 一 1 水 平 向 流 至 断面 2 一 2 ,距离 为 工 ,水 头 损失 为 AA。 这 种 平行 
于 各 土 层面 的 水 平 渗流 的 特点 是 是 

(1) 各 层 土 中 的 水 力 坡 降 EAL 与 等 
效 土 层 的 平均 水 力 坡 降 i 相同 。 3 

(2) fEE SHD mR wE d=1.0, 


则 通 e 总 渗流 量 q, 等 于 通过 各 层 


dz = diz + qoz N U Pia g = Yas 
(2-21) 
设 等 效 土 层 的 等 效 渗透 系数 为 &, ,应 用 达 西 定 | 2 
律 可 得 图 2-16” 层 状 土 水 平等 效 渗透 系数 计算 示意 图 


kiH = Pil, = Dn 
消去 i 后 , 即 可 得 出 ; 中 水 平方 向 的 等 效 渗透 系数 
k, = HH, (2-22) 
可 见 ,k; 为 各 层 土 渗透 系数 按 土 层 厚 度 的 加 权 平 均值 。 
2. 竖 直 渗流 情况 
图 2-17 为 一 个 多 土 层 地 基 发 生 垂 直 渗 流 的 情况 。 设 承 压 水 流 经 土 层 H 厚度 的 总 水 头 
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损失 为 Ah, 流 经 每 一 层 土 的 水 头 损 失 分 别 为 Ahi Ah: 、 Ah …。 这 种 垂直 于 各 层面 的 渗流 特 
RJE: 
(1) 根据 水 流连 续 原 理 , 流 经 各 土 层 的 流速 
与 流 经 等 效 土 层 的 流速 相同 , 即 = 
U = uv = W = "e = Yy (2-23) 
(2) 流 经 等 效 土 层 H 的 总 水 头 损 失 Ah 等 
于 各 层 土 的 水 头 损 失 之 和 , 即 


Ah = Ah, + Ah, + Ah; 十 … 一 > Ah 
ji 


(2-24) 
应 用 达 西 定律 有 
p Ahi A A 图 2-17 层 状 土 垂直 等 效 涂 透 系数 
` H, ' H, 计算 示意 图 
从 而 可 解 出 
E EN A -i (2-25) 
设 竖 直 等 效 渗 透 系数 为 k, ,对 等 效 土 层 , 有 
l = k, Si 
ZE o vH 
从 而 可 得 Ah = A (2-26) 
将 式 (2-26) 和 式 (2-25) 代 入 式 (2-24) 得 
vH _ x zH, 
ke 2 k; 
消去 w, 即 可 得 出 垂直 层面 方向 的 等 效 渗透 系数 上,: 
j. (2-27) 
>: H; 
m 


【例题 2-4] 不 透水 岩 基 上 有 水 平分 布 的 三 层 土 , 厚 度 均 为 lm, 渗透 系数 分 别 为 k= 
0.001m/d,k; 二 0.2m/d,ks 二 10m/d, 分 别 求 等 效 土 层 的 水 平 渗流 与 竖 直 渗流 的 等 效 渗透 系 
J! k, #e b. 

【 解 】 根据 式 (2-22) 


3 
k, = TkH, = = (0. 001 十 0.2 十 10) ~ 3. 40(m/d) 
j=1 


根据 式 (2-27) 


H Š 
l l l 


=. a DE E 1 EMEI 

Dk 0.001 0.2 10 

由 例题 计算 结果 可 知 , 平 行 于 土 层 面 的 等 效 渗透 系数 k, 值 是 各 土 层 渗透 系数 按 厚度 的 

加 权 平 均值 ,渗透 系数 大 的 土 层 起 主要 作用 ;而 重 直 于 土 层 面 的 等 效 渗透 系数 和 则 是 渗透 

系数 小 的 土 层 起 主要 作用 ,因此 ,k, 恒 大 于 k.。 在 实际 问题 中 ,选用 等 效 渗透 系数 时 ,一 定 要 
注意 渗透 水 流 的 方向 ,正确 地 选择 等 效 渗透 系数 。 


k, a 0. 003(m/d) 
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2.3 二 维 渗流 与 流 网 


前 面 讲 到 的 均 属于 一 些 边 界 条 件 相对 简单 的 一 维 渗流 问题 。 这 些 问 题 可 直接 利用 达 西 
定律 进行 渗流 计算 。 但 在 实际 工程 中 过 到 的 渗流 问题 ,常常 属于 边界 条 件 复 林 的 二 维 或 三 
维 渗流 问题 。 例 如 ,混凝土 坝 下 透水 地 基 中 的 渗流 可 近似 当成 二 维 渗流 ,而 基 坑 降水 一 般 是 
be 2-18)。 在 这 些 问题 中 ,渗流 的 轨迹 ( 流 线 ) 都 是 弯曲 的 ,不 能 再 视 为 一 维 渗 

。 为 了 求解 这 些 渗 流 场 中 各 处 的 测 管 水 头 .水力 坡 降 和 渗流 速度 等 ,需要 建立 多 维 渗流 的 
uya 并 在 相应 的 边界 条 件 下 进行 求解 。 

对 于 所 研究 的 问题 ,如果 当 渗 流 训 面 和 产生 渗流 的 条 件 沿 某 一 个 方向 不 发 生变 化 , 则 在 
垂直 该 方向 的 各 个 平面 内 ,渗流 状况 完全 一 致 ,可 按 二 维 平面 渗流 问题 处 理 。 对 平面 问题 ， 
MH Ay=1m 单位 宽度 ( 稼 简称 为 单 宽 ) 的 一 溥 片 来 进行 分 析 。 下 面 简要 讨论 二 维 平 面 渗流 
问题 , 且 仅 考虑 流 场 不 随时 间 发 生变 化 的 稳定 渗流 的 情况 。 


— 降水 面 


p 
K 


集 水 坑 


TIT ST 


不 透水 层 


图 2-18 二 维和 三 维 渗流 示意 图 
(a) 混凝土 坝 下 的 渗流 ; (b) 基 坑 降水 的 渗流 


2.3.1 平面 渗流 的 控制 方程 


1. 广义 达 西 定律 


在 二 维 平 面 稳定 问题 中 ,渗流 场 中 各 点 的 测 管 水 头头 为 其 位 置 坐标 (zz) 的 函数 , 因 
此 ,可 以 定义 渗流 场 中 一 点 的 水 力 坡 降 i 在 两 个 坐标 方向 的 分 量 i; HI. 分 别 为 


Len ¿s (2-28) 


ax Iz 
AFP f = kS k JJ D BE BJ EE XT E k k BERRI rj. EAR, A A Wa E — FÉ , É 
流 场 中 每 一 点 的 水 力 坡 降 都 是 一 个 具有 方 回 的 天 量 ,其 大 小 等 于 该 点 测 管 水 头 疡 的 梯度 ,但 
两 者 方 四 相反 。 

由 式 (2-9) 所 表示 的 达 西 定律 仅 适 用 于 一 维 单 回 渗 流 的 情况 。 对 于 二 维 平 面 渗 流 , 可 将 


该 式 推广 为 如 下 和 窍 阵 形式 : 
Uz kı k, || zz 
| 上 | B (2-29a) 
U, ka k, Jli 
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或 向 与 为 : v= ki (2-29b) 
式 中 ,一般 称 为 渗透 系数 矩阵 , 它 是 一 个 对 称 和 矩阵 , 亦 即 总 有 ka =k. 。 需 要 说 明 的 是 , 土 
体内 一 点 的 渗透 性 是 土 体 的 固有 性 质 , 不 受 具体 坐标 系 选取 的 影响 。 因 此 ,渗透 系数 矩阵 大 
满足 坐标 系 变换 的 规则 ,对 应 p. = ka = 0 的 方向 称 为 渗透 主轴 方向 。 

式 (2-29) 称 为 广义 达 西 定律 。 在 工程 实践 中 ,和 凋 稼 遇 到 如 下 两 种 简化 的 情况 : 


(1) 当 坐 标 轴 和 渗透 主轴 的 方向 一 致 时 ,有 b. =k. 二 0, 此 时 


v= 

Vv, = kqi, (2-30) 
(2) 对 各 向 同性 土 体 , 此 时 恒 有 ka = ka 50, H k, =k, =k, A E 

Ç, = ki, 

u, = ki, (2-31) 


由 广义 达 西 定律 式 (2-29) 可 知 ,对 于 各 回 异 性 土 体 ,渗透 流速 和 水 力 坡 降 的 方 回 并 不 
相同 ,两 者 之 间 人 存在 夹 角 。 只 有 对 各 回 同性 土 体 ,也 即 当 满足 式 (2-31) 时 ,渗透 流速 和 渗透 
坡 降 的 方 癌 才 会 一 致 。 需 要 说 明 的 是 ,对 本 书 和 工程 中 所 遇 到 的 渗流 问题 ,一般 均 假 定 土 是 
各 问 同 性 的 。 


2. 平面 渗流 的 控制 方程 


如 图 2-19 所 示 , 从 稳定 渗流 场 中 取 一 微 元 土 体 ,其 面积 为 dlr。 dz, 厚 度 为 dy 二 1, 在 x 
和 > 方向 各 有 流速 vv- 、v.。 单 位 时 间 内 流入 和 流出 
这 个 微 元 体 的 水 量 分 别 为 dq. 和 dg。, 则 有 
dq. 一 vdz。1 十 vdz。1 


9 9 
dg, = (v, + 7 dx) dz 。1 十 (vw, + Ses šj 


假定 在 微 元 体内 无 源 且 水 体 为 不 可 压缩 , 则 根据 水 
流 的 连续 性 原理 ,单位 时 间 内 流入 和 流出 微 元 体 的 
水 量 应 相等 , 即 


dg. = da, 
, 92. gm 图 2-19 二 维 渗流 的 连续 性 条 件 
从 而 可 得 = e 一 0 (2-32) 


上 式 即 为 二 维 平面 渗流 的 连续 性 方程 。 


根据 广义 达 西 定律 ,对 于 坐标 轴 和 渗透 主轴 方 癌 一 致 的 各 问 异 性 土 ,将 式 (2-30) 代 入 
式 (2-32) ,可 得 


a2h Ph 
k. + 0 (3-33) 
对 于 各 问 同 性 土 体 , 由 式 (2-31) 可 得 
Ph Ph I 
en im 0 (5.343 


式 (2-34) 即 为 著名 的 拉 普 拉 斯 (Laplace) 方 程 。 该 方程 描述 了 各 回 同 性 土 体 渗流 场 内 
部 测 管 水 头 的 分 布 规律 ,是 平面 稳定 渗流 的 控制 方程 式 。 通 过 求解 一 定 边 界 条 件 下 的 拉 
普 拉 斯 方程 , 即 可 求 得 该 条 件 下 渗流 场 中 水 头 的 分 布 。 此 外 , 式 (2-34) 与 水 力学 中 描述 平 
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面 势 流 问题 的 拉 普 拉 斯 方程 完全 一 样 。 可 见 满足 达 西 定律 的 渗流 问题 是 一 个 势 流 问 题 。 
3. 渗流 问题 的 边界 条 件 


每 一 个 渗流 问题 均 是 在 一 个 限定 空间 的 渗流 场 内 发 生 的 。 在 渗流 场 的 内 部 ,渗流 满足 
前 面 所 讨论 的 渗流 控制 方程 。 治 这 些 渗流 场 边界 起 文 配 作 用 的 条 件 称 为 边界 条 件 。 求 解 一 
个 渗流 场 问 题 ,正确 地 确定 相应 的 边界 条 件 也 是 非常 关键 的 。 

对 于 在 工程 中 常常 遇 到 的 渗流 问题 ,主要 具有 如 下 几 种 类 型 的 边界 条 件 . 

(1) 已 知 水 头 的 边界 条 件 

在 相应 边界 上 给 定 水 头 分 布 ,也 称 为 水 头 边 界 条 件 。 在 渗流 问题 中 ,非常 常见 的 情况 是 
某 段 边界 同一 个 目 由 水 面相 连 , 此 时 在 该 段 边界 上 总 水 头 为 恒定 值 , 其 数值 等 于 相应 自由 水 
面 所 对 应 的 测 管 水 头 。 例 如 ,如 果 取 0 一 0 为 基准 面 , 在 图 2-20(a) 中 ,AB 和 CD 边界 上 的 
KKD AN h =h, 和 由 一 和 ;在 图 2-20(b) 中 ,AB 和 GF 边界 上 的 水 头 值 hh 二 hs,LKJ 边 
A EEKE h =h. 

(2) 已 知 法 回流 速 的 边界 条 件 

在 相应 边界 上 给 定 法 回流 速 的 分 布 ,也 称 为 流速 边界 条 件 。 最 常见 的 流速 边界 为 法 癌 
流速 为 零 的 不 透水 边界 , 亦 即 v= 二 0。 例 如 ,图 2-20(a) 中 的 BC, 图 2-20(b) 中 的 CE, 当 地 
下 连续 墙 不 透水 时 , 沿 墙 的 表面 , 亦 即 ANML 和 GHIJ 也 为 不 透水 边界 。 

对 于 如 图 2-20(b) 所 示 的 基 坑 降水 问题 ,整体 渗流 场 沿 KD 轴 对 称 , 所 以 在 天 BJ In] 
也 没有 流量 的 交换 ,相当 于 法 回流 速 为 零 值 的 不 透水 边界 ,此 时 仅 需 求解 渗流 场 的 一 半 。 

此 外 ,图 2-20(b) 中 的 BC 和 EF 是 人 为 的 截断 断面 ,计算 中 也 近似 按 不 透水 边界 处 理 。 
注意 此 时 BC 和 EF 的 选取 不 能 离 地 下 连续 墙 太 近 ,以 保证 求解 的 精度 。 

(3) 自由 水 面 边界 

在 渗流 问题 中 也 称 其 为 浸润 线 ,如 图 2-20(a) 中 的 AFE。 在 浸润 线 上 应 该 同时 满足 两 
个 条 件 :@ 四 测 管 水 头等 于 位 置 水 头 , 亦 即 由 王 >, 这 是 由 于 在 浸润 线 以 上 土 体 孔 阶 中 的 气体 和 
大 气 连 通 ,浸润 线 上 压力 水 头 为 零 所 致 ;@ 思 浸润 线 上 的 法 回流 速 为 零 , 也 即 渗流 方向 沿 浸润 
线 的 切线 方向 ,此 条 件 和 不 透水 边界 完全 相同 , 亦 即 为 o, = 0. 


不 透水 层 
(a) (b) 


图 2-20 ”典型 渗流 问题 中 的 边界 条 件 
(a) 均 质 土 坝 渗流 ; (b) 基 坑 降水 的 渗流 


(4) 渗 出 面 边 界 

如 图 2-20(a) 中 的 厂 了 ,其 特点 也 是 和 大 气 连 通 , 压 力 水 头 为 去 ,同时 有 渗水 从 该 段 边界 
渗 出 。 因 此 ,在 渗 出 面 上 也 应 该 同时 满足 如 下 两 个 条 件 :GA=>, 即 测 管 水 头等 于 位 置 水 
头 ;v, 夺 0, 也 就 是 渗流 方 回 和 渗 出 面相 交 , 且 渗透 流速 指 癌 渗流 域 的 外 部 。 
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4. 渗流 问题 的 求解 方法 


目前 ,对 渗流 问题 通常 可 采用 如 下 四 种 类 型 的 求解 方法 : 

(1) 数学 解析 法 或 近似 解析 法 

数学 解析 法 是 根据 具体 边界 条 件 , 以 解析 法 求 式 (2-33) 或 式 (2-34) 的 解 。 严 格 的 数学 
解析 法 一 般 只 适用 于 一 些 渗流 域 相 对 规则 和 边界 条 件 简单 的 渗流 问题 。 此 外 ,对 一 些 实际 
的 工程 问题 ,有 时 可 根据 渗流 的 主要 特点 对 其 进行 适当 的 简化 ,以 求 取 相应 的 近似 解析 解 
答 ,也 可 满足 实际 工程 的 需要 。 

(2) 数值 解法 

随 着 计算 机 和 数值 计算 技术 的 迅速 发 展 ,各 种 数值 方法 ,如 有 限 差分 法 、 有 限 单 元 法 和 
无 单元 法 等 ,在 各 种 渗流 问题 的 模拟 计算 中 得 到 了 越 来 越 广泛 的 应 用 。 数 值 解 法 不 仅 可 用 
于 各 种 二 维 或 三 维 问题 ,也 可 很 好 地 处 理 各 种 复杂 的 边界 条 件 ,已 逐步 成 为 求解 渗流 问题 的 
主要 方法 。 

(3) 试验 法 

试验 法 即 采 用 一 定 比 例 的 模型 来 模拟 真实 的 渗流 场 , 用 试验 手段 测定 渗流 场 中 的 渗流 
要 素 。 例 如 ,曾经 应 用 广泛 的 电 比 拟 法 ,就 是 利用 渗流 场 与 电场 所 存在 的 比拟 关系 (两 者 均 
满足 拉 普 拉 斯 方程 ) ,通过 量 测 电场 中 相应 物理 量 的 分 布 来 确定 渗流 场 中 渗流 要 素 的 一 种 试 
验方 法 。 此 外 还 有 电网 络 法 和 沙 槽 模型 法 等 。 

(4) 图 解法 

根据 水 力学 中 平面 势 流 的 理论 可 知 , 拉 普 拉 斯 方程 存在 共 斩 调 和 了 羡 数 ,两 者 互 为 正 交 部 
数 族 。 在 势 流 问题 中 ,这 两 个 互 为 正 交 的 也 数 族 分 别称 为 势 子 数 $ (z, z) MRR 2 (>. 
z) ,其 等 值 线 分 别 为 等 势 线 和 流 线 。 绘 制 由 等 势 线 和 流 线 所 构成 的 流 网 是 求解 渗流 场 的 一 
种 图 解 方法 。 该 法 具有 简便 .迅速 的 优点 ,并 能 应 用 于 渗流 场 边界 轮廓 较 复 杂 的 情况 。 只 要 
满足 绘制 流 网 的 基本 要 求 ,求解 精度 就 可 以 得 到 保证 ,因而 该 法 在 工程 上 得 到 广泛 应 用 。 

本 节 下 面 主 要 介绍 流 网 的 特性 绘制 方法 和 应 用 。 


2.3.2 流 网 的 绘制 及 应 用 


1. 势 函 数 及 其 特性 
为 了 人 研究 的 方便 ,在 渗流 场 中 引进 一 个 标量 晒 数 $(x,z)， 


$ =— kh —— [Z +z] (2-35) 
/一 一 测 管 水 头 。 
根据 广义 达 西 定律 可 得 ， 
_ 99 _ 9$ Ñ 
a ME a (2 36) 
亦 即 有 v = grad$ 


H FÑ n IL, AMER Hro EE PR 2 $ 的 梯度 。 一 般 说 来 , 当 流 动 的 速度 正比 于 一 
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个 标量 函数 的 梯度 时 ,这 种 流动 称 为 有 势 流动 ,这 个 标量 函数 被 称 为 势 函 数 或 流速 势 。 由 此 
可 见 , 满 足 达 西 定 律 的 渗流 问题 是 一 个 势 流 问题 。 
由 渗流 势 函 数 $ 的 定义 可 知 , 势 函数 和 测 管 水 头 呈 比例 关系 ,等 势 线 也 是 等 水 头 线 ,两 
条 等 势 线 的 势 值 差 也 同 相 应 的 水 头 差 成 正比 ,它们 两 者 之 间 完 全 可 以 互 换 。 因 此 ,在 流 网 的 
绘制 过 程 中 ,一般 直接 使 用 等 水 头 线 。 
将 式 (2-36) 代 入 式 (2-32) 可 得 
a a m, (2-37) 


ga: az? 


可 见 , 势 函数 满足 拉 普 拉 斯 方程 。 
2. 流 函 数 及 其 特性 


流 线 是 流 场 中 的 曲线 ,在 这 条 曲线 上 所 有 各 点 的 流速 矢量 都 与 该 曲线 相 切 (图 2-21). 
对 于 不 随时 间 变 化 的 稳定 渗流 场 , 流 线 也 是 水 质点 的 运动 轨迹 线 。 根 据 流 线 的 上 述 定义 ,可 
以 写 出 流 线 所 应 满足 的 微分 方程 为 


d = 让 即 v dz — v.dx = 0 (2-38) 
根据 高 等 数学 的 理论 , 式 (2-38) 的 左边 可 写成 某 一 个 图 数 全 微分 形式 的 充 要 条 件 是 : 


Jo, _ d(— v) 亦 即 g 4 


Ax dg Ax dg 
对 比 式 (2-32) 可 以 发 现 , 上 述 的 充 要 条 件 就 是 渗流 的 连续 性 方程 ,在 渗流 场 中 是 恒 等 
成 立 的 。 因 此 ,必然 存在 函数 y 为 式 (2-38) 左 边 项 的 全 微分 , 亦 即 


gm 


= 0 


dy = “est Ti 一 dz 一 dz (2-39) 
Ax dg 
函数 少 称 为 流 函数 。 由 式 (2-39) 可 知 ， 
>: =— Ç, 于 = V, (2-40) 


流 函 数 y 具 有 如 下 的 两 条 重要 特性 .: 

(1) 不 同 的 流 线 互 不 相交 ,在 同一 条 流 线 上 , 流 函 数 的 值 为 一 常数 。 

流 线 间 互 不 相交 是 由 流 线 的 物理 意义 所 决定 的 。 根 据 式 (2-38) 和 式 (2-39) 显 然 可 以 
发 现 , 在 同一 条 流 线 上 有 dy 二 0, 因 此 流 函 数 的 值 为 一 常数 。 反 过 来 这 也 说 明 , 流 线 就 是 流 
国 数 的 等 值 线 。 

(2) 两 条 流 线 上 流 函 数 的 差 值 等 于 穿 过 该 两 条 流 线 间 的 渗流 量 , 对 于 图 2-22 中 所 示 的 
情况 应 有 dy 二 dg。 


流 线 2 


流 线 1 


图 2-21 流 线 的 概念 图 2-22 i PKZ AI FF PE 
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证 明 如 下 :在 两 条 流 线 上 各 取 一 点 a 和 56, 其 坐标 分 别 为 a(x,z),b(x 一 dx,z 十 dz)。 显 
IR ,ab 为 两 流 线 间 的 过 水 断面 , 则 流 过 ab 的 流量 dg 为 


dg = v, + ac Fu tb = t, dz — v, + dg = Sdz 一 一动 ju 一 dy 
将 式 (2-40) 代 入 式 (2-32) 可 得 


2 2 
L tg (2-41) 


Ix? dz’ 


PJ bL. [E] 2A pK 2 EE , i PR 28 AB W E hu E.y Bi Jy F ç 
3. 流 网 及 其 特性 


由 前 面 的 讨论 可 以 发 现 ,在 渗流 场 中 势 函数 和 流 函 数 均 满足 拉 普 拉 斯 方程 。 实 际 上 根据 
相关 高 等 数学 的 知识 , 势 函数 和 流 函 数 两 者 互 为 共 罗 的 调和 函数 , 当 求 得 其 中 一 个 时 就 可 以 扒 
求 出 另外 一 个 。 从 这 个 意义 上 讲 , 势 函数 和 流 函数 两 者 均 可 独立 和 完备 地 描述 一 个 渗流 场 。 

在 渗流 场 中 ,由 一 组 等 势 线 (或 者 等 水 头 线 ) 和 流 线 组 成 的 网 格 称 为 流 网 。 流 网 具有 如 
下 特性 : 

(1) 对 各 向 同性 土 体 ,等 势 线 (等 水 头 线 ) 和 流 线 处 处 垂直 , 故 流 网 为 正 交 的 网 格 。 

该 条 特性 可 通过 等 势 线 和 流 线 的 物理 意义 进行 说 明 。 根 据 等 势 线 的 特性 可 知 , 渗 流 场 
中 一 点 的 渗流 速度 方向 为 等 势 线 的 梯度 方向 ,这 表明 渗流 速度 必 与 等 势 线 垂直 。 而 另 一 方 
面 ,根据 流 线 的 定义 可 知 ,渗流 场 中 一 点 的 渗流 速度 方向 又 是 流 线 的 切线 方向 。 因 此 ,等 势 
线 与 流 线 必定 相互 垂直 正 交 。 

(2) 在 绘制 流 网 时 ,如 果 取 相 邻 等 势 线 间 的 Ag 和 相 邻 流 线 间 的 Ag 为 不 变 的 常数 , 则 
流 网 中 每 一 个 网 格 的 边 长 比 也 保持 为 常数 。 特 别 是 当 取 Ag 一 Ay 时 , 流 网 中 每 一 个 网 格 的 
边 长 比 为 1, 此 时 流 网 中 的 每 一 网 格 均 为 曲 边 正方 形 。 

设 在 流 网 中 取出 一 个 网 格 ,如 图 2-23 所 示 ， 
相 邻 等 势 线 的 差 值 为 Ag ,间距 1; 相 邻 流 线 的 差 什 
为 Ay, 间 距 s。 设 网 格 处 的 渗透 流速 为 v, 则 有 


A$ =— kAh = kõu = u ; 
所 以 A= s= 
yy ves 83 图 2-23 流 网 的 特性 


因此 , 当 Ay 和 Ay 均 保持 不 变 时 , 流 网 网 格 的 
长 宽 比 1s 也 保持 为 一 常数 ,而 当 A= Ag 时 ,对 流 网 中 的 每 一 网 格 均 有 /= 二;, 这 样 , 流 网 中 
的 每 一 网 格 均 为 曲 边 正方 形 ， 

4. 流 网 的 画 法 

根据 前 述 的 流 网 特征 可 知 ,绘制 流 网 时 必 满 足下 列 几 个 条 件 : 

(1) 流 线 与 等 势 线 必须 正 交 。 


(2) 流 线 与 等 努 线 构成 的 各 个 网 格 的 长 宽 比 应 为 常数 , 即 1/s 为 常数 。 为 了 绘图 的 方 
便 , 一 般 取 /二 =;, 此 时 网 格 应 呈 曲 线 正方 形 , 这 是 绘制 流 网 时 最 方便 和 最 常见 的 一 种 流 网 图 形 。 
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(3) 必须 满足 流 场 的 边界 条 件 , 以 保证 解 的 唯一 性 。 

现 以 图 2-24 所 示 混 凝 土 坝 下 透水 地 基 的 流 网 为 例 , 说 明 绘 制 流 网 的 步骤 。 

(1) 首先 根据 渗流 场 的 边界 条 件 ,确定 边界 流 线 和 边界 等 势 线 。 该 例 中 的 渗流 是 有 压 
渗流 ,因而 坝 基 轮 廓 线 BCDE 是 第 一 条 流 线 ; 其 次 ,不 透水 层面 GH 也 是 一 条 边界 流 线 。 上 
下 游 透水 地 基 表 面 AB 和 EF 则 是 两 条 边界 等 势 线 。 

(2) 根据 绘制 流 网 的 另外 两 个 要 求 , 初 步 绘制 流 网 。 按 边界 趋势 先 大致 画 出 几 条 流 线 ， 
如 多 、 芭 、 由 ,彼此 不 能 相交 , 且 每 条 流 线 郡 要 和 上 下 游 透水 地 基 表 面 (等 势 线 ) 正 艾 。 然 后 再 
自 中 央 疝 两 边 画 等 势 线 ,图 2-24 中 先 绘 中 线 6, 再 绘 5 和 7, 如 此 向 两 侧 推 进 。 每 根 等 势 线 
要 与 流 线 正 交 ,并 弯曲 成 曲线 正方 形 。 

(3) 一 般 初 绘 的 流 网 总 是 不 能 完全 符合 要 求 ,必须 反复 修改 ,直至 大 部 分 网 格 满足 曲 边 
正方 形 为 止 。 但 应 指出 ,由 于 边界 形状 不 规则 ,在 边界 突变 处 很 难 画 成 正方 形 , 而 可 能 是 三 
角形 或 五 边 形 ,这 是 由 于 流 网 图 中 流 线 和 等 势 线 的 根 数 有 限 所 造成 的 。 只 要 网 格 的 平均 长 
度 和 宽度 大 致 相等 ,就 不 会 影 响 整个 流 网 的 精度 。 一 个 精度 较 遍 的 流 网 ,往往 都 要 经 过 多 次 
反复 修改 ,才能 最 后 完成 。 


不 透水 层 


图 2-24 混凝土 坝 下 的 流 网 
5. 流 网 的 应 用 


流 网 绘 出 后 , 即 可 求 得 渗流 场 中 各 点 的 测 管 水 头 、 水 力 坡 降 渗透 流速 和 渗流 量 。 现 仍 
以 图 2-24 所 示 的 流 网 为 例 , 其 中 以 0 一 0 为 基准 面 。 

(1) 测 管 水 头 、 位置 水 头 和 压力 水 头 

根据 流 网 特征 可 知 ,任意 两 相 邻 等 势 线 间 的 势能 差 相 等 , 即 水 头 损 失 相 等 ,从 而 可 算出 
相 邻 两 条 等 热线 之 间 的 水 头 损失 An , 即 
AH _ AH 


Ah= = (N=n-1 (2-42) 
式 中 : A 一 一 上 、 下 游 水 位 差 , 也 就 是 水 从 上 游 渗 到 下 游 的 总 水 头 损失 ; 

NN 一 一 等 势 线 间隔 数 ; 

n 一 一 等 势 线条 数 。 


本 例 中 ,n= 二 11,N==10,A 昌 =5.0m, 故 每 一 个 等 势 线 间 阳 间 的 水 头 损 失 和 二 5/10==0. 5(m)。 
有 了 Ah 就 可 求 出 流 网 中 任意 点 的 测 管 水 头 。 下 面 以 图 2-24 中 的 a 点 为 例 来 进行 说 明 。 

由 于 a 点 位 于 第 2 条 等 势 线 上 ,所 以 测 管 水 头 应 从 上 游 算 起 降低 一 个 Ah, 故 其 测 管 水 
LMH ha =6.0—0.5=5.5(m), 

位 置 水 头 z 为 a 点 到 基准 面 的 高 度 , 可 从 图 上 直接 量 取 。 压 力 水 头 hua Sha zao 
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(2) 和 孔 际 水 压力 
渗流 场 中 各 点 的 孔 际 水 压力 可 根据 该 点 的 压力 水 涉 h, 按 下 式 计算 得 到 


u = h,*Y, (2-43) 
应 当 注 意 , 对 图 中 所 示 位 于 同一 根 等 热线 上 的 c、 WA, BIA EM S 7k 32 48 E, BI ha = 
h, ,但 其 孔 际 水 压力 却 并 不 相同 , 即 ua uso 


(3) 水 力 坡 降 

流 网 中 任意 网 格 的 平均 水 力 坡 降 i= Ahl HR L 为 该 网 格 处 流 线 的 平均 长 度 , 可 自 
图 中 量 出 。 由 此 可 知 , 流 网 中 网 格 越 密 处 ,其 水 力 坡 降 越 大 。 故 图 2-24 中 ,下 游 坝 趾 水 流 渗 
出 地 面 处 (图 中 玉 点 ) 的 水 力 坡 降 最 大 。 该 处 的 坡 降 称 为 选 出 坡 降 , 常 是 地 基 渗 透 稳 定 的 控 
制 坡 降 。 

(4) 渗透 流速 

各 点 的 水 力 坡 降 已 知 后 ,渗透 流速 的 大 小 可 根据 达 西 定律 求 出 , 即 v= 二 ki, 其 方向 为 流 
线 的 切线 方 回 。 

(5) 渗透 流量 

流 网 中 任意 两 相 邻 流 线 间 的 单位 宽度 流量 Aq 是 相等 的 ,因为 


A= ut AA = kisse 1.0 = k 


当 取 /= 二 ; 时 ,有 
Aq = AAA (2-44) 
由 于 Ah 是 常数 , 故 Aq 也 是 常数。 
通过 坝 下 渗流 区 的 总 单 宽 流 量 
d 一 > Aq = M + Aq = Mk Ah (2-40) 
式 中 : M 一 一 流 网 中 的 流 槽 数 ,数值 上 等 于 流 线 数 减 1, 本 例 中 M=4. 
当 坝 基 长 度 为 吾 时 ,通过 坝 底 的 总 渗流 量 为 
Q=g.B (2-46) 
此 外 ,还 可 通过 流 网 所 确定 的 各 点 的 孔 际 水 压力 值 ,确定 作用 于 混凝土 坝 坝 底 的 渗透 压 
力 , 具 体 可 参考 相关 水 工 建筑 物 教材 。 
【例题 2-5] 图 2-25 为 一 水 闸 挡 水 后 在 阅 基 透水 土 层 中 形成 的 流 网 。 已 知 ,透水 土 层 深 
18. 0m ,渗透 系 数 k=5X10 ”m/s, 闸 基 下 面 的 防 渗 墙 (假定 不 于 水 ) 深 入 土 层 表面 以 下 9.0m, 水 闸 
前 后 水 深 如 图 2-25 所 示 。 


不 透水 层 
图 2-25 ”例题 2-5 水 闸 下 的 渗流 流 网 图 
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【 试 求 】 
A PHT abcd. e 各 点 的 孔隙 水 压力 ;(2) 地 基 的 单 宽 渗 流量 。 
【 解 】 


(1) 根据 图 2-25 的 流 网 可 知 , 每 一 等 势 线 间隔 的 水 头 损 失 Ah = (9—1)/8=1. 0m). 
HAH abcde 点 的 孔隙 水 压力 如 表 2-4 所 示 (y, 王 10kN/ms ) 。 


表 2-4 例题 2-5 计算 表 


位 置 位 置 水 头 z/m 测 管 水 头 /m 压力 水 头 h, /m 了 筷 际 水 压力 u/kPa 


C 9, 0 23. 0 14. 0 140 


(2) 地 基 的 单 宽 渗 流量 
根据 式 (2-45) 


q = > ` Aq = M: Aq = Mk Ah 
将 M=4,Ah=1. 0m,k=5 x10-7my/s, 代 入 得 
q = 4 xl x5 x10” = 20 x10” (m’/s)。 


2.4 渗透 力 和 渗透 变形 


2.4.1 渗透 力 和 临界 水 力 坡 降 


图 2-26 为 一 个 定 水 头 试验 装置 , 土 样 长 度 为 ,横断 面积 为 A 二 1。 土 样 上 下 两 端 各 安 
装 一 测 压 管 ,其 测 管 水 头 相 对 0 一 0 基准 面 分 别 为 hs Pj hio 34 hi =h: 时 , 土 体 中 的 孔 辽 水 
处 于 静止 状态 ,无 渗流 发 生 。 

若 将 左 侧 的 联通 储 水 器 向 上 提升 ,使 hh >h;, 则 由 于 存在 水 头 差 , 土 样 中 将 产生 向 上 的 
渗流 。 水 头 差 Ah 是 渗流 穿 过 L 长 的 土 样 时 所 损失 的 能 量 。 具 有 能 量 损失 ,说 明 水 渗 过 土 
样 的 孔 际 时 , 土 颗粒 对 渗流 给 予 了 阻力 ;反之 , 土 体 颗粒 必然 会 受到 渗流 的 反作用 力 ,渗流 会 
对 每 个 土 颗粒 给 以 推动 和 摩擦 等 作用 力 。 为 了 计算 的 方便 , 称 每 单位 体积 土 体内 土 颗粒 所 
受到 的 渗流 作用 力 为 渗透 力 , 用 7 ON; 

为 了 进一步 研究 渗透 力 的 大 小 和 性 质 , 下 面 对 图 2-26 中 所 示 承 受 稳定 渗流 的 土 样 进 行 
受 力 分 析 。 受 力 分 析 可 以 采用 两 种 不 同 的 隔离 体 取 法 ,下 面 分 别 进行 介绍 。 

(1) 土 -水 整体 受 力 分 析 

在 土 -水 整体 受 力 分 析 中 , 取 土 样 的 土 体 骨架 和 和 孔 际 水 整体 作为 隅 离 体 , 则 作用 在 土 样 
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上 的 力 如 图 2-27 所 示 , 计 有 
@ 土 -水 总 重量 W=ywL=(7Y 十 7)L; 
© 土 样 两 端 边 界 水 压力 :Pi 二 7Y,h, 和 P, =y,hi; 
© 土 样 下 部 滤 网 的 支承 反 力 R. 


图 2-26 渗透 破坏 试验 示意 图 图 2-27 土 -水 整体 受 力 分 析 


在 此 种 条 件 下 , 土 粒 与 水 之 间 的 作用 力 为 内 力 ,在 土 样 的 受 力 分 析 中 不 出 现 。 土 样 下 部 
滤 网 的 支承 反 力 R 是 未 知 量 , 可 以 通过 土 样 总 体 在 竖 癌 的 平衡 条 件 求 得 
P, +W = P, + R 
因此 有 
Yaha + (Y + y, )L = y,hi + R 
整理 可 得 
R = yL —vy, Ah (2-47) 
由 (2-47) 可 见 , 在 静水 条 件 下 , 亦 即 =0 时 , 土 样 下 部 滤 网 的 支承 反 力 R= y L ;而 当 
存在 同上 渗流 时 ,也 即 A> 时 , 滤 网 文系 力 会 相应 减少 yvAn。 实 际 上 ,这 个 减少 的 部 分 
就 是 由 作用 在 土 体 骨 以 整体 上 的 渗透 力也 所 承担 的 ,也 即 作用 在 土 样 上 的 总 渗透 力 JH 


J = y, Ah 
因此 ,每 单位 体积 土 体内 土 颗 粒 所 受到 的 渗流 作用 力 , 即 渗透 力 j 为 : 
> J Jan ss I 
7 一 下 一 T。7 Yet (2-48) 


上 式 表明 ,在 渗流 场 中 土 体 骨架 所 受到 的 渗透 力 的 大 小 和 水 力 坡 降 成 正比 , 且 其 作用 方 
问 同 水 力 坡 降 的 方 回 一致 。 渗 透 力 是 一 种 体积 力 , 其 量 纲 与 yw 相同。 

(2) 土 -水 隅 离 受 力 分 析 

在 土 水 隔离 受 力 分 析 中 ,分别 把 土 样 的 箱 粒 骨架 和 和 孔 队 水 分 开 来 取 隅 离 体 进行 受 力 分 
析 ,如 图 2-28 所 示 。 

先 看 土 体 颗粒 骨 台 隅 离 体 。 这 时 ,由 于 土 骨架 浸没 于 水 中 , 土 颗粒 受 浮 力作 用 ,其 值 等 
于 排 开 同体 积 的 水 重 , 故 计算 重力 时 应 采用 浮 重度 y 。 另 外 ,由 于 已 将 土 骨架 与 水 体 分 开 
考虑 , 则 土 颗粒 上 受到 的 水 流 作 用 力 渗透 力 , 即 成 为 外 力 。 因 此 ,作用 在 土 样 内 土 体 颗 
粒 骨 如 上 的 作用 力 有 : 
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D 土 颗粒 的 有 效 重 量 W = Ly ; 
© 总 渗透 力 J 二 Lj, 方 向 竖 直 向 上 ; 
@ 下 部 滤 网 的 支承 反 力 R. 


截面 积 
A= EN 


上 样 整体 = 颗粒 骨架 + “孔隙 水 
图 2-28 土 -水 隔离 受 力 分 析 


下 面 再 看 土 样 中 的 孔 辽 水 隅 离 体 。 作 用 在 其 上 的 力 有 : 
O 和 孔 际 水 自重 和 土 颗粒 浮力 的 反 力 之 和 ,后 者 应 等 于 与 土 颗 粒 同 体积 的 水 重 , 故 
W, = YsV, 二 YsVs = YV = YVL 

H| ih .W. 即 为 区 长 度 的 水 柱 重 量 。 

水 柱 上 下 两 个 问 面 的 边界 水 压力 ,Pi 二 Yh, 和 P, =vy,hi , 

© 土 样 内 土 颗粒 对 水 流 的 阻力 ,其 大 小 应 和 渗透 力 相 等 , 方 回 相反 。 设 单位 土 体内 土 
颗粒 给 水 流 的 阻力 为 六, 则 总 阻力 的 数值 ==j 工 二 古方 向 竖 直 向 下 ，。 

考虑 了 筷 际 水 的 竖 同 受 力 平衡 ,可 得 

P, +W, +J = P, 
尔 即 
ER 
考虑 到 hi = 二 LL 十 hh 十 Ah ,整理 可 得 J 二 7Y,Ah, 亦 即 


TP — SS O 
E F kr ~ 


考虑 颗粒 骨架 的 竖 向 受 力 平衡 ,可 得 


W = J+R 
亦 即 

Ly = Lj +R 
整理 可 得 


R = Ly' — y, Ah 
显然 ,由 图 2-27 和 图 2-28 以 及 前 面 的 分 析 结 果 可 以 看 出 , 取 土 -水 整体 为 隅 离 体 或 者 
分 别 取 颗 粒 骨 架 和 和 孔 辽 水 为 隔离 体 进 行 受 力 分 析 , 最 终 所 得 到 的 结果 是 完全 相同 的 。 
通过 上 述 分 析 可 见 , 在 考虑 渗流 作用 ,分 析 土 体 的 受 力 平衡 或 者 稳定 性 时 ,可 以 有 两 种 
取 隅 离 体 的 方法 :一 是 考虑 土 一 水 整体 作为 隅 离 体 ,此 时 应 用 土 体 饱 和 重度 ys 与 作用 于 土 
体 周 边 边界 上 的 水 压力 相 组 合 ;二 是 把 土 骨架 当 作 隔 离 体 ,用 土 体 的 浮 重 度 y 与 渗透 力 ) 相 
组 合 。 以 上 证 明 , 两 种 不 同 分 析 方 法 得 出 的 结果 完全 一 样 , 但 使 用 时 应 注意 其 作用 力 的 不 同 
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组 合 ,搭配 要 正确 。 上 述 两 种 分 析 方 法 都 是 土 力学 中 经 党 使 用 的 方法 。 
2. 渗透 力 的 性 质 和 计算 


渗透 力 反映 的 是 渗流 场 中 单位 体积 土 体内 土 骨 弦 所 受到 的 渗透 水 流 的 推动 和 拖 搜 力 。 
前 文 根 据 对 土 样 一 维 渗流 问题 的 分 析 ,得 到 了 渗流 场 中 土 体 骨架 所 受到 的 渗透 力 的 计算 公 
式 (2-48)。 需 要 指出 的 是 ,尽管 该 式 是 在 一 维 渗流 条 件 下 推导 得 到 的 ,但 却 是 一 个 具有 次 
遍 适 用 意义 的 计算 公式 ,对 于 二 维 渗流 ,该 式 可 扩展 为 : 


|= || (2-49) 
Jz 1; 


式 (2-49) 表 明 ,渗透 力 是 一 种 体积 力 , 其 大 小 和 水 力 坡 降 成 正比 ,作用 方 回 也 同 渗 流 场 


需要 说 明 的 是 ,水 力 坡 降 是 由 于 渗透 水 流 的 推动 和 拖 搜 作 用 所 致 ,但 其 作用 方 回 却 并 不 
一 定 总 是 同 渗流 流速 的 方 回 一 致 。 对 各 回 同 性 土 体 ,渗流 流速 方向 和 水 力 坡 降 方 回 相同 ,此 
时 渗透 力作 用 方向 和 渗流 流速 方向 也 一 致 ;但 对 于 各 向 异性 土 体 ,由 于 渗流 流速 方向 和 水 力 
坡 降 方 回 不 一 致 ( 见 公式 (2-29)) ,此 时 渗透 力作 用 方向 和 渗流 流速 方向 也 不 再 相同 。 

图 2-29 给 出 了 一 个 土 颗粒 在 流 场 中 发 生 绕 流 时 在 水 平面 上 的 受 力 分 析 信 图 。 其 中 ， 
vw 为 来 流 流 速 。 水 流 作 用 在 颗粒 表面 微 元 dS 上 的 力 包 括 两 个 分 量 : 

(1) 水 流 与 颗粒 表面 之 间 的 摩擦 阻力 z. Hi 
于 水 流 在 固体 边界 上 存在 固 壁 效应 ,所 以 该 摩 探 阻 
力 并 不 直接 发 生 在 水 流 和 固体 边界 之 间 ,而 是 发 生 
— HJF, 在 水 流 的 流动 质点 和 黏附 质点 之 间 , 所 以 往往 称 为 
内 摩 探 阻力 。 

(2) 法 向 压力 分 量 p。 水 流 沿 颗粒 表面 法 向 压 
强 的 分 布 受 颗粒 具体 形状 的 影响 很 大 。 例 如 ,对 顺 
流放 置 的 局 平流 线 型 箱 粒 ,其 法 回 压 强 的 影响 会 较 小 ;而 对 钝 形 颗 粒 的 红 流 问题 ,法 回 压 强 
的 影响 可 起 主要 的 作用 。 

将 上 述 的 两 个 分 量 沿 颗粒 表面 进行 积分 ,可 得 到 颗粒 所 受到 的 合力 下。 根据 流体 力学 
的 概念 ,这 个 合力 在 水 流 流速 方向 的 分 力 称 为 水 流 对 颗粒 的 阻力 F, 而 在 与 水 流 垂 直方 向 
的 分 力 一 般 称 之 为 水 流 对 颗粒 的 升力 F,。 显 然 , 仅 在 颗粒 形状 沿 水 流 方 品 对 称 的 情况 下 ， 
才 有 升力 FF, 二 0。 此 时 ,颗粒 所 受到 的 合力 下 和 水 流 流 速 方 回 一 致 。 

对 于 一 般 的 土 体 ,其 颗粒 形状 和 了 筷 际 中 的 水 流 是 十 分 复杂 的 ,所 以 单个 土 颗 粒 通常 会 存 
在 垂直 于 水 流 流速 方 回 的 升力 。 但 是 ,对 于 各 回 同 性 土 体 , 在 所 考虑 的 特征 体积 之 内 包含 有 
相当 多 数量 的 颗粒 ,因此 当 对 所 有 颗粒 的 作用 力求 和 之 后 ,垂直 水 流 流 速 方 回 的 升力 可 相互 
抵消 ,使 得 其 合力 (渗透 力 ) 的 方向 和 流速 方 回 一 致 。 而 对 于 各 回 异 性 土 体 , 由 于 存在 颗粒 的 
定 回 排列 等 因素 ,使 得 垂直 水 流 流 速 方向 的 升力 不 可 相互 抵消 ,此 时 ,渗透 力 的 方向 和 渗流 
流速 的 方 回 不 相 一 致 。 

由 式 (2-49) 可 知 ,渗透 力 计算 的 关键 是 渗流 场 中 水 力 坡 降 的 计算 。 

对 于 二 维 渗流 , 当 流 网 绘 出 后 , 即 可 方便 地 求 出 流 网 中 任意 网 格 上 的 渗透 力 及 其 作用 方 
回 。 例 如 ,图 2-30 表示 目 流 网 中 取出 的 一 个 网 格 ,已 知 相 邻 两 条 等 势 线 之 间 的 水 头 损失 为 


升力 Fp F 


p 


图 2-29 流 场 中 土 颗粒 受 力 分 析 
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Ah, 则 网 格 平均 水 力 坡 降 i=Ah /AlL, 单 位 厚度 网 格 土 体 的 体积 六 = As + AL, 则 作用 于 该 网 
格 土 体 上 的 总 渗透 力 为 
J = jV = YiAsAl = y, AhAs 

假定 J 作用 于 该 网 格 的 形 心 上 ,方向 与 等 势 线 垂 直 (对 各 向 同性 土 体 ,方向 也 和 流 线 平行 )。 

显然 , 流 网 中 各 处 的 渗透 力 在 大 小 和 方向 上 均 不 相 
同 。 在 等 势 线 越 密 的 那些 区 域 ,由 于 水 力 坡 降 i 大 ,因而 
渗透 力 ) 也 大 。 例 如 ,在 图 2-24 所 示 的 流 网 中 ,上 游 的 
BC 入 渗 处 和 下 游 DE 的 逸 出 处 ,渗透 力 均 较 大 ,但 两 处 
渗透 力 对 土 体 稳定 性 的 影响 却 截然 相反 。 在 BC 处 ,由 于 
渗透 力 方向 与 重力 方向 一 致 , 故 渗透 力 对 土 骨架 起 渗流 
压 密 作 用 ,对 土 体 的 稳定 有 利 ; 而 在 DE 处 ,渗透 力 方向 ” 图 230 流 网 中 的 渗透 力 计算 
与 重力 方向 相反 ,渗透 力 对 土 体 起 浮 托 作 用 ,对 稳定 十 分 
不 利 , 甚 至 当 渗透 力 大 到 某 一 数值 时 ,会 使 该 处 土 体 发 生 浮 起 和 破坏 。 因 此 ,研究 渗流 逸 出 
区 域 的 渗透 力 或 逸 出 坡 降 , 对 地 基 与 建筑 物 的 安全 有 很 大 的 意义 。 


3. 临界 水 力 坡 降 


由 式 (2-47) 可 见 ,在 静水 条 件 下 , 即 A= 时 , 土 样 下 部 滤 网 的 支承 反 力 R==yL ;而 当 
FEER. JRE ASO 时 , 滤 网 支持 力 会 相应 减少 7,Ah。 奋 将 图 2-26 中 左 端 的 储 水 
般 不 断 上 提 , 则 An 逐渐 增 大 ,从 而 作用 在 土 体 中 的 渗透 力也 逐渐 增 大 。 当 AA 增 大 到 某 一 
数值 后 , 癌 上 的 渗透 力克 服 了 土 颗粒 加 下 的 重力 时 , 土 体 束 要 发 生 悬 浮 或 隆起 ,俗称 流 土 。 
下 面 研 究 土 体 处 于 流 土 的 临界 状态 时 的 水 力 坡 降 ;ie 值 。 

从 图 2-27 或 图 2-28 可 知 , 当 发 生 流 土 时 , 土 样 压 在 滤 网 上 的 压力 R==0。 根 据 式 (2-47) 


R = yL —y,Ah = 0 


所 以 y =, = x 
从 而 es - (2-50) 


式 (2-50) 中 的 ze 称 为 临界 水 力 坡 降 , 它 是 土 体 开始 发 生 流 土 破坏 时 的 水 力 坡 降 。 已 知 土 的 
浮 重 度 y 为 

/ as Ly 

J= = 
将 其 代入 式 (2-50) 后 可 得 

. G 一 1 

Z, = IT (2-51) 
A: Ge 土 粒 比 重 及 土 的 孔 院 比 。 由 此 可 知 ， 
流 土 的 临界 水 力 坡 降 取 决 于 土 的 物理 性 质 。 表 2-5 给 
出 了 当 G, =2. 68 时 ,对 应 松 、 中 密 和 和 密实 状态 e IË BJ 
临界 水 力 坡 降 i, 值 。 当 对 实际 工程 问题 进行 估算 时 ， 
ia w PUEN 1.0. 
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2.4.2 土 的 渗透 变形 (或 称 渗透 稳定 ) 


土工 建筑 物 及 地 基 由 于 渗流 作用 而 出 现 的 变形 或 破坏 称 为 渗透 变形 或 渗透 破坏 ,如 十 
层 剥 落地 面 隆起 .在 向 上 水 流 作用 下 土 颗粒 悬浮 、 细 颗粒 被 水 带 出 以 及 出 现 集中 渗流 通道 
等 。 渗 透 变形 是 土工 建筑 物 或 地 基 发 生 破 坏 从 而 引发 工程 事故 的 重要 原因 之 一 。 


1. 渗透 变形 的 类 型 


土 的 渗透 变形 类 型 主要 有 管 涌流 土 .接触 流 土 和 接触 冲刷 四 种 。 但 就 单一 土 层 来 说 ， 
渗透 变形 主要 是 流 土 和 管 消 两 种 基本 型 式 。 下 面 主 要 讲述 这 两 种 渗透 破坏 型 式 。 

(1) 流 土 

在 回 上 的 渗透 水 流 作 用 下 ,表层 土 局 部 范围 内 的 土 体 或 颗粒 群 同时 发 生 悬 浮 .移动 的 现 
象 称 为 流 土 。 任 何 类 型 的 土 , 只 要 水 力 坡 降 达到 一 定 的 大 小 ,都 会 发 生 流 土 破坏 。 

工程 经 验 表 明 , 流 土 常 发 生 在 堤坝 下 游 渗流 逸 出 处 无 保护 的 情况 下 。 图 2-31 表示 一 座 
建筑 在 双 层 地 基 上 的 堤坝 。 地 基 表 层 为 渗透 系数 小 的 黏 性 土 层 ,厚度 较 溥 。 下 层 为 渗透 性 
KERE, H k <, 。 当 渗流 经 过 上 述 的 双 层 地 基 时 ,水 头 将 主要 损失 在 水 流 从 上 游 
渗入 和 水 流 从 下 洲 渗 出 黏 性 土 层 的 过 程 中 ,而 在 砂 土 层 流 程 上 的 水 头 损 失 很 小 ,因此 造成 下 
洲 逸 出 处 渗透 坡 降 i 值 较 大 。 当 i 六 i 时 就 会 在 下 游 坝 脚 处 发 生 土 体 表 面 隆 起 、 裂 颖 开展 、 
砂粒 涌 出 以 至 整 块 土 体 被 渗透 水 流 抬 起 的 现象 ,这 就 是 典型 的 流 土 破坏 。 


— 流 土 破坏 区 


——— X C CCC k<k, ———— < 


`= 
个 全 水 J: 


图 2-31 SEH F HEH di Ab BJ Wü + W M. 


若 地 基 为 比较 均匀 的 砂 层 (不 均匀 系数 C, 二 10), 当 上 下 游 水 位 差 较 大 ,渗透 途径 不 够 
长 时 ,下 游 渗流 逸 出 处 也 可 能 会 出 现 i>i 的 情况 。 这 时 地 表 将 普遍 出 现 小 果 眼 、 冒 气泡 , 继 
而 砂 土 颗粒 群 同 上 悬浮 ,发 生 浮动 .跳跃 , 亦 称 为 砂 沸 。 砂 沸 也 是 流 土 的 一 种 形式 。 

(2) 管 涌 

管 涌 是 指 在 渗流 作用 下 ,一 定 级 配 的 无 黏 性 土 中 的 细小 颗粒 ,通过 较 大 颗粒 所 形成 的 孔 
际 发 生 移动 ,最 终 在 土 中 形成 与 地 表 贯 通 的 管道 ,从 而 引发 土工 建筑 物 或 地 基 发 生 破 坏 的 现 
A (KI 2-32), 


D." 0:0,,D0.0' o. .0.0 -DO .. `. 
E S o.,.O E o. T +. 0. + . 


图 2-32 ”通过 坝 基 的 管 涌 示 意图 


fa 
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发 生 管 涌 破 坏 一 般 有 个 随时 间 逐 步 发 展 的 过 程 ,是 一 种 渐进 性 质 的 破坏 。 站 和 完 , 在 渗透 
水 流 作 用 下 , 较 细 的 颗粒 在 粗 颗 粒 形成 的 孔 际 中 移动 流失 ;之 后 , 土 体 的 孔 际 不 断 扩大 ,渗流 
速度 不 断 增 加 , 较 粗 颗粒 也 会 相继 被 水 流 市 走 ; 随 着 上 述 冲 刷 过 程 的 不 断 发 展 ,会 在 土 体 中 
形成 贯穿 的 渗流 通道 ,造成 土 体 塌陷 或 其 他 类 型 的 破坏 。 

管 涌 通 篆 发 生 在 一 定 级 配 的 无 黏 性 土 中 ,发 生 的 部 位 可 以 在 渗流 逸 出 处 ,也 可 以 在 土 体 
内 部 , 故 有 人 也 称 之 为 渗流 的 洲 蚀 现象 。 


2. 渗透 破坏 类 型 的 判别 


土 体 渗 透 变形 的 发 生 和 发 展 过 程 有 其 内 因 和 外 因 。 内 因 是 土 体 的 颗粒 组 成 和 结构 , 即 
常 说 的 几何 和 条件; 外因 是 水 力 条 件 , 即 作用 于 土 体 骨 可 渗透 力 的 大 小 。 

1) 流 土 可 能 性 的 判别 

在 自 下 而 上 的 渗流 逸 出 处 ,任何 土 ,包括 黏 性 土 或 无 黏 性 土 , 只 要 满足 渗透 坡 降 大 于 临 
界 水 力 坡 降 这 一 水 力 条 件 , 均 会 发 生 流 土 。 进 行 流 土 发 生 可 能 性 的 判别 时 ,首先 需要 采用 流 
网 法 或 其 他 方法 求 取 渗流 逸 出 处 的 水 力 坡 降 i, 并 用 式 (2-50) 或 式 (2-51) 确 定 该 处 土 体 的 临 
界 水 力 坡 降 i, 然后 即 可 按 下 列 条 件 进行 判别 : 

i<ic, 土 体 处 于 稳定 状态 ; 

;一 iu , 土 体 处 于 临界 状态 ,发生 流 土 破坏 ; 

i 之 iu, 土 体会 发 生 流 土 破坏 。 

由 于 流 土 将 造成 地 基 破 坏 ,建筑 物 倒塌 等 灾难 性 事故 ,工程 上 是 不 允许 发 生 的 , 故 设计 
时 要 保证 具有 一 定 的 安全 系数 ,把 逸 出 坡 降 限制 在 允许 坡 降 [ 站 以 内 , 即 


i [< [i] = - (2-53) 


式 中 :FF 为 流 土 安全 系数 , 按 我 国 4 堤防 工程 设计 规范 》(GB 50286 一 1998)《 碾 压 式 土石 坝 
设计 规范 》(SL 274 一 2001) 以 及 《建筑 基 坑 支 护 技 术 规 程 》(JGJ 120 一 2012) 中 的 规定 , 取 
F.=1.5—2.0, 

2) £ WW n] B FE BJ FI | 

土 是 否 发 生 管 清 , 首 先决 定 于 土 的 性 质 。 一 般 黏 性 土 ( 分 散 性 土 除外 ) 只 会 发 生 流 土 而 
不 会 发 生 管 涌 , 故 属于 非 管 涌 土 。 在 无 黏 性 土 中 ,发 生 管 涌 必 须 具 备 相应 的 几何 条 件 和 水 力 
条 件 。 

(1) 几何 条 件 

土 中 粗 颗 粒 所 构成 的 孔 际 直径 必须 大 于 细 宁 粒 的 直径 , 才 有 可 能 让 细 颗 粒 在 其 中 发 生 
移动 ,这 是 管 涌 产 生 的 必要 条 件 。 

对 于 不 均匀 系数 Cu 所 10 的 较 均匀 土 ,颗粒 粗细 相差 不 多 , 粗 颗粒 形成 的 孔 际 直径 不 比 
细 颗 粒 大 ,因此 细 颗 粒 不 能 在 和 孔 际 中 移动 ,也 就 不 可 能 发 生 管 涵 。 

大 量 试验 证 明 , 对 于 Cu>10 的 不 均匀 砂砾 石 土 , 既 可 能 发 生 管 涌 也 可 能 发 生 流 土 ,主要 
取决 于 土 的 级 配 情 况 和 细 粒 含量 。 下 面 分 两 种 情况 进行 讨论 。 

对 于 缺乏 中 间 粒 径 ,级 配 不 连续 的 土 , 其 渗透 变形 型 式 主要 决定 于 细 料 含量 。 这 里 所 请 
的 细 料 是 指 级 配 曲 线 水 平 段 以 下 的 粒 径 , 如 图 2-33 曲线 四 中 2 点 以 下 的 粒 径 。 试 验 成 果 表 
明 , 当 细 料 含量 在 25% 以 下 时 , 细 料 填 不 满 粗 料 所 形成 的 和 孔 际 , 渗 透 变 形 基 本 上 属 管 涌 型 ; 
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当 细 料 含量 在 35% 以 上 时 , 细 料 足以 填 满 粗 料 所 形成 的 孔 际 ,粗细 料 形 成 整体 , 抗 渗 能 力 增 
强 ,渗透 变形 则 为 流 土 型 ; 当 细 料 含量 为 25 加 一 35 为 时 , 则 是 过 渡 型 。 具 体型 式 还 要 看 土 的 
松 密 程 度 。 


O 缺乏 中 间 粒 径 级 配 曲线 
凶 ) 连续 级 配 粒 径 曲线 


小 于 某 料 径 之 土质 量 百分数 P/% 


骨架 一 一 =| B dja KH Ied 
图 2-33” 粒 径 级 配 曲 线 


对 于 级 配 连续 的 不 均匀 土 ,如 图 2-33 中 曲线 避 , 难 以 找 出 骨架 颗粒 与 充填 细 料 的 分 界 
线 。 我 国有 些 学 者 提出 ,可 用 土 的 孔 际 平均 直径 D, 与 最 细部 分 的 颗粒 粒 径 d 相 比较 ,以 判 
别 土 的 渗透 变形 的 类 型 。 他 们 提出 土 的 孔 际 平均 直径 D, 可 以 下 述 经 验 公式 表示 : 

D, = 0. 25d» (2-53) 

了 式 中 : dz 小 于 该 粒 径 的 土质 量 占 总 质量 的 20% 。 试 验 结果 表明 , 当 土 中 有 5%U Fñ 
细 颗 粒 小 于 土 的 孔 际 平均 直径 D, , 即 D, — d; 时 ,破坏 形式 为 管 涌 ; 而 当 土 中 小 于 Du 的 细 粒 
含量 二 3%% , 即 Do<ds: 时 ,可 能 流失 的 土 颗粒 很 少 , 不 会 发 生 管 涌 , 呈 流 土 破坏 。 

综 上 所 述 ,可 将 无 黏 性 土 是 否 发 生 管 涌 的 几何 条 件 总 绪 到 表 2-6, 

表 2-6 ”无 黏 性 土 发 生 管 涌 的 几何 条 件 
级 Bo 孔隙 直径 及 细 粒 含量 判定 


较 均匀 土 (C, 硅 10) 粗 颗粒 形成 的 孔 际 直径 小 于 细 颗 粒 直 径 非 管 涌 土 


细 粒 含量 二 35% JEE mE 
不 连续 细 粒 含量 二 25% £ W + 


不 均匀 土 细 粒 含量 二 25%~35% 过 渡 型 土 


(2) 水 力 条 件 

渗透 力 能 够 带动 细 颗 粒 在 孔 际 间 深 动 或 移动 是 发 生 管 涌 的 水 力 条 件 , 可 用 发 生 管 涌 的 
临界 水 力 坡 降 来 表示 。 但 至 今 , 管 涌 临界 水 力 坡 降 的 计算 方法 尚 不 成 熟 , 国 内 外 学 者 提出 的 
计算 方法 较 多 ,但 计算 结果 差异 较 大 , 故 还 没有 一 个 公认 合适 的 公式 。 对 于 一 些 重大 工程 ， 
应 尽量 由 渗透 破坏 试验 确定 。 在 无 试验 条 件 的 情况 下 ,可 参考 国内 外 的 一 些 研究 成 果 。 

伊 斯 托 敏 娜 (MUCTOMHHA B C) 根 据 理 论 分 析 , 并 结合 一 定数 量 的 试验 资料 ,得 出 了 土 
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体 临 界 水 力 坡 降 与 不 均匀 系数 间 的 经 验 关 系 , 其 渗透 破坏 准则 如 图 2-34 所 示 。 对 于 不 均匀 
系数 C, 二 20 的 管 涌 土 ,临界 水 力 坡 降 约 为 0.25 一 0. 30。 考 虑 安全 系数 后 ,人 允许 水 力 坡 降 
[i]=0.1~0. 15, 


5 10 15 20 25 30 35 40 
Ei 


图 2-34 伊 斯 托 敏 娜 i.-C, 关 系 曲线 


我 国学 者 在 对 级 配 连续 与 级 配 不 连续 的 土 体 进行 理论 分 析 与 试验 研究 的 基础 上 ,提出 
了 管 涌 土 的 破坏 坡 降 与 允许 坡 降 的 范围 值 , 如 表 2-7 所 示 。 


表 2-7 管 涌 的 水 力 坡 降 范 围 


MFL] 0. 15 一 0. 25 0. 1 一 0. 2 


3. 渗透 变形 的 防治 措施 


防治 流 土 的 关键 在 于 控制 移出 处 的 水 力 坡 降 , 为 了 保证 实际 的 逸 出 坡 降 不 超过 允许 坡 
降 ,水 利 工 程 上 和 常 采取 下 列 工 程 措施 。 

(1) 上 游 做 垂直 防 渗 惧 幕 , 如 混凝土 防 渗 墙 .水 泥土 截 水 载 、 板 桩 或 灌浆 帷幕 等 。 根 据 
实际 需要 ,帷幕 可 完全 切断 地 基 的 透水 层 ,彻底 解决 地 基 土 的 渗透 变形 问题 。 也 可 不 完全 切 
断 透 水 层 , 做 成 悬挂 式 ,起 延长 渗流 途径 、 降 低下 游 锡 出 坡 降 的 作用 。 

(2) 上 游 做 水 平 防 渗 铺 盖 , 以 延长 渗流 途径 、 降 低下 游 的 逸 出 坡 降 。 

(3) 在 下 游 水 流 锡 出 处 控 减 压 沟 或 打 减 压 井 ,贯穿 渗透 性 小 的 黏 性 土 层 , 以 降低 作用 在 
黏 性 土 层 底面 的 渗透 压力 。 

(4) 在 下 游 水 流 逸 出 处 填 筑 一 定 厚度 的 透水 盖 重 ,以 防止 土 体 被 渗透 压力 所 推 起 。 

这 几 种 工程 措施 往往 是 联合 使 用 的 ,具体 的 设计 方法 可 参阅 水 工 建 筑 专 业 的 有 关 书 籍 。 

防止 管 涌 一 般 可 从 下 列 两 方面 采取 措施 ; 

(1) 改变 水 力 条 件 ,降低 土 层 内 部 和 渗流 逸 出 处 的 渗透 坡 降 ,如 在 上 游 做 防 渗 铺 盖 或 竖 
直 防 渗 结 构 等 。 

(2) 改变 几何 条 件 ,在 渗流 逸 出 部 位 铺设 反 滤 保护 层 , 是 防止 管 涌 破 坏 的 有 效 措 施 。 反 
滤 保 护 层 一 般 是 1 ~3 层级 配 较 为 均匀 的 砂 士 和 砾石 层 , 用 以 保护 基 土 不 让 其 中 的 细 颗 粒 被 
带 出 ;同时 应 具有 较 大 的 透水 性 ,使 渗流 可 以 畅通 ,具体 设计 方法 可 参阅 相关 的 专业 教材 。 
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【例题 2-6] 图 2-35 为 一 在 混凝土 地 下 连续 墙 支 护 下 开 挖 基 坑 的 示意 图 ,地 基 土 层 的 
构成 情况 和 各 层 土 体 的 渗透 系数 分 别 见 图 中 所 示 。 由 于 存在 上 层 静 水 ,使 得 墙 后 的 土 层 均 
为 饱和 土 并 且 形 成 了 稳定 的 一 维 渗流 。 基 坑内 排水 使 得 基 坑 底部 的 水 位 正好 位 于 砂砾 石 层 
的 顶部 。 试 求 并 务 出 :(1) 各 土 层 中 测 管 水 头 的 分 布 ;(2) 计 算 并 画 出 各 土 层 中 渗透 力 j 的 分 
布 ;(3) 计 算 并 画 出 作用 在 地 下 连续 墙 上 的 孔隙 水 压力 分 布 。 

【 解 】 

(1) 取 0 一 0 为 基准 面 。 由 题 意 可 知 , 墙 外 


= 
土 层 中 发 生 自 上 而 下 的 季 直 渗流 。 此 外 ,比较 É 
各 层 土 体 渗透 系数 的 大 小 可 以 发 现 , 粗 砂 层 和 Fit k=4.0Xx10 ccm/s E 
砂砾 石 层 的 渗透 系数 远 远 大 于 两 个 黏土 层 的 
渗透 系数 ,因此 ,可 以 忽略 粗 砂 层 和 砂砾 石 层 粗 砂 层 三 1.0x10 ?cm/s Á 
中 的 水 头 损失 。 


€ 4 ,hg=15m,he =0m, P RAA Ah=15m., 
设 两 个 黏土 层 的 水 头 损失 分 别 为 Ah 和 
Ahs , 土 层 厚度 分 别 为 如 和 1 , 则 有 
Ah, _ k, Ah; 图 2-35 例题 2-6 图 
A A 
Ah, + Ah, = Ah 
将 已 知 条 件 : =4.0X10 S Scm/s,l, =5m,k: =2.0X107°fcm/s, l =5m, Ah=15m 代入 
EANTA Ah =5m, Ah, =10m, 
由 此 可 求 得 各 土 层 界面 处 的 测 管 水 头 : 
Ar 一 Ar 一 0(m) 
hp=hc=hs Ah,=10(m) 
hs =h; =hc + Ah, =15(m) 
各 土 层 测 管 水 头 具体 分 布 如 图 2-36 所 示 。 


0 
F WEGE k=1.0X10 cmys "£ 


测 管 水 头 /m 渗透 力 /A(kKN/m; ) 位 置 水 头 /m 压力 水 头 /m 孔隙 水 压力 水 Pa 
图 2-36 例题 2-6 答案 图 
(2) 由 于 粗 砂 层 和 砂砾 石 层 的 渗透 系数 相对 较 大 :水头 损 失 约 为 震 , 所 以 ,该 两 层 土 中 
的 渗透 力也 近似 为 震 。 取 ) 王 10kN/ms 。 


. . Ah 
FLEO, ji y ii = Yw l : 
1 


5 


=10X —=10(kN/m°) 


Ol 
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FELEO, j, =Y. i = Y. z =10X $ =20(kN/m’) 

各 土 层 渗透 力 的 具体 分 布 如 图 2-36 所 示 。 

(3) 为 了 计算 作用 在 地 下 连续 墙 上 的 水 平 孔隙 水 压力 分 布 , 首 先 需 要 确定 各 土 层 位 置 
水 头 的 分 布 , 再 由 各 土 层 测 管 水 头 分 布 确定 压力 水 头 的 分 布 , 最 后 再 将 压力 水 头 乘 上 水 的 重 
度 7,, 即 可 得 到 孔隙 水 压力 的 分 布 ,具体 的 计算 过 程 和 计算 结果 如 图 2-36 所 示 。 

由 计算 所 得 孔 孙 水 压力 的 分 布 可 见 , 在 存在 渗流 的 条 件 下 ,孔隙 水 压力 的 分 布 同 静水 条 
件 下 的 分 布 可 能 有 较 大 的 差别 。 


习 十 


2-1 如 图 2-37 所 示 ,在 东 一 均匀 各 回 同 性 土 层 内 发 生 了 具有 目 由 水 面 的 平面 稳定 涂 
流 。 对 图 示 的 断面 , 试 判别 渗流 的 目 由 水 面 形状 哪个 是 正确 的 ,并 说 明理 由 。 


— — —F 
IRIRE IOIO XS TFTRTRTRRTRTRTRRTRTRTRTR IRIRE IROI IXYS 
MEKE 不 透水 层 MEKI 


(a) (b) (c) 
图 2-37 习题 2-1 图 


2-2 ”如 图 2-38 所 示 , 有 A,B,C 三 种 土 体 , 装 在 断面 为 10cm X10cm 的 方形 管 中 , 其 渗 
咀 系 数 分 别 为 k= 二 1 X10 ?cm/s,kp 二 3X10 icm/s,kc 二 5X10 *cm/s, I]: 

(1) 求 渗 流 经 过 A 土 后 的 水 头 降落 值 Ah; 

(2) 若 要 保持 上 下 水 头 差 二 35cm, 需 要 每 秒 加 多 少 水 ? 


50cm 30cm 10cm 
图 2-38 习题 2-2 图 


2-3 ”一 种 黏 性 土 的 比重 G.=2.70, 孔 院 比 e= 0. 58, 试 求 该 土 发 生 流 土 的 临界 水 力 
坡 降 。 
2-4 ”在 图 2-39 所 示 的 试验 中 :(1) 已 知 土 样 两 端 水 头 差 hh= 二 20cm, 土 样 长 度 L=30cm, 
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试 求 土 样 单位 体积 所 受到 的 渗透 力 j， 
(2) 若 已 知 土 样 的 G.=2.72,e 王 0. 63, 问 该 土 样 是 否 会 发 生 流 土 现象 ? 
(3) 求 出 使 该 土 样 发 生 流 土 时 的 水 头 差 值 。 


图 2-39 ”习题 2-4 图 


2-5 对 图 2-40 所 示 的 基 坑 ,其 底面 积 为 20mX10m, 粉 质 黏 土 层 &=1.5X10-scmy/s， 
如 果 忽 略 基 坑 周边 水 的 渗流 ,假定 基 坑 底部 土 体 发 生 一 维 渗流 :(1) 如 果 基 坑内 的 水 深 保 持 
2m, 求 土 层 中 A、BC 三 点 的 测 压 管 水 涉 和 渗透 力 。 

(2) 试 求 当 保持 基 坑 中 水 深 为 1m 时 ,所 需要 的 排水 量 Q. 


C 
Asat=28g/cm3 
图 2-40 “习题 2-5 图 
2-6 ”如 图 2-41 所 示 ,在 两 个 不 透水 土 层 之 间 有 一 厚度 为 H. ñ) Tk EE, nb JNE A K 
压 水 。 为 了 测定 砂 土 层 的 渗透 系数 上 ， E, 当 抽水 量 为 Q 且 土 层 中 渗流 达 


到 稳定 状态 时 ,分 别 在 距离 抽水 井 r 和 7 的 观测 孔 内 测 得 水 位 高 度 为 六 和 尹 , 且 抽水 井 
中 的 水 位 仍 高 于 人 砂 土 层 顶 面 , 亦 即 有 h, 宇 H,。 


观察 孔 


_ I 测 管 水 头 线 


图 2-41 习题 2-6 图 
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证 明 : 砂 土 层 渗透 系数 的 计算 公式 为 :4 一 


r2 


3 T2 
nH, Cha 一 由) ° r 
2-7 ”如 图 2-42 所 示 ,在 9m 厚 的 黏土 沉积 层 中 进行 开 控 ,下 面 为 砂 士 层 。 砂 层 顶 面具 


有 7.5m 高 的 承 压 水 头 。 试 计算 , 当 开 挫 深 度 为 6m 时 , 基 坑 中 水 深 至 少 保持 多 深 才 能 
止 发 生 流 土 现象 ? 


g 
= O 
os 


WE Da 204gem w=23% 


IK 
h=? 
| 7.5m ; 


E| 砂 士 ”pa=2.10g/cm3 w=18% 


图 2-42 习题 2-7 图 
2-8 图 2-43 表示 混凝土 坝 下 地 基 中 的 渗流 流 网 ,地 基 土 层 为 中 砂 层 ,饱和 密度 o, = 
“A 0g/cmi ,不 均匀 系数 C, 二 5 ,渗透 系数 k 二 1X10 šcm/s,>K : 
(1) 地 基 中 渗透 流速 最 大 的 部 位 和 大 小 (第 二 根 流 线 上 )。 


(2) 判断 地 基 土 的 渗透 稳定 性 (渗透 路 径 的 长 度 按 网 格 的 平均 值 计 算 )。 
(3) 佑 计 单 宽 的 渗透 流量 ( 单 宽 指 沿 坝 轴线 上 每 米 长 ) 。 


上 游 水 位 


下 游 水 位 Ë y; Š 


SSA SU SUSU SUSU SU SU SUU S 


0 5 10 15 WEK] 


图 2-43 习题 2-8 图 
29 己 知 混凝土 地 下 连续 墙 支 护 下 开 挖 基 坑 的 流 网 如 图 2-44 所 示 , 砂 士 的 渗透 系数 
k= 二 1.8X10 习 cm/s, 其 饱和 重度 为 ys 一 18. 5kN/mi，。 
(1) 试 估 算 沿 地 下 连续 墙 渗 入 基 坑 的 单 宽 流 量 ( 单 宽 指 沿 板 桩 轴线 每 米 长 ) 。 


(2) 判断 在 哪个 部 位 最 有 可 能 发 生 流 土 渗透 破坏 ? 具体 判别 是 否 会 发 生 ? 计算 有 多 大 
的 安全 系数 ? 
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图 2-44 ”习题 2-9 图 


2-10 ”如 图 2-45 所 示 的 双 层 土 渗透 试验 ,已 知 :黏土 的 渗透 系数 &=1.5X10- cmys, 砂 


土 的 渗透 系数 &=1.0X10- :cm/s, 黏 土 和 砂 土 的 饱和 重度 均 为 Ya = 20. 0kN/ m? , L = 
40cm。 试 讨论 可 能 发 生 流 土 的 位 置 ,并 计算 发 生 流 土 时 的 水 头 差 AA. 


图 2-45 JÆ 2-10 图 


5 


几 c W 


土 体 中 的 应 力 计算 


3.1 BEL 述 


在 地 基 土 层 上 建造 建筑 物 ,建筑 物 的 向 载 将 通过 基础 传递 给 地 基 ,使 地 
基 土 中 的 原 有 应 力 状态 发 生变 化 ,引起 地 基 土 的 变形 ,使 建筑 物 发 生 沉降 。 
如 果 土 体 变形 引起 的 沉降 在 容许 的 范围 内 ,不 致 影响 建筑 物 的 正常 使 用 及 
安全 ; 当 外 荷载 引起 的 土 中 应 力 过 大 时 ,会 使 建筑 物 发 生 不 可 容许 的 沉降 ， 
甚至 会 使 土 体 发 生 整 体 失 稳 。 因 此 进行 土 中 应 力 的 计算 是 建筑 物 地 基 基 础 
和 土工 构筑 物 的 变形 及 稳定 分 析 的 重要 依据 。 

土 中 的 应 力 , 就 其 产生 的 原因 主要 有 两 种 :由 土 体 自重 引起 的 自重 应 力 和 
由 各 种 外 部 作用 引起 的 附加 应 力 。 所 谓 外 部 作用 主要 是 建筑 物 人 向 载 的 作用 ， 
此 外 像 开 控 基 坑 、 地 面 堆 载 .地 震 等 作用 也 会 产生 附加 应 力 ; 地 基 土 干 湿 冷 热 
的 变化 引起 的 土 中 应 力 变 化 也 属于 附加 应 力 , 如 渗透 力 . 冻 胀 力 和 膛 胀 力 等 。 


1. 地 基 中 的 几 种 应 力 状态 
计算 地 基 应 力 时 ,通常 将 地 基 当 作 半 无 限 空 间 弹 性 体 来 考虑 , 即 把 地 基 


简化 为 一 个 具有 水 平 界 面 、 深 度 和 广度 都 无 限 大 的 空间 弹性 体 (图 3-1). W 
见 的 地 基 中 的 应 力 状态 有 如 下 四 种 类 型 。 


图 3-1 半 无 限 空间 体 


(1) 三 维 应 力 状态 (空间 应 力 状 态 ) 


局 部 何 载 作用 下 ,地 基 中 的 应 力 状 态 均 属 三 维 应 力 状 态 。 三 维 应 力 状 
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仿 是 建筑 物 地 基 中 最 普遍 的 一 种 应 力 状 态 ,例如 单独 柱 基础 下 ,地 基 中 各 点 应 力 就 是 典型 的 
三 维 空间 应 力 状态 (图 3-2)。 这 时 ,每 一 点 的 应 力 都 是 三 个 坐标 x+、y、z 的 录 数 ,每 一 点 的 应 
力 状 态 都 可 用 9 个 应 力 分 量 (其 中 独立 的 有 6 个) 来 表示 。 写 成 矩阵 形式 则 为 


图 3-2 ”地 基 中 的 三 维 应 力 状态 


(2) 二 维 应 变 状 态 ( 平 面 应 变 状 态 ) 

由 于 土 不 可 能 切 成 溥 片 受 力 ,故土 中 二 维 问题 往往 都 是 平面 应 变 问 题 而 不 是 平面 应 力 
问题 。 当 建筑 物 基础 一 个 方 辐 的 下 寸 远 比 男 一 个 方 同 的 尺寸 大 , 且 每 个 模 截 面 上 的 应 力 大 
小 和 分 布 形式 均一 样 时 ,在 地 基 中 引起 的 应 力 状态 , 即 可 筒 化 为 二 维 平 面 应 变 状态 ,堤坝 或 
长 挡 土 墙 下 地 基 中 的 应 力 状 态 就 属于 这 一 类 (图 3-3)。 这 时 沿 着 长 度 的 垂直 方向 切 出 的 任 
一 ZOz 截面 都 可 以 认为 是 对 称 面 ,应 力 分 量 只 是 x、z 两 个 坐标 的 函数 ,并 且 沿 y J l] BJ JW 
变 sy 一 0, 由 于 对 称 性 ,ze 二 rz= 二 0。 这 种 应 力 状态 的 应 力矩 阵 可 表示 为 : 


了 
0ji 一 |0 o 0 
G 


图 3-3 EHM F BJ FB] 28 3K 25 


(3) 侧 限 应 力 状 态 


侧 限 应 力 状 态 是 指 侧 问 两 个 方 回 的 应 变 为 堆 的 一 种 应 力 状态 , 半 无 限 的 地 基 在 目 重 作 
用 下 的 应 力 状 态 即 属于 此 种 应 力 状 态 ( 图 3-4)。 这 时 ,同一 深度 z 处 的 土 单 元 受 力 条 件 均 
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相同 , 土 体 不 可 能 发 生 侧 回 变 形 , 只 能 发 生 竖 回 的 变形 。 又 由 于 任何 竖 直 面 都 是 对 称 面 , 故 
在 任何 竖 直 面 和 水 平面 上 都 不 会 有 前 应 力 存 在 , 即 rw 三 r* 三 rz 三 0, 应 力矩 阵 变 为 : 
o 0 0 


0 0 o. 
根据 e, =e, = 0 的 边界 条 件 可 知 o, =o, ,其 大 小 由 o, 决定 ,所 以 侧 限 应 力 状 态 亦 称 一 维 
应 力 状态 。 在 半 无 限 地 基 中 土 的 目 重 应 力 状 态 束 是 侧 限 应 力 状态 。 


图 3-4 侧 限 应 力 状 态 


(4) 轴 对 称 应 力 状态 
半 无 限 地 基 上 的 大 型 油 钠 作用 于 地 基 表 面 上 的 答 载 近似 为 圆 形 均 布 往 载 ,在 其 中 轴线 


下 地 基 中 的 附加 应 力 为 一 种 轴 对 称 应 力 状 态 ,如 图 3-5(a) 所 示 。 轴 对 称 应 力 状态 是 最 简单 
的 三 维 应 力 状 态 , 其 应 力 为 mm =o, ,60; 二 6o, 二 04, 用 矩阵 的 形式 表示 : 
o 0 0 
-| o 0 
0 0 o, 
也 可 分 解 为 
o 0 0 o 0 0 0] 一 0 0 0 
f o 0|==|10 o 0 |+ 0 0 0 (3-1) 
0 0 o, 0 0 o, 0 0 0 


FAA M BJ — M RR 5 H BJ ETE — 4 ); ln] BJ 3: W JJ RH 5 , BR 2J $$ ln] %% HES Jy JJ K 25 ; JER 
PREIE ,或 球 应 力 分 量 ; 第 二 项 称 为 侦 差 应 力 分 量 。 在 第 4 曹 将 详细 介绍 的 三 轴 试 验 的 土 试 
样 就 属于 轴 对 称 应 力 状态 ,如 图 3-5(b) 所 示 。 试 验 中 可 单独 变化 c 和 一 


MIH se 


O3 


i lal 


AI 3-5 轴 对 称 应 力 状态 
(a) 油缸 基础 中 轴 以 下 地 基 土 的 轴 对 称 应 力 状态 ; (b) 三 轴 试 样 上 的 应 力 状 态 


(a) 
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2. 土 力学 中 应 力 符 号 的 规定 


土 是 松散 的 介质 ,一 般 不 能 承受 拉 应 力 ,或 只 有 很 小 的 抗 拉 强度 。 在 土 中 出 现 拉 应 力 的 
情况 也 很 少 ,因此 在 土 力 竺 中 对 土 中 应 力 的 正 负 符号 党 作 如 下 规定 : 

在 应 用 弹性 理论 进行 土 中 应 力 计算 时 ,应 力作 号 的 规定 法 则 与 弹性 力学 相同 ,但 正 负 与 
弹性 力学 相反 。 亦 即 当 东 一 个 截面 上 的 外 法 线 是 沿 着 坐标 轴 的 正方 问 , 这 个 稚 面 就 称 为 正 
面 ,正面 上 的 应 力 分 量 以 沿 坐 标 轴 正方 同 为 负 , 沿 坐标 轴 的 反方 同 为 正 ,包括 正 应 力 和 勇 应 
力 。 见 图 3-2, 为 了 研究 地 基 问 题 方 便 , 稼 设 < 轴 方 同 癌 下 为 正 。 


3.2 有 效应 力 原理 


计算 土 中 应 力 的 目的 是 为 了 研究 土 体 受 力 后 的 变形 和 强度 问题 ,但 是 土 的 体积 变化 和 
强度 大 小 并 不 是 直接 决定 于 土 体 所 受 的 全 部 应 力 ( 以 下 称 为 总 应 力 ), 这 是 因为 土 是 一 种 由 
三 相 物质 构成 的 碎 散 材料 , 受 力 后 存在 着 (1) 外 力 如 何 由 三 种 成 分 分 担 ? (2) 它 们 是 如 何 传 
递 与 相互 转化 的 ? (3) 它 们 和 材料 的 变形 与 强度 有 什么 关系 等 问题 。 太 沙 基 ( Terzaghi K) 
在 1923 年 发 现 并 研究 了 这 些 问题 ,提出 了 土 力学 中 最 重要 的 饱和 土 体 的 有 效应 力 原理 和 园 
结 理论 ( 详 见 第 4 章 ) ,可 以 说 ,有 效应 力 原理 的 提出 和 应 用 阐明 了 多 孔 碎 散 颗粒 材料 与 连续 
固体 材料 在 应 力 -应 变 关系 上 的 重大 区 别 , 是 使 土 力学 成 为 一 门 独立 学 科 的 重要 标志 。 


3.2.1 饱和 土 中 的 两 种 应 力 


饱和 土 是 由 固体 颗粒 构成 的 骨架 和 充满 其 间 的 水 组 成 的 两 相 体 ,所 谓 土 骨架 是 土 体 中 
相互 接触 的 固体 颗粒 所 形成 的 构架 , 它 可 以 传递 力 , 并 具有 土 体 的 全 部 体积 和 全 部 截面 面 
积 。 当 外 力作 用 于 土 体 后 ,一 部 分 由 土 骨架 承担 ,并 通过 颗粒 之 间 的 接触 面 进行 力 的 传递 ， 
称 为 粒 间 力 ; 另 一 部 分 则 由 孔 阶 中 的 水 来 承担 ,水 虽然 不 能 承担 剪 应 力 , 但 却 能 承受 各 向 等 
压 的 法 向 应 力 , 并 且 可 以 通过 连通 的 孔隙 水 传递 . 这 部 分 水 压力 称 为 孔隙 水 压力 。 有 效应 力 
原理 就 是 研究 饱和 土 中 这 两 种 应 力 的 不 同性 质 和 它们 与 总 应 力 的 关系 。 

图 3-6 表示 人 饱和 土 体 中 某 一 放大 了 的 横 截面 aa, 总 水 平 投影 面积 为 A, 假 设 a—a Hi 
都 通过 了 土 颗粒 的 按 触 点 。 由 于 颗粒 所 有 接触 点 的 面积 在 水 平面 上 的 投影 之 和 A, 很 小 ， 


oA 
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故 面积 A 中 绝 大 部 分 都 是 孔 辽 水 所 占据 的 面积 Av.=A 一 A.。 帮 在 该 截面 每 单位 水 平 投影 
面积 上 作用 有 竖 百 总 应 力 c, 则 在 a—a 面 上 的 孔 际 水 处 将 作用 有 扎 辽 水 压力 wx ,在 第 ;个 颗 
粒 接触 处 将 存在 粒 间作 用 力 P,;。P; 的 大 小 和 方向 都 是 随机 的 , 现 将 其 分 解 为 竖 直 向 和 水 
平 回 两 个 分 力 , 竖 百 回 分 力 为 Ps,;。 而 当 颗 粒 接触 点 足够 多 时 ,其 水 平分 力 之 和 为 0。 设 共 
有 nn 个 接触 点 ,考虑 a 一 a 面 的 竖 癌 力 平衡 可 知 


oA = > P. +uA, 
两 边 均 除 以 面积 A, 则 


式 中 , 右 端 第 一 项 A :/A KERA H JJ A S ln] ZF ir Z ABR AK oE 2 SZ IL A EAR 


表 全 面积 A 上 土 骨 架 的 平均 坚 直 向 应 点 力 , 并 定义 为 有 效应 力 , 习 惯 上 用 ve 表示 。 右 端 第 二 项 中 
的 A。/A, 根 据 研究 颗粒 接触 点 面积 A, 一 般 不 超过 0.03A, 故 A,/AX1。 由 此 ,上 式 可 简化 为 


c= +u (3-2) 


这 就 是 土 力 学 中 者 名 的 有 效应 力 原 理 表 达 式 。 可 见 所 谓 有 效应 力 是 由 土 颗粒 接触 点 传递 的 
应 力 , 它 是 由 土 骨 染 承担 的 ,是 单位 面积 土 骨架 ( 亦 即 单位 面积 土 体 ) 上 所 有 颗粒 的 接触 力 在 
总 应 力 o 方 回 上 的 分 量 之 和 。 可 见 , 有 效应 力 是 一 个 虚拟 的 应 力 , 是 很 多 力 之 和 被 总 面积 
除 。 e a a a d 
物 的 屈服 强度 。 对 于 黏 性 土 , 由 于 颗粒 周围 包 有 结合 水 膜 ,颗粒 间 一 般 不 直接 接触 ,但 是 

以 认为 , 粒 间 力 仍 可 通过 符 沛 性 很 高 的 结合 水 膜 传递 ,上 式 仍 然 适 用 。 egal 
更 多 的 是 用 于 解决 慕 性 土 中 的 工程 问题 。 


3.2.2 有 效应 力 原 理 要 点 


有 效应 力 原 理 是 太 沙 基于 1936 年 首次 用 英语 论述 的 ,其 主要 内 容 可 归纳 为 如 下 两 点 : 


(1) 饱和 土 体内 任 一 平面 上 受到 的 总 应 力 可 分 为 由 土 骨架 承受 的 有 效应 力 和 由 孔隙 水 
承受 的 孔隙 水 压力 两 部 分 ,二 者 间 关 系 总 是 满足 式 (3-2) 
G= +u 


AP: o A AE 


— , M 


(2) end (取决 于 有 效应 力 的 变化 。 

这 意味 春 引 起 土 的 体积 压缩 和 抗 勇 强 度 变化 的 原因 ,并 不 取决 于 作用 在 土 体 上 的 总 应 
力 ,而 是 取决 于 总 应 力 与 和 孔 际 水 压力 之 间 的 差 值 一 一 有 效应 力 。 孔 际 水 压力 本 号 并 不 能 使 
土 发 生变 形 和 强度 的 变化 。 这 是 因为 水 压力 各 方 回 相等 ,均衡 的 作用 于 每 个 土 颗 粒 周 围 , 因 
而 不 会 使 土 颗粒 移动 而 导致 筷 际 体积 变化 。 它 除了 使 土 颗粒 受到 浮力 外 ,只 能 使 土 颗粒 本 号 
受到 水 压力 ,而 固体 颗粒 的 模 量 瓦 很 大 ,本 身 的 压缩 可 以 忽略 不 计 。 另 外 ,水 不 能 承受 勇 应 力 ， 
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因此 孔隙 水 压力 自身 的 变化 也 不 会 引起 土 的 抗 剪 强度 的 变化 (有 关 土 的 抗 剪 强度 将 在 第 5 章 
HRE) , 正 因为 如 此 ,孔隙 水 压力 也 被 称 为 中 性 应 力 。 但 值得 注意 的 是 , 当 总 应 力 sc 保持 常数 
时 , 孔 压 发 生变 化 将 直接 引起 有 效应 力 o 发 生变 化 ,从 而 使 土 体 的 体积 和 强度 发 生变 化 ， 

为 了 帮助 理解 使 土 颗粒 受 压 变 密 的 并 不 取决 于 作用 于 其 上 的 总 应 力 这 一 概念 ,不 妨 考察 
一 下 粒 径 d= 1mm 的 砂粒 沉 入 深海 海底 的 应 力 状 态 ( 图 3-7). 
这 时 作用 于 海底 面 砂粒 上 的 总 应 力 (其 实 也 就 是 水 压力 ) 应 为 
6. 二 Ys, 旦 ,若水 深 H = 1000m, M) o, 约 为 100 个 大 气压 ( 即 
10000kPa) 的 高 压 ,但 是 由 于 砂粒 的 四 周 都 承受 有 这 个 压力 ， 
所 以 砂粒 对 海底 土 层 的 作用 力 仅 只 是 作用 于 砂粒 上 的 重力 与 
其 浮力 之 差 , 在 此 情况 下 仅 约 为 0.9X10-N 这 样 小 的 值 。 

有 效应 力 原理 是 土 力 学 中 极为 重要 的 原理 ,灵活 应 用 并 不 
容易 。 近 80 年 来 ， 士 力学 的 许多 重大 进展 都 是 与 有 效应 力 原 
理 的 推广 和 应 用 相 联 系 的 。 迄 今 为 止 ,国内 外 均 公 认 有 效应 力 SIR 
E A EA 图 3-7 总 应 力 和 有 效应 力 
待 进一步 研究 。 


3.3 ”地 基 的 自重 应 力 计算 


3.3.1 地 基 中 自重 应 力 计 算 的 基本 方法 


由 土 体 自 号 的 重量 而 产生 的 应 力 叫 自重 应 力 。 地 面 起 伏 土 体 的 自重 应 力 计 算是 相当 复 
森 的 ,其 中 最 务 单 和 常 用 的 是 地 基 土 的 目 重 应 力 。 由 于 我 们 假设 地 基 是 在 水 平面 上 无 限 延 
展 的 半 无 限 体 , 所 以 地 基 土 中 的 竖 回 目 重 应 力 计 算 就 是 一 个 可 通过 竖 回 的 静 力 平衡 确定 的 
静 定 问题 。 如 果 地 基 土 是 均 质 的 , 则 在 深 度 z Ae KS [n] A # J JJ 2 

o, = Yz (3-3) 
实际 上 ,天 然 土 地 基 是 由 具有 不 同性 质 和 不 同 重度 的 土 层 及 地 下 水 组 成 的 ,如 图 3-8 所 示 。 
MAb FRE z 处 的 目 重 应 力 为 


o, = SiyH, (3-4) 


(a) 
图 3-8 ”地基 中 的 自重 应 力 及 其 分 布 
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式 中 : n 在 z 的 范围 内 地 基 中 的 土 层 数 ; 
7 一 一 第 ; 层 土 的 重度 ; 
日 ;一 一 在 xz 的 范围 内 第 i 层 土 的 厚度 。 
地 基 土 中 的 水 平 目 重 应 力 为 


6: = o, = Koo, (3-5) 
AP: Ko 一 一 静止 土 压力 系数 。 它 是 在 侧 限 应 力 状 态 下 水 平 应 力 与 竖 癌 应 力 之 比 , 假 设 土 
体 为 线 弹 性 体 , 则 


K, = 一 (3-6) 
l] 一 y 


v 为 泊 松 比 。 但 是 由 于 土 并 不 是 线 弹 性 体 , 所 以 Ko 与 土 的 种 类 状态 和 应 力 历史 等 因素 有 
关 。 在 第 6 曹 将 详细 介绍 静止 土 压 力 及 静止 土 压 力 系数 。 


3.3.2 静水 与 自重 应 力 计 算 


在 地 下 水 位 以 下 的 土 体 中 , 土 中 水 也 应 属于 土 体 的 组 成 部 分 , 土 体 的 自重 应 力 应 服从 有 
效应 力 原理 。 这 时 可 先 计算 总 上 自重 应 力 和 和 孔 际 水 压力 ,然后 计算 有 效 目 重 应 力 , 有 时 也 可 下 
接 计算 有 效 目 重 应 力 。 

在 图 3-9 中 ,不 透水 层 以 上 的 地 下 水 为 静水 。 在 图 3-9(a) 中 ,地面 以 上 有 深度 为 H, 的 
静水 ,点 M 的 总 目 重 应 力 为 


0, 一 YH; lis (5-174) 


图 3-9 地 基 中 日 重 应 力 及 其 分 布 


筷 际 水 压力 为 
u = y, (H, + H, ) (3-7b) 
根据 有 效 压 力 原 理 , 有 效 目 重 应 力 为 
c= o, —u = y H, (3-7c) 
在 图 3-9(b) 中 ,M 点 在 静 地 下 水 位 以 下 H, 处 ,其 总 目 重 应 力 为 
o, = YH, +T Yoa H; (3-8a) 
筷 际 水 压力 为 


u = y, H; (3-8b) 
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有 效 目 重 应 力 为 
e= o, —u = yH, + y H, (3-8c) 

从 以 上 两 个 例子 可 以 看 出 ,在 静水 位 以 下 ,有 效 目 重 应 力也 可 以 用 式 (3-4) 直接 计算 ， 
在 水 下 部 分 , 式 中 的 重度 采用 浮 重度 y 。 由 于 我 们 主要 关心 地 基 的 强度 和 变形 ,而 它们 又 
都 取决 于 有 效应 力 , 所 以 所 说 的 目 重 应 力 通 币 是 指 有 效 目 重 应 力 。 

在 毛细 力作 用 下 , 土 中 的 地 下 水 在 目 由 水 面 以 上 的 一 定 范 围 内 会 上 升 , 其 他 和 度 可 达 
80% 以 上 。 这 个 区 域 也 可 近似 看 作 是 饱和 的 , 称 为 毛细 饱和 区 ,在 这 个 区 域内 ,有 效应 力 原 
理 也 基本 是 运用 的 。 

当地 下 水 位 以 上 茶 个 高 度 h. 范围 内 出 现 毛细 饱和 区 时 (图 3-10(a)), 如 第 1 章 中 所 述 ， 
毛细 区 内 的 水 呈 张 拉 状 态 , 故 孔 辽 水 压力 是 负 值 。 毛 细 水 压 力 分 布 规律 与 静水 压力 分 布 相 
同 , 任 一 点 的 u= — Y. z ,x 为 该 点 至 地 下 水 位 (自由 水 面 ) 之 间 的 垂直 距离 。 离 开 地 下 水 位 
越 高 ,毛细 负 孔 压 绝对 值 越 大 ,在 饱和 区 最 高 处 e = he Vu ,至 地 下 水 位 处 z. = 0, FR. I: zk 
压力 分 布 如 图 3-10(b) 所 示 。 由 于 是 负 值 ,按照 有 效应 力 原 理 ,毛细 饱和 区 的 有 效应 力 o 
将 会 比 总 应 力 增 大 , 即 c = 二 co 一 (一 lu|)==o 十 |u|。 夯 出 有 效应 力 o 与 总 应 力 o 分 布 ,如 
图 3-10(c) 所 示 , 图 中 实 线 为 a 分布 ,虚线 为 ao 分布。 在 hh. 以 上 属于 非 饱 和 土 的 范畴 ,存在 
者 吸力 ,但 有 效应 力 原 理 的 适用 性 尚 竺 深入 研究 。 


(a) (b) 
图 3-10 毛细 饱和 区 的 xc o 分布 图 


3.3.3 坚 直 稳定 渗透 下 自重 应 力 计 算 


近年 来 由 于 大 量 开 采 地 下 水 ,使 很 多 地 区 的 地 下 水 分 布 呈 十 分 复杂 的 状态 ,形成 多 层 地 
下 水 ,可 能 同时 存在 淖 水 .上层 潜 水 `. 层 间 潜 水 承 压 水 等 ,并 且 各 层 地 下 水 间 还 有 竖 辐 渗流 
发 生 ,使 自重 应 力 的 计算 复杂 化 。 

由 于 在 稳定 渗流 中 ,孔隙 水 压力 不 随时 间 变 化 ,所 以 这 时 土 中 的 孔 院 水 压力 也 属于 静 筷 
辽 水 压力 。 现 在 分 析 当 土 中 发 生 向 上 或 向 下 的 稳定 渗流 时 , 土 中 孔 辽 水 压力 和 有 效 自 重 应 
力 的 计算 。 图 3-11(a) 为 厚度 H 的 饱和 黏 性 土 层 ,上 层 地 下 水 位 位 于 黏 性 土 层 表面 ,下 面 
为 砂 层 , 砂 层 中 有 承 压 水 ,在 黏 性 土 层 与 砂 层 的 层 界 面 A 处 安装 一 测 压 管 ,得 知 稳定 水 位 高 
出 黏 性 土 层 面 An ,所 以 黏 性 土 层 中 将 有 向 上 的 稳定 渗流 发 生 。 试 计算 A 点 z Jln] BJ ouo. 

如 第 2 章 所 述 , 土 体 受 力 分 析 中 , 取 隔 离 体 有 两 种 方法 ,一 种 是 以 土 - 水 整体 作为 隔离 
体 , 另 一 种 是 以 土 骨架 作为 隔离 体 。 这 里 也 可 以 按 这 两 种 方法 分 别 进行 分 析 。 
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图 3-11 稳定 渗流 情况 下 的 uo: 计算 


(1) 取 土 -水 整体 为 隔离 体 
A 点 的 总 上 自重 应 力 c。 就 是 A 点 处 单位 面积 上 饱和 土 柱 的 总 重量 , 故 
g. = J TFI (3-9a) 
A 点 处 的 孔 队 水 压力 x 为 : 
u = y, (H + Ah) = y, H + y, Ah (3-9b) 
故 A 点 处 的 有 效 自重 应 力 cz 为 
O, = o, — U = y L H — y, (H + Ah) = H(Y., — Yw) — y, Ah 
= y H —y. Ah (3-9c) 
将 上 述 结果 与 静水 条 件 下 的 ou 相 比 较 可 知 ,在 发 生 向 上 渗流 时 , 孔 陡 水 压力 xx 增加 了 
Yx Ah ,有 效应 力 则 相应 减少 了 ywAn。 
如 果 发 生 回 下 渗流 时 ,如 图 3-11(b) 所 示 ,Ah 为 承 压 水 低 于 地 面 的 高 度 , 但 黏土 层 中 地 
下 水 位 与 地 面 齐 平 ,这 时 A 点 的 总 目 重 应 力 不 变 , 仍 为 


Or = Ysu H (3-10a) 
A 点 的 了 扎 际 水 压力 为 
u = y (H — Ah) = y,vH — y, Ah (3-10b) 
则 A 点 的 有 效 自 重 应 力 o: 为 
e= y L H — y, H + y,Ah = y'H + v. Ah (3-10c) 


将 式 (3-10c) 与 静水 条 件 下 的 <* 相 比较 可 以 看 出 ,加 下 渗流 将 使 有 效 自重 应 力 增 加 。 
(2) 取 土 骨架 为 隔离 体 
在 图 3-11(a) 中 向 上 渗流 时 ,A 点 处 的 孔 际 水 压力 为 
u = Ys, (HAh) = 7Y,H+7Y,Ah 
A 点 处 的 有 效 自重 应 力 为 


o= YH +JA 
Ja 为 A A PA FE ñ f I £ + F: Br 2 WJ SA e 5 JJ. WW K 4 JJ A lj F SE, HJ ZE A 点 7 三 
— Y. 2 J =i H=-Yv, 2 有 一 一 ywAN ,所 以 


oz = YH —vy, Ah 
故 A 点 的 总 应 力 c。 为 
s, = 0; +u 一 7Y 瑟 一 XAAn 十 yw( 五 十 Apn) = y. H 
可 见 , 取 土 骨架 为 隔离 体 与 取 土 -水 整体 为 阳 离 体 结果 完全 一 致 。 
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在 图 3-11(b) 中 的 癌 下 渗流 时 ,A 点 的 孔 际 水 压力 为 
u = y, (H — Ah) = y, H — y, Ah 
A 点 的 有 效 目 重 应 力 为 
o, = y H "JA 
JA ÑA 点 以 上 单位 面积 土 柱 所 受 的 总 渗透 力 , 即 J = jH=y, SEH=y, AN, hk 


o. = y H +y, Ah 
A 点 的 总 应 力 则 为 
o, = 0o, +u = YH +y,Ah+Yy,(H — Ah) = Ya H 

这 也 同样 表明 与 取 土 -水 整体 为 隔离 体 的 计算 结果 完全 一 致 。 一 般 讲 , 取 土 -水 整体 为 
隔离 体 , 先 计算 总 自重 应 力 和 和 孔 院 水 压力 ,再 计算 有 效 自重 应 力 更 为 简明 可 徘 。 

应 当 指 出 ,上 述 竖 向 渗流 情况 是 指 天 然 地 基 中 存在 多 层 地 下 水 ,其 地 下 水 分 布 处 于 长 
期 稳定 的 目 然 状 态 , 这 时 的 有 效应 力 才 属于 有 效 目 重 应 力 。 如 果 由 于 人 工 抽 水 等 原因 造成 
地 下 水 下 降 , 使 地 基 土 的 有 效应 力 增加 ,发 生 土 体 压 缩 ,地 面 沉降 的 期 间 , 这 种 增加 的 竖 向 有 
效应 力 就 属于 傈 载 或 附加 应 力 了 ，。 

【例题 3-1] 茶 土 层 剖 面 及 各 土 层 的 厚度 .重度 如 图 3-12(a) 所 示 。 在 初始 状态 ,其 中 
中 砂 层 图 中 含有 承 压 水 ,水 位 与 地 面 齐 平 。(1) 计算 并 画 出 竖 向 总 自重 应 力 o, ,孔隙 水 压力 

和 紧 向 有 效 自 重 应 力 6: 沿 深度 的 分 布 。(2) 由 于 大 量 开采 地 下 水 ,多 年 以 后 ,中 砂 层 加 中 
pap pd 

【 解 】 

(1) 降水 前 ,应 力 计算 见 表 3-1, 应 力 分 布 见 图 3-12(b)。 在 黏土 层 回 中 有 承 压 水 向 上 
渗流 ,产生 向 上 的 渗透 力 , 有 效 自重 应 力也 可 通过 浮 重 度 和 渗透 力 直接 计算 。 

(2) 降水 后 应 力 计 算 见 表 3-2 ,应力 分 布 见 图 3-12(c) ,由 于 在 中 砂 层 加 中 地 下 水 下 降 ， 
地 下 水 从 承 压 水 变 成 层 间 潜水 。 黏 土 层 加 中 的 有 效 自重 应 力 明 显 增加 ,从 平均 56. 5kPa 3 
加 到 86. 5kPa, 其 他 土 层 的 有 效 自重 应 力也 都 有 所 增加 。 所 以 地 下 水 大 面积 下 降 会 使 土 层 
压缩 ,地 面 下 沉 。 

表 3-1 例题 3-1 计算 表 一 


计算 点 高 程 | 计算 点 深度 z/m 有 效 自重 应 力 /kPa 
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表 3-2 例题 3-1 计算 表 二 
计算 点 高 程 | 计算 点 深度 z/m 总 自重 应 力 o./kPa ”| 了 筷 际 水 压力 w/kPa| 有 效 自重 应 力 o; /kPa 


110+19X1=129 
129+ 20X2=169 20 149 


计算 的 应 力 与 孔 压 沿 深度 的 分 布 见 图 3-12(c)。 在 黏土 层 回 ,由 于 存在 紧 直 向 下 的 渗 
流 , 其 下 部 的 孔隙 水 压力 为 0, 该 层 内 作用 有 向 下 的 渗透 力 , 所 以 也 可 以 用 浮 重 度 与 渗透 力 
直接 计算 有 效 自 重 应 力 。 
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图 3-12 例题 3-1 图 


【例题 3-2] 某 土 层 剖 面 . 地 下 水 位 及 各 土 层 的 重度 如 图 3-13(a) 所 示 。 (1) 不 考虑 毛 
细 水 时 ,绘制 紧 向 总 自重 应 力 o.、 孔 隙 水 压力 和 紧 向 有 效 自重 应 力 c 沿 深度 z 的 分 布 ; 
(2) 设 砂 层 中 地 下 水 位 以 上 lm 为 毛细 饱和 区 ,o,.u 和 ax: 沿 深度 = 将 如 何 分 布 ? 
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X =19kN/m2 


wE 


4.0m 


(a) 
图 3-13 例题 3-2 图 


【 解 】 
(1) 地 下 水 位 以 上 无 毛细 饱和 区 时 的 co. .wa 计算 值 如 表 3-3 所 示 ,x so .co 沿 深度 的 分 
布 如 图 3-13(b) 中 实 线 所 示 。 


表 3-3 例题 3-2 计算 表 一 


(2) 当地 下 水 位 以 上 lm 内 为 毛细 饱和 区 时 ,o,、u.o' 值 如 表 3-4 所 示 ,xwsas.ac 沿 深度 分 
布 如 图 3-13(b) 中 虚线 及 括号 内 数值 所 示 。 


表 3-4 例题 3-2 计算 表 二 
计算 深度 x/m 总 上 自重 应 力 o,/kPa 孔隙 水 压力 w/kPa | 有 效 自 重 应 力 o /kPa 


2 2X17=34 
— 10 44 


3.4 基底 压力 计算 


基础 是 建筑 物 结构 的 地 下 部 分 , 它 将 建筑 物 的 奏 载 传递 到 地 基 上 。 作 用 在 基底 表面 的 
各 种 分 布 向 载 ,都 是 通过 建筑 物 的 基础 传 到 地 基 中 的 , 称 基 础 底面 传递 给 地 基 表 面 的 压力 为 
基底 压力 。 由 于 基底 压力 作用 于 基础 与 地 基 的 接触 面 上 , 改 也 称 基底 接触 压力 。 基 底 压 力 
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既是 计算 地 基 中 附加 应 力 的 外 检 载 ,也 是 计算 基础 结构 内 力 的 外 谷 载 ,因此 ,在 计算 地 基 附 
加 应 力 和 基础 内 力 时 ,都 必须 首先 人 研究 基底 压力 的 分 布 规律 和 计算 方法 。 


3.4.1 基底 压力 的 分 布 规 律 


精确 地 确定 基底 压力 的 大 小 与 分 布 形 式 是 一 个 很 复 淋 的 问题 , 它 涉及 上 部 结构 、 基 础 、 
地 基 三 者 间 的 共同 作用 问题 ,与 三 者 的 变形 特性 (如 建筑 物 和 基础 的 刚度 , 土 层 的 应 力 应 变 
关系 等 ) 有 关 ,影响 因素 很 多 ,这 里 仅 对 其 分 布 规律 及 主要 影响 因素 作 些 定性 的 讨论 与 分 析 。 
为 将 问题 简化 , 暂 不 考虑 上 部 结构 的 影响 。 


1. 基础 刚度 的 影响 


为 了 便于 分 析 ,假设 基础 直接 放 在 地 面 上 ,并 把 各 种 基础 按照 与 地 基 土 的 相对 抗 弯 刚度 
(ED 分 成 三 种 类 型 。 

(1) 弹性 地 基 上 的 完全 柔性 基础 (EI=0) 

当 完 全 和 柔性 基础 上 作用 痢 如 图 3-14(a) 所 示 的 均 布 条 形 伍 载 时 ,由 于 该 基础 不 能 承受 
任何 弯 符 ,所 以 基础 上 下 的 外 力 分 布 必须 完全 一 致 ,如 果 上 部 荷载 是 均 布 的 ,经 过 基础 传 至 
基底 的 压力 也 是 均 布 的 。 由 于 基础 完全 柔性 , 抗 弯 刚度 ET=0, 像 个 放 在 地 上 的 柔软 橡皮 
板 , 可 以 完全 适应 地 基 的 变形 。 这 种 均 布 伍 载 在 半 无 限 弹 性 地 基 表 面 上 引起 的 沉降 为 中 间 
大 两 端 小 的 锅 底 形 止 曲线 ,如 图 3-14 PHF, 

当然 ,实际 上 没有 ET=0 的 完全 柔性 基础 ,工程 中 ,向 把 土 坝 ( 堤 ) 及 以 钢板 做 成 的 储 油 
继 底 板 等 视 为 柔性 基础 ,因此 在 计算 土 坝 底部 由 土 坝 自 重 引 起 的 接触 压力 分 布 时 ,可 认为 底 
部 压力 与 土 坝 的 外 形 轮廓 相同 ,其 大 小 等 于 各 点 以 上 的 土 柱 重 量 ,如 图 3-15 所 示 。 


Hu rR 


Z27262 


TT SU SU SUSU SUSU SU SUSU SA 


基底 压力 
s 


(b) 


柔性 基础 | 
(O) (b) 


图 3-14 柔性 基础 基底 压力 分 布 图 3-15 土 坝 ( 坦 ) 的 接触 压力 分 布 
(2) 弹性 地 基 上 的 绝对 刚性 基础 (ET= co) 


由 于 基础 刚度 与 土 相 比 通 篆 很 大 ,可 假设 为 绝对 刚性 ,在 均 布 傈 载 作 用 下 ,基础 只 能 
持平 面 下 沉 而 不 能 弯曲 。 这 时 如 采 假 设 地 基 上 基底 压 力也 是 均 义 的, 地基 将 产生 不 均匀 沉 
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降 , 如 图 3-16(a) 中 的 虚线 所 示 , 其 结果 基础 变形 与 地 基 变 形 不 相 协 调 , 基 底 中 部 将 会 与 地 
面 脱 开 ,出 现 架 桥 作 用 。 为 使 基础 与 地 基 的 变形 保持 


— | | SATIR P 
协调 相 容 (图 3-16(c) ) ,必然 要 重新 调整 基底 压力 的 分 
布 形式 ,使 两 端 应 力 加 大 ,中 间 应 力 减 小 ,从 而 使 地 面 = = 
e 刚性 基础 


保持 均匀 下 沉 , 以 适应 绝对 刚性 基础 的 变形 而 不 致 二 假设 基底 压力 
者 脱离 。 如 果 地 基 是 完全 弹性 体 ,根据 弹性 理论 解 得 ER QO 
的 基底 压力 分 布 如 图 3-16(b) 中 实 线 所 示 , 基 础 边缘 | 
处 的 压力 趋 于 无 穷 大 。 

通过 以 上 分 析 可 以 看 出 ,对 于 刚性 基础 ,基底 压力 
的 分 布 形 式 与 作用 在 它 上 面 的 倚 载 分 布 形式 不 一 致 。 

(3) 弹 塑 性 地 基 上 有 限 刚 性 的 基础 

这 是 工程 实践 中 最 常见 的 情况 。 由 于 绝对 刚性 基 
础 只 是 一 种 理想 情况 ,地 基 也 不 是 完全 弹性 体 , 因 此 上 
述 弹 性 理论 解 的 基底 压力 分 布 图 形 实际 上 是 不 可 能 出 
现 的 。 因 为 当 基 底 两 端的 压力 足够 大 ,超过 土 的 强度 P 
后 , LERE 21] 2 PFE JK Z , X RJ E E UN i A Hb. AE E Ar 
JK 5 BJ Hs JJ A" Bé BJ X , Z 2 ËJ W JJ A £T 8] e rj [8] 
转移 ;又 因 基 础 并 不 是 绝对 刚性 ,可 以 稍为 弯曲 ,基底 
压力 分 布 可 以 成 为 各 种 更 加 复杂 的 形式 ,例如 可 以 成 
为 马鞍 形 分 布 , 这 时 基底 两 端 应 力 不 会 是 无 穷 大 ,而 中 间 部 分 应 力 将 比 理 论 值 大 些 , 如 
图 3-16(b) 中 虚线 所 示 。 具 体 的 压力 分 布 形 状 与 地 基 、 基 础 的 材料 特性 以 及 基础 尺寸 .和 停 载 
分 布 形 状 .大 小 等 因素 有 关 。 


2. T$ Z + EE BJ 5 In 


SKW SEHR BH ,刚性 基础 底面 上 的 压力 分 布 形状 大 致 有 图 3-17 所 示 的 几 种 情况 。 当 笨 
载 较 小 时 , 基 展 压力 分 布 形状 如 图 3-17(a) 所 示 B r F PE SEW fE ; j #ü H K Jai + AEJK JE JJ 
可 呈 上 述 的 马鞍 形 ( 图 3-17(b)); f AFN K Pf , Z 2B E X 6 Wr A , Br Pà JII BJ J #& 2 Z 
菲 基底 中 部 应 力 的 增 大 来 平衡 ,基底 压力 图 形 可 变 为 抛物 线 型 (图 3-17(d)) 以 至 倒 钟 形 分 


布 (图 3-17(c) ) 。 
(a) (b) (c) (d) 


图 3-17 实测 刚性 基础 底面 上 的 压 应 力 分 布 


图 3-16 刚性 基础 的 基底 压力 分 布 


实测 资料 还 表明 , 当 刚 性 基础 放 在 砂 土 地 基 表 面 时 ,由 于 砂 颗 粒 之 间 无 黏 结 力 , 浅 埋 基 
础 边 绿 处 砂 土 的 强度 很 低 , 其 基底 压力 分 布 更 易 发 展 成 如 图 3-17(d) 所 示 的 抛物 线形 ;而 在 
忒 性 土地 基 表 面 上 的 刚性 基础 ,其 基底 压力 分 布 匈 成 图 3-17(b) 所 示 的 马鞍 形 。 

从 以 上 分 析 可 见 , 基 底 压 力 分 布 形 式 是 十 分 复 某 的 ,但 由 于 基 愤 压力 都 是 作用 在 地 基 表 
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面 附近 ,根据 弹性 理论 中 的 圣 维 南 原理 可 知 , 其 具体 分 布 形式 对 地 基 中 应 力 计 算 的 影 啊 将 随 
深度 的 增加 而 减少 ,至 一 定 次 度 后 ,地 基 中 应 力 分 布 几乎 与 基 展 压力 的 分 布 形状 无 关 , 而 只 
决定 于 三 载 合力 的 大 小 和 位 置 。 因 此 ,目前 在 基础 工程 的 地 基 计 算 中 ,人 允许 采用 简化 方法 ， 
即 假定 基底 压力 按 直 线 分 布 的 材料 力学 方法 。 但 要 注意 , 傈 化 方法 用 于 计算 基础 内 力 会 引 
起 较 大 的 误差 。 


3.4.2 基底 压力 的 简化 计算 


1. Rò gE 


竖 向 集中 荷载 作用 于 基底 形 心 时 ,其 产生 的 基底 压力 按 均 匀 分 布 ( 图 3-18) ,并 按 下 式 计算 : 
XJ T AE J A tui 


(S-L 


D| 


p = 


AP: 一 一 基底 压力 ,kPa; 
P 一 一 作用 于 基础 底面 的 竖 下 傈 载 ,kN; 
A 一 一 基底 面积 ,m? ,A 二 0b1,b 和 7 分 别 为 矩形 基底 的 宽度 和 长 度 。 
对 于 条 形 基 础 ,在 长 度 方 回 取 lm 计算 , 故 
P 


p = 一 (3-12) 
b 


式 中 : P 一 一 沿 长 度 方向 1m 内 的 相应 荷载 值 ,kN/m。 

2. Fa Dv dO #k (Ë FB 

JBE JÉ FE ih 22 D b aj RAE HBP, pe E IAEE E JJ AT 24 EL Je m t EET, Ar El 
受 双 向 偏心 荷载 作用 (图 3-19) , 则 基底 任意 点 的 基底 压力 为 


Pia) = 人 (3-13) 


图 3-18 ”中心 荷 载 下 的 基底 压力 图 3-19 双向 偏心 荷载 下 的 基底 压力 
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AP: pc,y 一 一 基底 内 任意 点 (坐标 zx、y) 的 基底 压力 ,kPa; 
M, 、M, 一 一 坚 直 偏心 荷载 P 对 基础 底面 x 轴 和 yy 轴 的 力矩 ,(kN。m),M. 王 P，e，， 
M,= P ° e; ; 
一 一 基础 底面 对 工 轴 和 > A EE m: ; 
IX AET y AA e #HHBJÍm U E. m. 
+ Ë hih Se É. |n] Ji > r #ü E HB a EHF + ESME 3-20), W M, =0, e. =e, X 
时 ,基底 两 端的 压力 为 : 


e. së; 


A — b 
按 式 (3-14) , 当 e 和 /6 时 ,基底 压力 为 梯形 分 布 (图 3-20(a)); 4 e= b/6 时 ,基底 压力 
为 三 角形 分 布 ( 图 3-20(b)); 当 e>p[6 时 ,基底 压力 将 出 现 负 值 , 即 拉力 ,但 实际 上 在 土 
与 基础 之 间 不 可 能 存在 拉力 。 因 此 基础 底面 下 的 压力 将 重新 分 布 , 如 图 3-20(c) 所 示 。 
这 种 情况 在 设计 中 应 尽量 避免 ,但 有 时 高 和 个 结 构 物 下 的 基底 压力 可 能 出 现 此 种 情况 。 这 
时 ,根据 基础 底面 下 所 有 压力 之 和 与 基础 上 总 竖 直 和 荷载 已 相等 的 条 件 , 得 出 基底 边缘 最 
大 压力 p... N 


bP... 一 Phi + se) CHG 


2P 


Pa 3al (3-15) 


式 中 : a= e ARES RLN. 


图 3-20 #RR|n] fb ER F AIER E JJ 


若 条 形 基础 受 偏心 荷载 作用 ,同样 可 在 长 度 方向 取 一 延 米 进行 计算 , 则 基底 宽度 方向 本 
病 的 压力 为 : 
ba, = zhi + se) (3-16) 


式 中 : P 一 一 治 长 度 方 向 取 1m, EH F AE ih F H SA U R , 
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3. 水 平 倍 载 作用 


承受 水 压力 或 侧 问 土 压 力 的 建筑 物 ,基础 篆 稼 受到 倾 糙 和 荷载 的 作用 ,如 图 3-21 所 示 , 笠 
HERB Y ZS ë Z AERE p 外 ,还 会 引起 
基底 水 平 回应 力 p. VF RB, o KRH HR R 分 解 
K A eR P, AKP f #& Ps ,由 P, 引起 的 基 b 
EKF pa — BR E N J 2J y AB T H A AE li JK 
IË] , I) x] T Ha JÉ AE tl 


ph = A (3-17) 
对 于 条 形 基 础 
fh 一 = (3-18) 
式 中 符号 意义 同 前 。 图 3-21 倾斜 荷载 作用 下 的 基底 压力 


3.5 地 基 中 的 附加 应 力 计 算 


对 天 然 土 层 来 说 , 目 重 应 力 引 起 的 压缩 变形 一 般 在 其 地 质 历 史上 早已 完成 ,不 会 再 引起 
地 基 的 沉降 ,附加 应 力 则 是 外 部 作用 ,例如 修建 建筑 物 以 后 在 地 基 内 新 增加 的 应 力 , 它 是 使 
地 基 发 生变 形 , 引 起 建筑 物 沉降 的 主要 原因 。 下 面 介 绍 地 表 上 作用 不 同形 式 衙 载 时 ,在 地 基 
内 引起 的 附加 应 力 计算 。 


3.5.1 集中 荷载 作用 下 的 附加 应 力 计 算 


地 表面 上 作用 着 理论 意义 的 集中 谷 载 ,实际 上 虽然 不 存在 ,但 集中 和 谷 载 在 地 基 中 引起 的 
力 解答 却 是 求解 地 基 内 附加 应 力 分 布 的 基础 。 


1. 竖 直 集中 力作 用 一 一 布 羊 内 斯 殉 课 题 


1885 年 法 国 数学 家 布 辛 内 斯 殉 (Boussinesq J) 用 弹性 理论 推出 了 在 半 无 限 空间 弹性 体 
表面 上 作用 有 坚 直 集中 力 己 时 ,在 弹性 体内 任意 点 M 所 引起 的 应 力 解析 解 。 这 是 一 个 轴 
对 称 的 空间 问题 ,对 称 轴 就 是 集中 力 P 的 作用 线 , 以 P 作用 点 O 为 原点 , 则 M 点 坐标 为 (x， 

y,z) ,如 图 3-22 所 示 ,M 点 为 M 点 在 弹性 体 表面 上 的 投影 。 由 布 辛 内 斯 克 得 出 的 M 点 的 
6 个 应 力 分 量 和 3 个 位 移 分 量 , 其 中 对 地 基 沉 降 计 算 意 义 最 大 的 是 竖 直 法 回 正 应 力 o.: 
3P 3P 
me pra Sos P 
RP: R— M 点 至 坐标 原点 O 的 距离 ,R= Vr Hy +Z = Nrt 

8 一 一 直角 三 角形 OM 'M 中 OM 和 MM 的 夹 角 ; 其 余 符号 见 图 3-22, 
布 六 内 斯 克 的 6 个 应 力 分 量 和 3 个 位 移 分 量 的 弹性 理论 解 参 见 附 录 工 。 


(3-19) 


Oz 一 
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图 3-22 集中 三 载 作用 下 的 应 力 


利用 图 3-22 中 的 几何 关系 R° =° +z , 式 (3-19) 可 以 改写 为 


| i P -天 三 i 
= 2 ' Ps = >= - j (3-20) 
p+) 
Pa 
3 1 
式 中 K = > — -” (3-21) 
2 区 F 


K 称 为 集中 力作 用 下 的 应 力 分 布 系数 , 量 纲 为 1, 是 /xz 的 困 数 ,可 由 图 3-23 查 得 。 


0.5 


图 3-23 K 5 r/z= X £ HZ 


由 于 紧 直 回 集 中 力 P 作 用 下 地 基 中 的 应 力 状态 是 轴 对 称 空间 问题 ,因此 可 以 在 通过 
作用 线 的 任意 竖 直 面 上 进行 o, 分 布 特征 的 讨论 。 
d) 在 集中 力 P 作用 线 上 的 o, 分 布 
3 P 


在 了 作用 线 上 ,r 一 0, 由 式 (3-20) 可 知 , 天 一 区 ,co 一 六 
7 ZN 


当 z=0 时 ,6 二 。 出 现 这 一 结 末 是 由 于 将 集中 力作 用 面积 看 作 零 所 致 。 它 一 方面 说 
明 该 解 不 适用 集中 力作 用 点 处 及 其 附近 ,因此 在 选择 应 力 计 算 点 时 ,不 应 过 于 接近 集中 力作 
用 点 ; 尺 一 方面 也 说 明 在 徘 近 己 作 用 线 处 应 力 c。 很 大 。 
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So 人。 
nJ UL, ir P EHRE o. 的 分 布 是 随 深 度 增加 按 与 z? 成 反比 的 规律 而 递减 ,如 图 3-24 
所 示 。 


座 水 平面 
——T T 


Z3 


图 3-24 集中 力作 用 下 土 中 应 力 o. 的 分 布 


(2) 在 r>0 的 竖 直 线 上 的 o, 分 布 

由 式 (3-19) 可 知 ,z 二 0 F, R>0,0, =0; MEAE z 的 增加 ,o, 从 零 逐 渐 增 大 ,至 一 定 次 度 后 
又 随 着 z 的 增加 逐渐 变 小 ,如 图 3-24 中 点 以 下 的 竖 直 线 所 示 。 

(3) 在 z= 二 第 数 的 水 平面 上 的 o, 分 布 

o, 值 在 集中 力作 用 线 上 最 大 ,并 随 着 7 的 增加 而 逐渐 减 小 。 随 着 深度 z 增加 ,集中 力作 
用 线 上 的 o. 减 小 ,而 水 平面 上 应 力 的 分 布 趋 于 均匀 ,如 图 3-24 所 示 。 

A tE Z [B] o. 相同 的 点 连接 成 曲面 ， es 25 所 示 的 oa, 等 值 线 ,其 空间 曲面 


的 形状 如 泡 状 ,所 以 也 称 为 应 力 泡 ,图 中 p=- 


ALEEA o. SHA ROE 09 hH LAES Eh REJI AMS 09 EW 822 MERD 
P 在 地 基 中 引起 的 附加 应 力 o. 的 分 布 是 向 下 、 向 四 周 无 限 扩散 开 的 。 

当地 基 表 面 作 用 有 几 个 集中 力 时 ,可 分 别 算出 各 集中 力 在 地 基 中 引起 的 附加 应 力 ,然后 
根据 弹性 体 应 力 关 加 原理 求 出 附加 应 力 的 总 和 。 图 3-26 中 曲线 a 表示 集中 力 P, 在 = 深度 


水 平 线 上 5 引起 的 应 力 分 布 ,曲线 b 表示 集中 力 P, 在 同一 水 平 线 上 引起 的 应 力 分 布 ,把 曲线 
a 和 曲线 b 相 加 得 到 曲线 c 就 是 该 水 平 线 上 总 的 附加 应 力 。 


P 


a b 
C 


图 3-25 cz 的 等 值 线 图 3-26 两 个 集中 力作 用 下 地 基 中 o, BJ 2 Jl 


在 实际 工程 中 , 当 基 础 底面 形状 不 规则 或 三 载 分 布 较 复 洒 时 ,可 将 基底 分 为 右 干 个 小 面 
积 , 把 小 面积 上 的 伍 载 当 成 集中 力 ,然后 利用 上 述 公 式 计算 附 加 应 力 。 如 果 小 面积 的 最 大 边 
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长 小 于 计算 应 力 点 深度 的 二 ,用 此 法 所 得 的 应 力 值 与 精确 计算 的 应 力 值 相 比 ,误差 不 超 
过 5%。 
2. 水 平 集中 力作 用 一 一 西 罗 提 课题 


如 果 地 基 表 面 作用 有 平行 于 rOy 面 的 水 平 集中 力 Ps 时 ,求解 在 地 基 中 任意 点 M, 
y,z) 所 引起 的 应 力 问 题 ,是 弹性 体内 应 力 计算 的 男 
s. uD 已 由 西 罗 提 (Cerruti V) 用 弹性 理论 
解 出 。 这 里 只 介绍 与 沉降 计算 关系 最 大 的 垂直 压 应 
JJ o. ed 


y2 
o, = TA a (4-27) 


式 中 符号 见 图 3-27. 图 3-27 水 平 集 中 佑 载 作 用 于 地 基 表 面 


3.5.2 和 矩形 面积 上 各 种 分 布 位 载 作 用 下 的 附加 应 力 计算 


任何 建筑 物 部 要 通过 一 定 尺寸 的 基础 把 衙 载 传 给 地 基 。 基 底 的 平面 形状 和 基 抵 上 的 压 
力 分 布 各 不 相同 ,但 都 可 以 利用 上 述 集 中 和 蓓 载 引起 的 应 力 计算 方法 和 弹性 体 中 的 应 力 鳃 加 
原理 ,计算 地 基 内 任意 点 的 附加 应 力 。 和 窍 形 基础 是 最 常用 的 基础 ,以 下 讨论 矩形 面积 上 各 类 
分 布 入 载 在 地 基 中 引起 的 附加 应 力 计算 。 


1. 和 矩形 面积 竖 直 均 布 荷载 


地 基 表 面 有 一 和 矩形 面积 ,宽度 为 5 ,长度 为 1, 其 上 作用 着 竖 向 均 布 荷 载 ,荷载 强度 为 p, 
求 地 基 内 各 点 的 附加 应 力 oc.。 现 先 求 出 矩形 面积 角 点 下 的 应 力 , 再 利用 “ 角 点 法 ” 求 出 任意 
点 下 的 应 力 。 

(1) 角 点 下 的 应 力 

角 点 下 的 应 力 是 指 图 3-28 中 O、A、C、D 四 个 角 点 下 任意 深度 处 的 应 力 , 由 于 平面 上 的 
对 称 性 ,只 要 深度 = 一 样 , 则 四 个 角 点 下 的 应 力 o, 都 相同 。 将 坐标 的 原点 取 在 角 点 O 上 ,在 
倚 载 面积 内 任 取 微分 面积 d4=dzdy, 并 将 其 上 作用 的 荷载 以 集中 力 dP 代替 , 则 dP — 
pdA 二 pdxrdy。 利 用 式 (3-19) 可 求 出 该 集中 力 在 角 点 O 以 下 深度 z 处 M 点 所 引起 的 竖 直 癌 
附加 应 力 dc.: 


p. 
moe a yI dzdy (3-23) 


2x R° 2x (+y + zx 
将 式 (3-23) 沿 整个 矩形 面积 OACD 积分 , 即 可 得 出 和 矩形 面积 上 均 布 衡 载 p 在 角 点 下 M 点 
引起 的 附加 应 力 o.: 


| | 3 z dzd 
a= J or Fy Fy 


_ P _ m 一 | 1 1 ) I 
L| aretan- VETETT Jism L nt A t tip (3-24) 
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式 中 : m 一 二 yn 一 这 ,其 中 1 为 矩形 的 长 边 ,6 为 矩形 的 短 边 。 


图 3-28 和 矩形 面积 均 布 集 载 作 用 时 角 点 下 点 的 应 力 


为 计算 方便 ,可 将 式 (3-24) 人 简写 成 
o, = K.p (3-25) 
PR 天 .为 矩形 竖 回 均 布 向 载 角 点 下 的 应 力 分 布 系数 ,天 .= f(m.n). TAR 3-5 中 查 得 。 


表 3-5 EI #A P= Z H Jf 9 #k fE FB BJ f8 sx F BJ z JJ # #8 K, 值 
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10. 0 


(2) 任意 点 的 应 力 一 一 角 点 法 

piir R e 25) #lJw JJ A E EE , HESR Hb AE PE E AS BD E JJ BJ 
方法 称 为 角 点 法 。 角 点 法 的 应 用 可 分 下 列 两 种 情况 。 第 一 种 情况 : VF P SZ WZ |n]| A ff #& p 
作用 的 矩形 面积 内 任 一 点 M 下 深度 为 的 附加 应 力 (图 3-29(a))。 过 M pei 
积 abcd DRI I.M N 4 个 小 和 矩形 ,M 点 为 4 个 小 矩形 的 公共 角 点 , 则 M 点 下 任意 > 


b C 

人 

pif 
(a) (b) 


图 3-29 用 角 点 法 计算 M 点 以 下 的 附加 应 力 
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度 处 的 附加 应 力 csw 为 
om = (上 .TI + K.,r + K.n + Key) 
第 二 种 情况 :计算 受 竖 向 均 布 荷载 p 作用 的 矩形 面积 外 任意 点 M 下 深度 为 z 的 附加 应 力 。 
仍然 设法 使 M 点 成 为 几 个 小 矩形 面积 的 公共 角 点 ,如 图 3-29(b) 所 示 。 然 后 将 其 应 力 进 行 
代数 全 加 。 
om’ = (Ksi 十 天 — K.n — K.n )p 
以 上 两 式 中 Kt KK Kor 分别 为 矩形 M'hbe .M'fce .M'hag M fdg 的 角 点 应 力 
分 布 系数 ,p 为 集 载 强度 。 必 须 注意 ,在 应 用 角 点 法 计算 每 一 块 和 矩形 面积 的 K. 值 时 ,2 恒 为 
HA. ENKE. 
对 于 更 复杂 AAR F KIA r F A TEMARA FAEERE. HI 
无 法 分 成 矩形 时 ,可 参见 附录 开 中 的 感应 图 法 。 
【例题 3-3] 今 有 均 布 荷载 p 二 100kPa, 荷 载 面积 为 2mX1m, 如 图 3-30 所 示 , 求 荷载 
面积 上 角 点 A, 边 点 羽 .中 心 点 〇 以 及 荷载 面积 外 下 点 和 G 点 等 各 点 下 xz 王 lm 深度 处 的 附 
加 应 力 。 并 利用 计算 结果 说 明 附 加 应 力 的 扩散 规律 。 


p=100kN/m2 
D I C 
— F: 
l | 
| | 
l | 
| K I 
Ue rh Re —F 
| 
l | 
| | 
A B — 


= 


= 
š 
= 
= 

° 
N 
- 


图 3-30 例题 3-3 图 


【 解 】 
(1) A 点 下 的 应 力 
A 点 是 和 矩形 ABCD 的 角 点 , 且 几 一 全 一 工 一 237 一 过 一 1 , 查 表 3-5 $ K.—0.1999. 2 


oa = K.p = 0.1999 X 100 ~ 20(kPa) 
(2) 万 点 下 的 应 力 


通过 万 点 将 算 形 荷载 面积 分 为 两 个 相等 矩形 EADI 和 EBCI。 求 它们 的 角 点 应 力 系 数 K. 
m = n I l;n 7 I l 


查 表 3-5 得 ,K, 二 0.1752, 故 
op = 2K,p = 2 X 0.1752 X 100 ~ 35(kPa) 
(3) O 点 下 的 应 力 
通过 O 〇 点 将 原 矩 形 面积 分 为 4 个 相等 矩形 OEAJ ,OJDI,OICK 和 OKBE。 求 它们 角 
点 应 力 系数 天 、: 
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查 表 3-5 得 K.=0. 1202 , 故 
oo = 4K.p = 4 X 0. 1202 X 100 =~ 48. 1(kPa) 
(4) 下 点 下 应 力 
it F 5 4£E32E#¿ FGAJ ,FJDH,FGBK 和 FKC 万 。 设 天 为 矩形 FGAJ 和 FJDH 的 角 
点 应 力 系数 ;天 为 矩形 FGBK 和 FKCH 的 角 点 应 力 系 数 。 


下 = y = — z= =. 一 一 一 — 
R Kar: e j 57 O 
## 3-5 得 K. =0.1363 

> =í —0.5_ ° =A 1 — 
R Kun: a sn y p 


查 表 3-1 # K.m = 0. 0840 
故 or = 2(K.ı — K.m )p = 2(0. 1363 — 0. 0840) X 100 =ç 10. 5(kPa), 
(5) G 点 下 应 力 
通过 G 44E GADH #e GBCH ,分 别 求 出 它们 的 角 点 应 力 系 数 Kaif K. , 


` a BNE 2 5. m B l 
# K.i: m=z I Ds H I ] 
查 表 3-5 得 K.i =0, 2016, 
T -一 L = 1 — ë a = ka = l — 
R K. m p a, Spm a s 


查 表 3-5 得 K.r =0.1202, 
故 os = (K. —K.r )p= (0. 2016—0. 1202) X 100~8. 1(kPa) 。 

将 计算 结果 绘 成 图 3-31(a) ,可 以 看 出 在 矩形 面积 受 均 布 荷载 作用 时 ,不 仅 在 受 荷 面积 
垂直 下 方 的 范围 内 产生 附加 应 力 , 而 且 在 荷载 面积 以 外 的 土 中 (FG 点 下 方 ) 也 产生 附加 应 
力 。 另 外 ,在 地 基 中 同一 深度 处 (例如 zx 一 1m) , 离 受 荷 面积 中 线 越 远 的 点 ,其 o, Ah 3E 
形 面 积 中 点 处 ao 最 大 。 求 出 中 点 OO 下 和 正点 下 不 同 深度 的 6。 并 绘 成 曲线 ,如 图 3-31(b) 
所 示 。 本 例题 的 计算 结果 证 实 上 文 所 述 的 附加 应 力 的 扩散 规律 。 


图 3-31 例题 3-3 计算 结果 


2. EJ BILA Z E = fa J fa # 


在 矩形 面积 上 作用 看 三 角形 分 布 信 载 ,最 大 三 载 强度 为 p. ,如 图 3-32 Bras. Ef E w 
度 为 去 的 一 个 角 点 O 作 为 坐标 原点 ,同样 可 利用 式 (3-19) 和 积分 方法 求 出 角 点 O 下 任意 深 
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度 点 的 附加 应 力 o.。 在 受 荷 面积 内 , 任 取 微小 面积 dA = 二 dxdy, 以 集中 力 ap= P: dedy 
代替 作用 在 其 上 的 分 布 荷载 , 则 dP 在 O 点 下 任意 点 M 处 引起 的 竖 直 附加 应 力 do, 应 为 


_3p ze g f 
do, = p Gy E; = ys d dy (3-26) 
KIRG -26) 1 EJE I EA EZ) o PI 4 th 3 4° RÜ JÉ E h l Z E — ff) JÉ faj #& E 28 ff P O 下 任意 


深度 z 处 所 引起 的 竖 下 附加 应 力 o. 为 


o, = Kp (3-27) 
式 中 : K, = — ey E | (3-28) 
` i 2r | V7 Hn +r) /l1-+ m° + n° 


PR K, 2J FEJE H ECU A — ff JÉ taj 8k) A F ÉJ JW JJ A R 20, HAE H k 3-6 查 得 , KK. 一 


f m,n) m= n= Z, 注意 4 是 治 三 角形 向 载 变化 方 回 的 矩形 边 长 (不 一 定 是 矩形 的 短 


边 ) 。 另 外 ,该 表 给 出 的 是 角 点 O 下 不 同 深度 处 的 应 力 系 数 , 如 果 要 求 图 3-32 FAROF 
AJ DEJI B, oT HZ BJ 4 m #& 1 Z A — f) JÉ faj #& £ JJI a 


图 3-32 JEJE IH FRE H = ff JÉ r AB faj #k IJ ffi Pá. F HJ W JJ 


3. 4E R EAK F PJ fn Ta š 


AEE 81 F EH 7k FJ AmE pa 时 (图 3-33) ,可 利用 西 罗 提 解 一 一 式 (3-22) 对 
矩形 面积 积分 , 求 出 矩形 角 点 下 任意 深度 z 处 的 附加 应 力 c。 ,简化 后 可 用 下 式 表 示 : 


o, 一 干 天 加 (3-29) 
_ 1 m o m * n° 
A: K= dm Fn (ln) lm +n | bia 
í $ 


J, nn 


b b 
平行 于 水 平 荷载 作用 方向 的 边 长 ; 
L A T 7k F j #& E H] 7 In] BJ 3 1 , 


FK K, JJ EJE AREH 7k FJ Aa faj RET fA A F BJJw JJ ra 230 nj k 3-7. 


0.2 
0.4 
0.6 
0.8 
LU 
1.2 
1.4 
1.6 
1.8 
2. 0 
2.5 
3.0 
5.0 
7.0 
10.0 
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表 3-6 和 矩形 面积 受 竖 直 三 角形 荷载 作用 时 角 点 下 的 应 力 系 数 K, 值 


0. 022310. 0280 0. 0296/0. 0301/0. 030410. 0305/0. 030510. 0306/0. 030610. 0306/0. 030610. 0306 0. 0306/0. 0306/0. 0306 
0. 0269/0. 0420/0. 048710. 051710. 053110. 053910. 0543/0. 054510. 0546/0. 054710. 0548/0. 054910. 0549/0. 0549 0. 0549 
0.025910. 0448 0. 0560/0. 06210. 0654/0. 0673/0. 068410. 069010. 069410. 0696 0. 0701/0. 070210. 0702/0. 070210. 0702 
0.0232|0. 0421/0. 0553 0. 0637/0. 0688 0. 072010. 0739/0. 075110. 0759/0. 0764/0. 0773/0. 077610. 07760.0776 0. 0776 
0. 0201/0. 0375/0. 0508 0. 060210. 0666 0. 070810. 0735/0. 073510. 0766/0. 0774/0. 0790/0. 079410. 079510. 0796 0. 0796 
0. 0171/0. 0324/0. 0450 0. 054610. 0615 0. 066410. 0698/0. 072110. 0738/0. 074910. 071410. 0779/0. 0782/0. 0783 0. 0783 
0. 014510. 0278/0. 039210. 048310. 055410. 060610. 0644/0. 067210. 0692/0. 0707/0. 0739/0. 074810. 075210. 075210. 0753 
0.012310. 0238 0. 0339/0. 042410. 0492/0. 0545/0. 058610. 0616/0. 063910. 0656 0.066710. 0708 0. 0714/0. 0715/0. 0715 
0. 0105/0. 0204/0. 0294 0. 0371/0. 043510. 048710. 0528/0. 056010. 0586/0. 0604/0. 0652/0. 0666/0. 0673/0. 0675 0. 0675 
0. 0090/0. 0176/0. 0255/0. 032410. 0348/0. 0434/0. 047410. 0507/0. 053310. 0553/0. 060710. 0624|0. 0634/0. 0636/0. 0636 
0. 0063/0. 0125/0. 0183 0. 0236/0. 028410. 032610. 0362/0. 039310. 0419/0. 0440/0. 0504/0. 0529/0. 0543/0. 054710. 0548 
0. 0046/0. 0092/0. 0135/0. 0176/0. 021410. 024910. 0280/0. 030710. 0331/0. 0352/0. 0419/0. 0449/0. 0469/0. 0474|0. 0476 
0. 0018/0. 0036/0. 0054/0. 0071/0. 0088/0. 0104/0. 012010. 0135/0. 014810. 0161/0. 0214/0. 024810. 0283/0. 0296/0. 0301 
0. 0009/0. 0019/0. 0028 0. 0038/0. 004710. 005610. 0064/0. 007310. 0081/0. 0089/0. 0124/0. 0152/0. 0186 0. 020410. 0212 
0. 0005/0. 0009/0. 0014 0. 0019/0. 0023/0. 002810. 0033/0. 003710. 0041/0. 0046/0. 0066/0. 0084/0. 011110. 0128 0. 0139 


R 3-7 EJE #A 3 7k FH A f k EF Aa F BJ 52 JJ 2 34 K, 值 
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. 0796 
. 0652 
. 0538 
. 0447 
KOSTO 
-0318 
. 0219 
. 0159 
. 0060 
. 0030 


. 0014 


计算 表明 ,在 地 表 下 同一 深度 =, 四 个 角 点 下 的 附加 应 力 o, 绝对 值 相 同 ,但 应 力 符 号 有 
负 之 分 ;在 如 图 3-33 所 示 的 情况 下 ,C、A £ Fo, 取 负 值 ,B.D 点 下 取 正 值 。 
同样 可 利用 角 点 法 和 应 力 县 加 原理 计算 怎 形 面积 内 .外 任意 点 的 附加 应 力 o. o 


图 3-33 矩形 面积 作用 水 平均 布谷 载 时 角 点 下 的 o, 


3.5.3 条 形 面 积 上 各 种 分 布 荷 载 作 用 下 的 附加 应 力 计 算 


当 一 定 宽 度 的 无 限 长 条 形 面积 承受 丛 载 ,而 且 答 载 在 各 个 截面 上 的 分 布 都 相同 时 , 土 中 
Penga 截面 内 附加 应 力 的 大 小 及 分 布 
规律 都 是 相同 的 ,而 与 所 取 截 面 的 位 置 无 关 。 实 际 建筑 中 当然 没有 无 限 长 的 答 载 面积 ,但 人 研 
究 表 明 , 当 截面 两 侧 奏 载 面积 的 延伸 长 度 均 大 于 等 于 50 时 ,该 截面 内 的 应 力 分 布 与 /0 二 00 
时 土 中 应 力 相 差 其 少 ,因此 也 可 以 用 表 3-5 P m=1/b5=10 查 得 角 点 的 K. RA 2. 0 作为 条 
形 面 积 上 边 点 的 附加 应 力 数 值 。 像 墙 基 、 路 基 \ 挡 土 增 及 堤坝 等 条 形 基 础 , 均 可 按 平面 问题 
计算 地 基 中 的 附加 应 力 。 
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1. 坚 直线 布 荷载 一 一 弗 拉 曼 解 


在 地 表面 无 限 长 直线 上 ,作用 有 竖 下 均 布线 三 载 p ,如 图 3-34 所 示 , 求 在 地 基 中 任意 点 
M 引起 的 应 力 。 该 课题 的 解答 首先 由 弗 拉 曼 (Flamant) 得 出 , 故 又 称 弗 拉 曼 解 。 由 于 是 平 
面 问题 ,需要 计算 的 独立 应 力 分 量 只 有 ce .az 和 
Tao ESRAR M R ERM RKE dy, 作 用 在 上 面 
的 何 载 pdy 可 以 看 成 集中 力 , 则 在 地 基 内 M A 


引起 的 应 力 按 式 (3-19) 为 do. 一 32x dy , 则 


2=zR° 
I | 3pz dy _ 2 pz° 
i -= 2r (22 +y +z) netz’ 
(3-31) 
按 弹 性 力学 方法 可 推导 出 
2pr’z 
= — 3-32 
TEENS Eo 
= 图 3-34 ” 竖 直 线 伍 载 作 用 下 的 应 力 状态 
h == p. = prz _ (3-33) 
x (z2 + z )2 


式 中 : p 一 一 单位 长 度 上 的 线 衙 载 ,kN/m, 如 图 3-34 所 示 。 
此 外 , 按 广 义 胡 克 定 律 和 6, 二 0 的 条 件 , 有 
G, = vlo, + o, ) (3-34) 
虽然 在 实际 上 理论 意义 的 线 人 荷载 也 是 不 存在 的 ,但 可 以 把 它 看 作 是 条 形 面积 在 宽度 趋 
于 零 时 的 特殊 情况 。 以 线 布 荷载 为 基础 ,通过 积分 就 可 以 推导 出 条 形 面积 上 作用 着 各 种 分 
布谷 载 时 ,地 基 中 的 应 力 计 算 公 式 。 


2. 条 形 面 积 竖 直 均 布 集 载 


当地 基 表 面 宽度 为 5 的 条 形 面 积 上 作用 着 竖 直 均 布 荷载 如 时 (图 3-35), 地 基 内 任意 点 
M 的 附加 应 力 c。 可 利用 式 (3-31) 和 积分 的 方法 求 得 。 前 先 在 条 形 葆 载 的 宽度 方 辐 上 取 微 
分 宽度 de, 将 其 上 作用 的 荷载 dp = pdE 视 为 线 布 往 载 , 则 dp Æ M 点 引起 的 竖 直 附加 应 力 
do, 按 式 (3-31) 微 分 为 


do,=— — 2 pdé (3-35) 
= a[i + z ]° 


图 3-35 JÉ MPRE S A i ff 8k fE HJ F EEA W JJ 
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将 式 (3-35) 沿 冤 度 5 积分 , 即 可 得 整个 条 形 衙 载 在 M 点 引起 的 附加 应 力 o 


6. = | — 2 pdg 
7 o x [| (z — &)2 + x° ]° 
_ m mm: 1 msn  mn(m—1) I 
x [arctan n ai n m° +m n +(m—1) 0 
写成 简化 形式 为 
三 (3-37) 


IR JÉ EJ fi af E ZE He 3Ë N 5| E SKE E o, 和 剪 应 力 r=< 也 可 以 根据 式 (3-32) 和 
式 (3-33) 积 分 求 得 ,并 简化 为 
o, = Kš:p (3-38) 
ts = Kap (3-39) 
上 列 诸 式 中 ,Ki:、K; Ki Da N RJE ARS Z |n] J 48 j ENE HA F AS Z In] BD E JJ AAR £ R, 


水 平 向 应 力 分 布 系数 和 剪 应 力 分 布 系数 。 KATH [一天] 和 |[ = 这 的 数值 由 表 3-8 


b 
查 得 。 


表 3-8 条 形 面 积 竖 直 均 布 荷 载 作用 时 的 应 力 系 数 K 值 


0.999 | 0.997 | 0. 0.881 | 0.756 | 0. 0.549 | 0.478 
Ki 0.848 | 0.752 | 0. 0.260 | 0.129 | 0. 0.040 | 0. 026 
K 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0. 000 
K: 0.999 | 0.988 | 0.936 | 0.797 | 0.679 | 0.586 | 0.511 | 0.450 | 0.401 | 0.298 
0.75 K; 0.935 | 0.685 | 0.469 | 0.215 | 0.143 | 0.087 | 0.055 | 0.037 | 0.026 | 0.010 
下 0.001 | 0.039 | 0.103 | 0.159 | 0.147 | 0.121 | 0.096 | 0.078 | 0.061 | 0.034 
t: 0.500 | 0 0.498 | 0.489 | 0.468 | 0.440 | 0.409 | 0.375 | 0.348 | 0.275 
1. 00 K: 0.494 | 0. 0.376 | 0.269 | 0.188 | 0.130 | 0.091 | 0.067 | 0.047 | 0.020 
eA 0. 318 0. 306 | 0.274 | 0.234 | 0.194 | 0.159 | 0.131 | 0.108 | 0.064 
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续 表 

B: I 0. 242 

1.25 Kš 0. 035 

Kz 0. 085 

ñ; 0. 242 

— (0.25 K 0. 035 
K:. | 一 0.001| 一 0. 042| 一 0. 116| 一 0. 199| 一 0. 212| 一 0. 197| 一 0. 175| 一 0. 153|— 0. 132|— 0. 085 

Ka 0.210 | 0.205 

— Ü. 50 Kš 0. 208 | 0. 204 0. 049 


> 
£ 


一 0. 000] 一 0.001| 一 0.038| 一 0. 103| 一 0. 144 —0.158|—0.157 —0.147|—0.133 —0. 096 


图 3-36(a) 中 表示 竖 向 应 力 o, 的 分 布 图 ,(b) 表 示 水 平 向 应 力 o, 的 分 布 图 ,(c) 表 示 剪 
DEJI zt 的 分 布 图 , 实 线 为 正 应 力 ,虚线 为 负 应 力 。 


v L | j| 1) 
人 NA 
— 


图 3-36 2&JÉ'Z BL EJ fi p PEP o, .oz Ta ASE 


图 3-37(a) (b) 分 别 表示 在 宽度 均 为 上 的 条 形 面积 和 正方 形 面积 上 作用 有 相同 大 小 的 
AHJA p 时 ,在 地 基 内 引起 的 a, 的 等 值 线 分 布 图 。 两 者 相 比 可 以 看 出 ,它们 在 地 基 
内 引起 的 o, 回 下 扩散 的 形式 一 样 ,但 扩散 的 速度 和 应 力 影响 的 深度 则 有 很 大 的 差别 。 

o, = 0. 17 等 值 线 作为 比较 ,正方 形 谷 载 影 啊 次 度 为 2 左右 ;而 条 形 傈 载 深 度 达 65 UE., 


3. RE BITA EE ftb +y fn Te #& 


28JÉ IB AR E H: tB JÉ RHIA AB faj #ü (WW BL ñ 48 Z A — ffi JÉ 2 Ai u #& , 7k E EY AR fa #ü JI A É 
AR o, 同样 可 以 利用 应 力 琶 加 原理 ,通过 积分 求 得 。 计 算 
公式 和 计算 方法 见 表 3-9。 
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图 3-37 28JÉ faj #& Ej E Jy JÉ faj #& F o, 值 对 比 图 
(a) 条 形 和 荷载 ; (b) 正方 形 和 荷载 
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图 3-38 #JÉ rn m F M 点 应 力 分 布 系数 天: 
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R 3-10 条 形 基底 受 三 角形 分 布 人 荷载 作用 时 的 应 力 系 数 天 ! 值 
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【例题 3-4] 已 知 某 条 形 面积 宽度 为 
b 二 15m, 其 上 作用 的 本 载 分 布 如 图 3-39 所 
示 , 试 求 中 点 A 下 30m 深度 范围 内 的 附加 
应 力 o, 分 布 。 

【 解 】 

坐标 原点 设置 如 图 3-39 所 示 。 由 于 
A 点 是 图 形 的 中 点 , 亦 即 对 称 点 , 则 所 有 反 
对 称 的 荷载 在 该 点 引起 的 竖 向 附加 应 力 都 
是 0。 所 以 梯形 竖 直 荷载 分 布 等 效 于 记 二 
100kPa 的 均 布 荷载 。 首 先 根据 表 3-8 的 条 
形 面 积 均 布 荷载 的 应 力 系数 进行 计算 , 见 
# 3-12。 图 3-39 例题 3-4 图 


R 3-12 条 形 荷 载 面积 4 点 下 的 附加 应 力 计 算 表 (1 王 1Sm，x/1D 一 0. 5S) 


997 


1.5 üu; 0. 99. 4 
3. 0 Ü; 0.978 97.8 
6.0 i, 0.881 88. 1 
5.0 Ü, 0.756 15.6 
12.0 0. 0. 642 64. 2 
15.0 A 0.549 54. 9 
21.0 l. 0. 420 42. 0 
30. 0 2. 0. 306 30. 6 


如 果 将 此 条 形 面 积 以 A 点 为 角 点 ,分 成 4 个 l/b=10 的 矩形 面积 ,m= 二 1/b= 二 10,65= 二 
7. 5m。 用 表 3-5 计算 ,结果 见 表 3-13。 


表 3-13 和 矩形 荷载 面积 4 点 下 的 附加 应 力 计 算 


z/m o, —=4K, X 100/kPa 
| 99. í 
3.0 0. 97.7 
6.0 0. 88. 1 
9:0 k f. 3 
12.0 L. 64. 2 
15.0 2. 55. 0 
21. 0 2. 41.9 
30. 0 4. 30. 3 


可 见 两 种 方法 计算 的 结果 基本 是 一 致 的 。 
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3.5.4 圆 形 面积 坚 直 均 布 集 载 作用 时 中 心 点 下 的 附加 应 力 计算 


pl dentist lt gti z 处 M 点 的 竖 向 附 
加 应 力 c., 仍 可 通过 布 辛 内 斯 克 解 ,在 圆 面积 内 积分 求 得 。 

如 图 3-40 所 示 ,将 柱 坐 标 原 点 放 在 圆心 O 处 ,在 圆 面积 内 任 取 一 微分 面积 44A=o dgdo， 
将 其 上 作用 的 衙 载 视 为 集中 力 dP = pdA = pod0do. dP 
DR ER MOREE a 
附加 应 力 do, 由 式 (3-19) 得 

do, = ae (o i 
则 整个 圆 形 面积 上 均 布 人 荷载 在 M 点 引起 的 应 力 oo 
应 为 : 


(3-40) 


2* [r R- 
= | 3 pz od0do 
o Jo 2r (O + z pa 


[+ (Z) ] 
之 


式 中 š Ko > 均 布 和 傈 载 作 用 时 ,圆心 点 下 的 坚 
图 3-40 |5]JÉ m FR E Hi f R 
HOD 88. K= [L ], 可 由 表 3-14 查 得 ; 中 心 点 下 的 应 力 


> 半径 ; 
p — PJ Ai fj #R E J Ç 
R 3-14 圆 形 均 布 荷载 中 心 点 下 的 应 力 系 数 K 值 


Z K. 
0.268 ; 0.6 
0.400 0. 7 
0.518 0.8 
0.637 0. 9 
0.766 1.0 


3.5.5 影响 土 中 附加 应 力 分 布 的 因素 


上 面 介 绍 的 地 基 中 附加 应 力 计 算 ,都 是 按 弹 性 理论 把 地 基 土 视 为 均 质 .各 回 同 性 的 线 弹 
性 体 ,而 实际 遇 到 的 地 基 均 在 不 同 程度 上 与 上 述 理想 条 件 偶 离 ,因此 计算 出 的 应 力 与 实际 土 
中 的 应 力 相 比 都 有 一 定 的 误差 。 一 些 学 者 的 试验 研究 及 量 测 结果 表明 , 当 土质 较 均 勺 , 土 颗 
粒 较 细 , 且 压力 不 很 大 时 ,用 上 述 方法 计算 出 的 竖 百 回 附加 应 力 o, 与 实测 值 相 比 ,误差 不 是 
很 大 ;不 满足 这 些 条 件 时 将 会 有 较 大 误差 。 下 面 简要 讨论 实际 土 体 的 非 线 性 . 非 均 质 和 各 回 
异性 等 因 系 对 土 中 附加 应 力 分 布 的 影响 。 
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1. 非 线性 材料 的 影响 


土 体 实际 是 非 线性 材料 ,许多 学 者 的 研究 表明 , 非 线 性 对 于 竖 下 应 力 o, 计算 值 的 影响 
一 般 不 是 很 大 ,但 有 时 最 大 误差 亦 可 达到 25%% 一 30%% ;并 对 水 平 应力 有 更 显著 的 影响 。 


2. 成 层 地 基 的 影响 


天 然 土 层 的 松 密 、 软 鲁 程 度 往往 很 不 相同 ,变形 特性 可 能 差别 较 大 。 例 如 ,在 软 土 区 党 
可 遇 到 一 层 硬 黏土 或 密实 的 砂 履 盖 在 较 软 的 土 层 上 ;或 是 在 山区 , 稼 可 见 厚 度 不 大 的 可 压缩 
土 层 覆 益 于 刚性 很 大 的 岩层 上 。 这 种 情况 下 ,地 基 中 的 应 力 分 布 显 然 与 连续 、 均 质 土 体 不 相 
同 。 对 这 类 问题 的 解 众 比较 复杂 ,目前 弹性 力学 只 对 其 中 某 些 价 单 的 情况 有 理论 解 , 可 以 分 

(1) H EI EEE m TASJE E 3-41) 

H H PESE I 8 4 81. X Ph i O F , E J: + P fa #& ri ph Zk B E AS DEJI o, 将 比 均 质 半 
无 限 体 时 增 大 ;离开 中 轴线 ,应 力 逐 渐 减 小 ,至 某 一 距离 后 ,应 力 小 于 均匀 半 无 限 体 时 的 应 
力 。 这 种 现象 称 为 "应力 集中 ”现象 。 应 力 集中 的 程度 主要 与 何 载 宽度 p 和 压缩 层 厚 度 H 
之 比 有 关 , 随 着 H/b a K.W JE rR BL 2855. E 3-42 为 条 形 均 布 傈 载 下 ,岩层 位 于 不 同 
深度 时 ,中 轴线 上 的 o, 分 布 。 可见 , 瑟 /b 比值 越 小 ,应 力 集中 的 程度 越 高 。 


+J 均 质 半 无 限 
E> 


图 3-41 E:>E, 时 的 应 力 集中 现象 图 3-42 ”岩层 在 不 同 深 度 时 基础 轴线 下 的 
Z [n] J JJ o, 的 分 布 


(2) W tAm T 3K + Ja E (F| 3-43) 

此 种 情况 将 出 现 硬 层 下 面 ,荷载 中 轴线 附近 附加 应 力 减 小 的 应 力 扩散 现象 。 由 于 应 力 
分 布 比较 均匀 ,地基 的 沉降 也 相应 较为 均匀 。 在 道路 工程 路 面 设计 中 ,用 一 层 比较 坚硬 的 路 
面 来 降低 地 基 中 的 应 力 集中 , 减 小 路 面 不 均匀 变形 ,就 是 这 个 道理 。 图 3-44 表示 地 基 土 层 
厚度 为 H, H: .H, ,相应 的 变形 模 量 为 E E: E; ,地 基 表 面 受 半径 R= 1. 6H 的 圆 形 均 布 
mR 娟 作用 ,向 载 中 心 下 面 土 层 中 的 o Aia. MARPA MUA h, EDESSE, Ioh 
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线 A、B), 集 载 中心 下 面 土屋 中 的 应 力 a, 明显 地 低 于 = 和 常数 时 (曲线 C) 的 均 质 土 情况 。 


o; Ip 
. E /E,=20 
人 一 1 E, /Es=2 
NB 
E2/E3=2 
硬 层 E| 
: El1/E2=] 
pe __ 根 据 成 层 理论 
EE z H=% 
R E3 
图 3-43 E,—E, 时 的 应 力 扩散 现象 图 3-44 Ei/E; ,E/E 不 同时 圆 形 均 布 


fa šK hO U Z F BJ o, 分 布 


3. 变形 模 量 随 深度 增 大 的 影响 


地 基 土 的 男 一 种 非 均 质 性 表现 为 变形 模 量 E 随 深 度 逐 渐 增 大 ,在 砂 土地 基 中 尤为 常 
见 。 这 是 一 种 连续 非 均 质 现 象 ,是 由 土 体 在 沉积 过 程 中 的 受 力 条 件 所 决定 的 。 弗 劳 利 施 
(Frohlich O K) 人 研究 这 种 情况 ,对 于 集中 力作 用 下 地 基 中 附加 应 力 o, 的 计算 ,提出 半 经 验 


AF 


= zcosB (3-42) 


式 中 符号 意义 与 图 3-22 相同 ,y 为 大 于 3 的 应 力 集中 系数 ， Qi a 3 ZV BJ EJ pi siñ PE IK , Dl 
如 均匀 的 黏土 ,w 王 3, 其 结果 即 为 布 氏 解 ( 式 (3-19)); 对 于 砂 土 ,连续 非 均 质 现象 最 显著 , 取 
ww 一 6; 介 于 黏土 与 砂 土 之 间 的 土 , 取 wx 一 3 一 6。 

分 析 式 (3-42) , 当 尺 相同 8=0 或 很 小 时 ,ww RRK. o. 越 高 ;而 当 有 8 很 大 时 , 则 相反 ,w 越 
K.o. 越 小 。 这 就 是 说 ,这 种 土 的 非 均 质 现象 也 使 地 基 中 的 应 力 回 力 的 作用 线 附 近 集 中 。 
当然 ,地 面 上 作用 的 不 是 集中 三 载 ,而 是 不 同类 型 的 分 布 傈 和 载 ,根据 应 力 合 加 原理 也 会 得 到 
应 力 o, 回答 和 载 中 轴线 附近 集中 的 结果 。 试 验 人 研究 也 证 明了 这 一 点 。 


4. 各 回 异 性 的 影响 


天 然 沉 积 土 因 沉 积 条 件 和 应 力 状态 常常 形成 土 体 具 有 各 问 异 性 的 特征 。 例 如 层 状 结构 
的 页 片 状 黏土 ,在 垂直 方向 和 水 平方 回 的 就 不 相同 。 土 体 的 各 回 异 性 也 会 影响 到 该 土 层 
中 的 附加 应 力 分 布 。 研 究 表 明 ,如 采 土 在 水 平方 回 的 变形 模 量 E, (= E,) J! B J) In] BJ 2 JÉ 
模 量 E, 不 相等 ,但 泪 松 比 相同 时 ,大正 .> 下 -, 则 在 各 回 异 性 地 基 中 将 出 现 应 力 扩 散 现 象 ; 
#E,<E., ,地基 中 将 出 现 应 力 集中 现象 。 


5. 基础 埋 深 的 影响 
随 着 建筑 物 不 断 增 高 及 地 下 空间 的 应 用 ,天 然 地 基 的 基础 埋 置 深度 逐渐 加 深 ; 或 者 大 量 
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使 用 桩 基础 。 这 对 地 基 内 附加 应 力 有 很 大 的 影响 ，。 

竖 回 集中 力作 用 于 地 面 以 下 土 体 内 部 时 ,计算 地 基 中 应 力 分 布 及 位 移 应 采用 弹性 半 无 
限 体 的 明 德 林 (Mindlin) 解 。 

如 图 3-45 所 示 , 竖 向 集中 力 已 作 用 于 半 无 限 体内 部 某 一 深度 c 处 , 明 德 林 对 该 空间 课 
题 半 无 限 弹 性 体内 部 M(xz,y,z) 点 竖 向 附加 应 力 a, 的 解 为 


_ 下 (1—2)(z—c) _ (1—2)(z—oc) | 3 —c° 
8x(1 — v) Ri R; Ri 


3(3 一 4v)z(z 十 c)* — 3c(z + c)(5z — c) + 30cz (z +- c)° 
R? R; 

式 中 : "一 一 土 的 泪 松 比 ;其 他 符号 意义 见 图 3-45 的 标识 。 

从 式 (3-43) 可 以 发 现 : 

(1) 当 c=0 时 , 亦 即 人 荷载 作用 于 地 表 时 , 式 (3-43) 与 式 (3-19) 相 同 , 明 德 林 解 退化 为 布 
氏 解 ; 

(2) 当 ><c 时 , 竖 癌 附加 应 力 o, 可 为 负 值 ,将 减少 上 部 的 目 重 应 力 ; 

(3) Æ z>c 时 , 明 德 林 解 的 a, 小 于 布 氏 解 , 所 以 计算 的 地 基 沉 降 会 较 小 。 

图 3-46 为 矩形 面积 均 布 何 载 角 点 下 ,在 基础 埋 深 不 同情 况 下 的 附加 应 力 系数 ,也 可 发 
FE, HEYR c=0 时 , 布 氏 解 与 明 德 林 解 是 相同 的 。 

目前 我 国 的 有 关 建 筑 规范 在 计算 桩 基 沉 降 时 ,基本 上 采用 明 德 林 解 的 o. 值 ,计算 的 沉 
降 量 较为 符合 实测 值 。 


Oz 


于 (3-43) 


布 氏 解 (c/b=0) 


应 力 系数 天 
° 


0.05 
0 2 4 6 
(z—c)/b 
图 3-45” 竖 向 集中 作用 力 于 半 无 限 体内 部 图 3-46 EJE LE FJ i ff #& ffi Pa, F o 的 应 力 
系数 的 明 德 林 解 


3.6 ”起 静 孔 际 水 压力 与 孔隙 水 压力 系数 


3.6.1 静 孔 际 水 压力 与 超 静 和 孔 际 水 压力 


在 3. 3 节 我 们 分 析 了 土 的 目 重 应 力 下 的 有 效应 力 原理 ,涉及 的 都 是 静 孔 际 水 压力 。 地 
基 土 的 目 重 应 力 是 由 土 的 目 重 引起 的 , 静 孔 陀 水 压力 则 是 由 水 的 目 重 引起 的 ,静止 的 地 下 水 
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位 以 下 的 孔 际 水 压力 都 是 静 孔 际 水 压力 ;在 第 2 草 中 稳定 的 渗流 场 中 的 扎 辽 水 压力 其 大 小 
不 随时 间 而 变化 ,也 应 归 入 静 和 孔 际 水 压力 。 外 部 作用 会 引起 土 中 的 附加 应 力 ,3.5 p rz í 
各 种 向 载 引起 的 地 基 土 的 附加 应 力 计 算 。 

图 3-47 为 太 沙 基 最 早 提出 的 渗流 固 络 的 力学 模型 。 它 是 由 盛 满 水 的 钢 简 由 ,市 有 细小 
排水 孔道 的 活塞 乌 和 文 厌 活塞 的 弹 鞭 包 所 组 成 。 钢 简 梗 拟 侧 限 应 力 状 态 ; 弹 时 模拟 土 的 骨 
染 ; 简 中 水 模拟 土 骨架 中 的 孔 际 水 ;活塞 中 的 小 孔道 则 模拟 土 的 渗透 性 。 


ZZ Z 
-一 


图 3-47 饱和 土 渗 流 固 结 模型 


当 活 塞 上 没有 答 载 时 ,如 图 3-47(a) 所 示 ,与 钢 简 连接 的 测 压 管 中 的 水 位 和 人 简 中 的 静水 
位 齐 平 。 简 中 的 孔 际 水 压力 为 静 孔 际 水 压力 ,任意 深度 处 的 总 水 头 都 相等 ,没有 渗流 发 生 。 

当 活 塞 上 瞬时 施加 荷载 so 时 , 即 1==0 时 (图 3-47(b)) ,模拟 土 的 渗透 性 的 孔径 很 小 ,水 
有 一 定 的 黏 洲 性 , 容 希 内 的 水 来 不 及 流出 ,相当 于 这 些 孔 陀 在 瞬时 被 堵塞 而 处 于 不 排水 状 
态 。 简 内 的 水 在 瞬时 受 压 力 c, 且 水 不 可 压缩 , 故 简 内 体积 变化 为 AV=0, 活 赛 不 能 下 移 , 弹 
往 就 不 受 力 , 弹 敌 ( 土 骨架 ) 上 的 有 效应 力 为 0, 外 加 荷载 o 全 部 由 水 承担 , 测 压 管 中 的 水 位 
将 上 升 到 有 , 它 代 表 巾 荷载 引起 的 初始 超 静 孔 院 水 压力 == y,h 。 而 作用 于 弹 自 上 的 有 
效应 力 o 一 0。 

当 1 二 0, 例 如 z=t; 时 (图 3-47(c)), 由 于 活塞 两 侧 存在 水 头 差 Ah, 必 将 有 渗流 发 生 , 水 
从 活塞 的 孔 际 中 不 断 排出 ,活塞 癌 下 移动 ,其 下 的 人 简 内 水 量 减 少 ,代表 土 骨 架 的 弹 先 被 压 绚 ， 
部 分 荷载 作用 于 弹 壬 上 (o ) ,与 此 同时 简 内 的 水 压力 u 减少 , 测 压 管 内 的 水 位 降低 ,六 过 7 。 
但 从 竖 向 的 静 力 平衡 可 知 :u 十 o =o, 

上 述 的 过 程 不 断 持 续 ,直到 时 间 足 够 长 时 , 简 内 的 超 静 了 筷 际 水 压力 完全 消散 , 即 u= 0, 
活塞 内 外 压力 平衡 , 测 压 管 水 位 又 恢复 到 与 静水 位 齐 平 ,渗流 停止 。 全 部 答 载 都 由 弹 繁 承 
担 , 活 塞 稳定 到 某 一 位 置 , 亦 即 总 应 力 o 等 于 土 骨架 的 有 效应 力 o，。 

上 述 这 一 过 程 就 形象 地 模拟 了 饱和 土 体 的 渗流 固 结 过 程 。 在 这 一 过 程 中 ,饱和 土 体内 
的 超 静 了 筷 际 水 压力 逐渐 消散 ,总 应 力 转移 到 土 骨架 上 ,有 效应 力 逐 渐 增 加 ,与 此 同时 土 体 被 
分 析 以 上 的 渗流 固 绪 过程 ,可 以 得 到 如 下 几 点 认识 : 

(1) 在 渗流 固 结 过 程 中 , 超 静 孔 辽 水 压力 wx 与 有 效应 力 o 都 是 时 间 的 函数 , 即 x 王 广 (b)， 
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0 王 户 (1)。 当 外 荷载 不 变 时 ,始终 uto =c。 渗 流 固 结 过 程 的 实质 就 是 两 种 不 同 的 应 力 形 
态 的 转化 过 程 , 最 后 造成 士 体 的 压缩 。 

(2) 上 述 由 外 三 载 引起 的 孔 际 水 压力 称 为 超 静 孔 际 水 压力 , 傈 称 超 静 和 孔 压 。 超 静 筷 压 
是 由 外 部 作用 (如 和 葵 载 .振动 等 ) 或 者 边界 条 件 变 化 (如 水 位 升降 ) 所 引起 的 , 它 不 同 于 静 筷 际 
水 压力 , 它 会 随时 间 持 续 而 逐步 消散 ,并 伴 以 土 的 体积 改变 。 以 后 我 们 会 看 到 , 超 静 孔 压 可 
以 为 正 ,也 可 为 负 。 在 现实 中 ,我 们 经 常会 遇 到 超 静 和 孔 压 引起 的 现象 :路 面 以 下 顾 土 的 含水 
量 很 高 时 ,就 会 在 重 车 谷 载 作用 下 从 路 面 的 裂 际 中 冒 出 泥水 , 即 所 谓 的 翻 浆 ; 含 饱和 砂 土 的 
地 基 ,在 地 震 作 用 下 会 喷 砂 冒 水 , 即 所 谓 的 液化 。 

(3) 上 述 模 拟 的 是 饱和 土 体 侧 限 应 力 状态 下 的 渗流 固 结 过 程 ,渗流 固 结 也 会 发 生 在 复 
杂 应 力 状 态 下 ,对 于 二 维 与 三 维 的 渗流 固 结 问 题 我 们 会 在 下 面 的 草 节 中 提 到 。 


3.6.2 孔隙 水 压力 系数 


在 附加 应 力作 用 下 , 土 体 中 将 产生 多 大 的 超 静 孔 际 水 压力 ,是 涉及 土 体 稳定 的 十 分 重要 

的 问题 。 斯 开 普 顿 结合 轴 对 称 试 样 的 三 轴 试 验 , 提 出 了 孔 队 水 压力 系数 (简称 孔 压 系数 ) 的 

概念 。 所 谓 孔 压 系数 是 指 在 不 允许 土 中 孔 辽 流体 进出 的 情况 下 ,由 附加 应 力 引 起 的 超 静 孔 
际 水 压力 增 量 与 总 应 力 增 量 之 比 。 斯 开 普 顿 的 孔 际 水 压力 计算 的 公式 为 

Au = Au, + Au, = B| Ao, 十 AA(Co — o) | (3-44) 


1. 各 同等 压 应 力 与 孔 压 系数 B 


如 式 (3-1) 所 示 , 轴 对 称 应 力 状 态 可 以 分 解 为 球 应 力 分 量 os ( 即 围 压 ) 与 侦 差 应 力 分 量 

01 一 03 两 部 分 。 在 不 排水 条 件 下 施加 球 应 力 分 量 的 增 量 Ao, ,会 在 土 中 产生 有 效应 力 增 量 
Ao; 和 和 孔 压 增 量 Au 。 根 据 太 沙 基 的 有 效 压 力 原 理 

Ao; = Ags Au; (3-45) 
其 中 有 效应 力 增 量 Ao; 作 用 于 土 骨 架 上 ,Au 作用 于 孔 院 流体 上 。 这 里 所 谓 的 孔 院 流体 包 
括 孔 际 中 的 水 与 气体 ,可 认为 

Ati = Au. = Au, 
LERE Acs 作 用 下 将 被 压缩 , 土 骨架 的 压缩 量 为 


AV, = CaxVoAcs= CaVo (Ao; — Aui) (3-46) 
式 中 : Cu 一 一 土 骨架 的 体积 压缩 系数 ; 
Vo 一 一 试 样 的 初始 体积 。 
所 际 流体 本 号 会 被 压缩 ,在 Au 作用 下 其 压缩 量 为 
AV, = V,CAu = nVoCrAu (3-47) 
式 中 : C 一 一 孔 际 流体 的 体积 压缩 系数 ; 


V, 一 一 试 样 孔 际 的 总 体积 ; 
土 的 孔 际 率 。 
如 果 试 样 是 完全 饱和 的 , 则 孔 际 流体 就 是 水 ,Ci 二 C,,C 就 是 水 的 体积 压缩 系数 。 
由 于 颗粒 本 喘 不 可 压缩 , 土 骨 织 的 压缩 必 将 发 生 孔 险 的 减少 , 孔 辽 的 减少 可 有 两 种 原 
因 :(a) 孔 队 流体 被 挤 压 流 出 ; (b) 孔 际 流体 本 号 被 压缩 。 在 不 排水 条 件 下 ,和 孔 际 流体 不 可 


n 


122 土 力学 (第 2 版 ) 


能 流出 ,只 能 是 孔 际 流体 本 身 被 压缩 , 土 体 的 总 压缩 量 必须 等 于 土 骨 架 的 体积 压缩 量 , 也 等 
于 孔隙 流体 的 体积 压缩 量 , 亦 即 AV. = AV. , 式 (3-46) 与 式 (3-47) 相 等 ,得 到 
C. Vo (Ac; — Au) = nVoCrAu 


则 上 式 可 写成 
Aa — B Ao; (3-48) 
式 中 
1 十 n 2d 
Cå 


其 中 B Wiet m ESEA F WILE £ 2⁄2, 2 KOR BJ E AER M JJ Pá nr 5 l R AS E ñ L R 
KEHE., HFEF E HOP 2E WJ K EE i £ 3 AR X. Im WI E E é 2 K , C, = C, 
水 的 体积 压缩 系数 极 小 ,此 前 我 们 都 假设 水 是 不 可 压缩 的 , 即 CG/Cx 守 0, 则 BA1.0。 表 3-15 
列 出 了 几 种 不 同 饱和 岩 土 材料 的 孔 压 系数 B, 可 见 对 于 各 种 饱和 土 其 孔 压 系数 B 都 接近 于 
1.0; 而 由 于 岩石 骨架 的 压缩 系数 Cy 与 水 的 压缩 系数 处 于 同一 量 级 ,所 以 B 远 小 于 1.0 
(C, =0. 49X107 XkPa 1), 


R 3-15 孔隙 压力 系数 B 的 计算 值 


滑石 0. 25 0. 647 
软 黏 土 400 0. 999 


对 于 饱和 土 体 的 侧 限 应 力 状 态 , 如 果 竖 回 瞬 时 施加 总 应 力 c., 则 由 于 瞬时 饱和 土 体 体 积 
不 变 , 泪 松 比 v= 王 0..5 ,根据 式 (3-6) ,天 。 王 1. 0,0, =o, = os ,也 就 是 施加 了 一 个 各 问 等 压 
的 总 应 力 ,因为 孔 压 系数 ee u=, ,如 图 3-47 所 示 。 


2. 含 差 压力 与 孔 压 系数 A 


在 式 (3- 1) 中 ,os 不 变 , 只 施加 偏差 应 力 增 量 Alo 一 03 )， 在 不 排水 的 条 件 下 ,将 产生 超 
静 孔 压 增 量 Aw ,这 需要 另 一 个 孔 压 系数 来 表述 。 
如 果 土 骨架 是 弹性 体 , 则 其 体积 变化 可 以 用 广义 胡 元 定律 计算 


AV. = V, < Acos) 
式 中 : K 一 一 土 骨架 的 体积 压缩 模 量 ,Cs 二 1/K。， 
施加 偏差 应 力 增 量 A(o 一 6o;) 以 后 ,产生 超 静 和 孔 压 增 量 为 Aw ,由 于 Ao; = Ao, = 0, M 
Agz 二 Agos 王 一 Auz ,Aoi 二 A(o1 一 0;) 一 Auz。 将 它们 代入 式 (3-50), 得 
AV. = CyVo| A(G, — 0; )/3 — Au: ) | (3-51) 
FLERI E IERE EN 
AV, = nVC:^u, (3-52) 
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在 不 排水 条 件 下 , 土 骨 架 的 体积 压缩 量 应 等 于 孔 队 液体 的 体积 压缩 量 , 可 以 得 到 
© Sl 3. ASK O mO (3-53) 
nC 3 
I p. 
Ca 
可 见 , 在 弹性 假设 条 件 下 ,由 单位 偏差 应 力 增 量 引起 的 和 孔 压 增 量 为 A=1/3， 
由 于 土 并 不 是 弹性 体 , 前 应 力也 可 以 引起 土 的 体 变 。 所 以 式 (3-53) 一 般 表示 为 
Au, = BA A(o, — s; ) (3-54) 
式 中 孔 压 系数 A 在 弹性 情况 下 等 于 1/3, 当 土 在 前 应 力作 用 下 会 发 生体 胀 时 ( 即 具 有 剪 胀 
性 ) ,如 密 砂 和 坚硬 的 黏 性 土 ,A 二 1/3 ,甚至 A 一 0; 当 土 在 剪 应 力作 用 下 会 发 生体 缩 时 ( 即 具 
有 剪 缩 性 ) ,如 松 砂 和 软 黏土 ,A 盖 1/3 ,甚至 A 二 1, 如 表 3-16 所 示 。 


表 3-16 孔 压 系数 4 的 参考 值 


土 类 A( 用 于 计算 沉降 ) A( 用 于 土 体 破坏 ) 


很 松 的 细 砂 高 灵敏 度 软 黏 土 >1 
灵敏 性 黏土 正常 固 结 黏土 0.5—1.0 
正常 固 结 黏土 超 固 结 黏土 0. 25 一 0.5 
轻 超 固 结 黏土 重 超 固 结 黏土 0 一 0. 25 
H 8 |ë] Z5 #Ë + 


3.6.3 孔隙 水 压力 系数 的 讨论 


如 上 所 述 ,而 如 果 土 的 饱和 度 S, = 100% , Ci = C, ,水 的 体积 压缩 系数 C, 极 小 ,而 土 骨 
架 的 压缩 系数 很 大 , 即 Ci:/Cs 守 0, 则 B==1.0。 但 对 于 干 土 ,和 孔 际 中 空气 的 体积 压缩 系数 很 
K .Ci/Cx >, IJ B= 二 0。 对 于 不 同 饱 和 度 的 土 ,B 为 0~~1.0。 图 3-48 表示 的 是 砂 土 和 压 
实 茜 质 粉 土 的 初始 饱和 度 与 筷 压 系数 B 之 间 的 关系 曲线 。 


1.0 
0.8 


0.6 


筷 压 系数 B 


0.4 


D.2 


Sr/% 


图 3-48 不 同 土 的 孔 压 系数 B 与 饱和 度 的 关系 曲线 


从 表 3-15 和 图 3-48 可 以 发 现 ,和 孔 压 系数 B 主要 与 土 的 饱和 度 有 关 , 各 种 完全 饱和 土 
的 孔 压 系数 B 都 接近 于 1.0, 它 也 与 岩 土 骨架 的 压缩 性 有 关 。 


l2ə 
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MK 3-16 可 见 , 孔 压 系数 A 主要 反映 了 土 的 剪 胀 ( 缩 ) 性 ,也 由 于 土 的 剪 胀 性 与 应 力 水 
平 有 关 ,所 以 A 也 受 应 力 水 平 的 影响 。 由 于 孔 压 系数 A 与 B 都 是 应 力 水 平 的 函数 ,所 以 在 
一 个 试验 过 程 中 它们 不 是 一 个 常数 。 

TITLER B 和 A 是 通过 轴 对 称 应 力 状态 的 试验 确定 的 ,但 在 工程 实践 中 也 常常 近似 地 
应 用 于 一 般 的 应 力 状 态 , 计 算 这 种 情况 下 附加 应 力 引 起 的 超 静 了 筷 际 水 压力 。 

【例题 3-5】〗 有 一 不 完全 饱和 试 样 ( 图 3-49) ,在 不 排水 条 件 
下 (1) 先 施加 周围 压力 os 二 100kPa, 测 得 孔 压 系数 B= 二 0.7, 试 求 
土 样 内 的 和 os3;(2) 在 上 述 试 样 上 又 施加 Ao; = 50kPa, Ao, = 
150kPa ,并 测 得 孔 压 系数 A 二 0.5, 试 求 此 时 土 样 的 o, .0; .u G) .as 各 
为 多 少 (假设 召 值 不 变 )? 

[Z] 

(1) 根据 式 (3-48) 人 

= Az, = BAo = 0.7 X 100 = 70(kPa) 
则 o3 = o; — Au, = 100 — 70 = 30(kPa) 
(2) 3/ Ao =50kPa, Ao, =150kPa 时 , 土 样 内 新 增加 的 孔 阶 压力 Au: ,根据 式 (3-44). 
Au: = B[Aos A(Ao, — Ao.) ] = 0.7 X [50 + 0.5(150 — 50)]= 70(kPa) 
则 此 时 试 样 内 的 总 孔 压 二 70 十 70 二 140(kPa) 
ol = 100 + 150 = 250(kPa) 
= 100 + 50 = 150(kPa) 
o, = o, — u = 250 — 140 = 110(kPa) 
03 一 os — u = 150 — 140 = 10(kPa) 


w 


>J 十 


3-1 按 图 3-50 给 出 的 资料 ,计算 并 绘制 地 基 中 的 有 效 自 重 应 力 沿 深 度 的 分 布 曲线 。 
如 地 下 水 因 某 种 原因 骤然 下 降 至 高 程 Y 35 以 下 , 问 此 地 基 中 的 有 效 自 重 应 力 分 布 有 何 变 
化 ? 并 用 图 表示 。( 提 示 : 地 下 水 骤然 下 降 时 , 细 砂 层 成 为 非 饱 和 状态 ,其 密度 o 王 1. 82g/ cm ， 
蔚 土 和 粉 质 昔 土 因 渗 透 系 数 小 ,排水 量 不 多 ,可 认为 饱和 密度 不 变 ) 


YZ 44.0 
P =1.70e/cmš 
Z 41.0 
— Pa=l1.90g/cm3 <z 40.0 
D =1.85g/cm° 38.0 
(1.82) 
Psat =2.00g/cm? 35.0 


图 3-50 习题 3-1 图 
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3-2 一 条 形 基 础 的 尺寸 及 答 载 如 图 3-51 所 示 。 求 基础 中 线 下 20m 深度 内 的 竖 向 附 
加 应 力 分 布 , 并 按 一 定 比例 绘 出 该 应 力 的 分 布 图 。( 水 平谷 载 可 假定 均匀 分 布 在 基础 的 地 


HME). 


P=700kN/m 
5.2m 
5 
Q=250kN/m — = 
-一 — 
g 
0.2m 


图 3-51 习题 3-2 图 


3-3 ”选择 一 种 最 简便 的 方法 以 计算 图 3-52 所 示 两 种 情况 的 荷载 作用 下 O 点 下 附加 


应 力 。 
| [>5b | oG =]00kPa 
a ERRE 
O 
— b 
| 1>10b | S 
= 
am © 
N -f A 
+ starl l; 
== — |] == I b 
O b |b/2 }b/2 | 


图 3-52 习题 3-3 图 


3-4 有 相 邻 两 荷载 面积 A 和 B, 相 对 位 置 及 所 受 葵 载 如 图 3-53 所 示 。 车 考虑 相 邻 衔 
载 B 的 影响 , 求 出 荷载 A 中 心 点 以 下 深度 z= 二 2m 处 的 竖 直 向 附加 应 力 。 


4m 


pim; 2m | 


= 


200kPa 
Piin=100kPa 
p=300kPa 


图 3-53 习题 3-4 图 


3-5 土 堤 的 截面 如 图 3-54 所 示 , 堤 身 土 料 重度 y= 18kN/m°; , 试 按 一 般 三 角形 向 载 登 
加 应 力 计 算 方 法 和 图 3-38 的 计算 土 堤 轴线 上 黏土 层 中 A,B,C 三 点 的 竖 直 向 附加 应 力 o.。 
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Wd 


ARU 中 砂 层 
图 3-54 习题 3-5 图 


3-6 ”一 黏土 层 厚 4m, 位 于 各 厚 4m 的 两 层 砂 之 间 。 水 位 在 地 面 以 下 2m, F h EE 
承 压 水 , 测 压 管 水 面 如 图 3-55 所 示 ,已 知 黏土 的 饱和 密度 为 2.04g/cnm ,人 砂 土 的 饱和 密度 为 
1.94g/cm ,水 位 以 上 的 砂 土 密度 是 1. 68g/cmi, 问 :(1) 不 考虑 毛细 管 升 高 , 绘 出 整个 土 层 的 
有 效 竖 直 自 重 应 力 分 布 ;(2) 硅 毛细 管 升 高 1. 5m, 绘 出 整个 土屋 的 有 效 竖 直上 自重 应 力 分 布 。 


pP =1.68g/cm? 
Ra=1.94g/cm? 


#k+ Rat=2.04g/cm’ 


ED Rat=1.94g/cm3 


图 3-55 “习题 3-6 图 


3-7 ”地面 以 上 有 毅 水 的 黏土 层 下 为 含 承 讨 水 的 砂 士 层 , 承 压 水 头 如 图 3-56 MR. #h 
土 的 饱和 密度 为 2. 0g/cm ,计算 黏土 层 中 上 .中 、 下 三 点 的 有 效 目 重 应 力 。 


WE. JEK 


图 3-56 “习题 3-7 图 


W 


4 
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土 的 变形 特性 和 地 基 沉 降 计 算 


土 的 物理 特性 决定 了 土 体 受 力 容 易 变 形 。 对 于 给 定 的 地 基 , 其 变形 的 
大 小 取决 于 荷载 的 大 小 及 其 分 布 情况 以 及 土 层 的 变形 特性 。 

在 上 部 建筑 物 重 量 等 永久 荷载 及 可 变 和 荷载 的 作用 下 ,地 基 所 产生 的 变 
形 包 括 竖 向 变形 和 侧 向 变形 ,向 下 的 竖 向 位 移 亦 称 为 沉降 。 本 章 所 谓 的 地 
基 沉 降 主 要 是 指 地 基 表 面 竖 直 疝 下 的 位 移 , 其 中 压缩 变形 一 般 占 主要 部 分 ; 
男 外, 地基 土 的 湿 陷 、 融 塌 \ 干 缩 \ 振 动 以 及 降低 地 下 水 等 原因 也 会 引起 地 基 
的 沉降 。 地 基 的 沉降 ,特别 是 由 于 荷载 不 同 `. 压 缩 层 厚度 不 同 或 土 层 压 缩 性 
不 同 而 引起 的 建筑 物 差异 沉降 ,会 使 建筑 物 的 上 部 结构 (尤其 是 超 静 定 结 
构 ) 产 生 附加 应 力 ,影响 建筑 物 结构 的 安全 和 建筑 物 的 正常 使 用 。 因 此 , 进 
行 地 基 设 计时 ,必须 根据 建筑 物 的 情况 和 勘探 试验 资料 ,计算 基础 可 能 发 生 
的 沉降 量 和 差异 沉降 ,并 采取 措施 将 其 控制 在 容许 范围 以 内 ,以 尽量 减 小 地 
基 沉 降 可 能 给 建筑 物 造成 的 危害 。 此 外 , 土 是 三 相 体 系 , 在 外 荷载 的 作用 下 
土 体 所 受 应 力 由 土 骨 架 和 孔隙 流体 共同 承担 , 随 着 其 中 超 静 孔 际 压力 的 消 
散 , 土 体 的 变形 逐渐 增加 ,如 在 3.6 节 所 介绍 的 饱和 土 体 的 渗流 固 结 模型 所 
表示 的 ,加 之 土 具 有 蠕 变性 ,因而 地 基 的 沉降 具有 时 间 效 应 。 

本 章 首先 介绍 揭示 土 的 变形 特性 常用 的 试验 方法 ;接着 描述 并 分 析 土 
的 一 维 压缩 性 指标 ;然后 介绍 地 基 最 终 沉降 量 的 计算 方法 ;最 后 ,讲述 土 力 
学 中 的 一 个 很 重要 的 理论 一 一 饱和 土 体 渗流 固 结 理论 ,并 讨论 地 基 沉 降 速 
率 ( 沉 降 与 时 间 的 关系 ) 的 估算 方法 。 


4.1 土 的 变形 特性 试验 万 法 


土 的 变形 包括 体积 变形 和 前 切 变 形 , 测 试 土 的 变形 特性 的 方法 包括 室 
内 试验 方法 和 室外 试验 方法 两 大 类 。 本 节 主 要 讨论 常用 的 两 种 室内 试验 方 
法 , 即 侧 限 压缩 试验 和 常规 三 轴 试 验方 法 ;常用 的 室外 测试 方法 可 参见 《 基 
而 工程 兴 第 2 版 )( 周 景 星 等 ,清华 大 学 出 版 社 ,2006 Æ). 


4.1.1 侧 限 压缩 试验 


侧 限 压缩 试验 , 亦 称 固 结 试验 ,其 试 样 处 于 第 3 章 所 述 的 侧 限 应 力 状 
态 。 侧 限 压 缩 试验 是 目前 最 和 常用 的 测定 土 的 压缩 性 参数 的 室内 试验 方法 。 
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用 金属 环 刀 从 原状 土 样 切 取 试 件 或 制作 重 塑 土 试 样 , 环 刀 的 尺寸 一 般 为 内 径 80mm, m 
20mm。 将 试 件 连 同 环 刀 处 入 侧 限 压 迪 仪 ( 亦 称 固 结 仪 ) 的 内 环 中 , 见 图 4-1。 试 件 上 下 面 各 
放 一 片 滤 纸 和 一 块 透 水 石 , 当 用 饱和 土 样 时 ,应 在 水 柳 内 充 水 超过 试 样 项 部 。 通 过 传 压板 施 
加 竖 向 压力 p, 当 和 孔 压 完全 消散 时 p= o; ,由 于 试 件 不 能 侧 向 脱 胀 ,所 以 试 件 侧面 同时 承受 来 
自 环 刀 的 水 平 向 反 力 oc。 这 里 讨论 的 都 是 作用 于 土 骨架 上 的 有 效应 力 ,所 以 有 oa = Kos , 
在 下 面 研 究 侧 限 压缩 问题 中 ,将 外 加 于 土 样 上 的 竖 向 有 效应 力 co 简单 表示 为 2。 


3 

A ~ al gee E 

ZL ces] 

c s s, 
TII T 


图 4-1 侧 限 压缩 试验 装置 
1 一 土 试 件 ; 2 一 环 刀 ; 3 一 透水 石 ; 4 一 传 压 板 ; 5 一 水 槽 ; 6 一 百 分 表 ; 7 一 内 环 


施加 竖 问 应 力 后 ,通过 百 分 表 测 读 试 件 的 竖 问 变形 。 一 般 规 定 每 小 时 变形 量 不 超过 
0. 005mm 时 即 认为 变形 已 经 稳定 。 试 验 时 ,了 逐 级 加 大 压力 p, 测 得 每 级 压 应 力作 用 下 达到 
稳定 时 试 件 的 坚 回 变形 量 即 压缩 量 s. 

由 于 土 颗粒 在 通 第 的 压力 范围 下 可 以 认为 是 不 可 压缩 的 ,因而 可 将 土 的 体积 变化 看 作 
完全 是 土 的 孔 际 体积 的 变化 , 则 侧 限 条 件 下 压缩 量 s 和 和 孔 际 比 e 之 间 具 有 一 一 对 应 的 关系 ， 
如 图 4-2 三 相 章 图 所 示 , 右 侧 表 示 试 样 厚度 和 压缩 量 , 左 侧 表示 体积 。 


试 件 横 截 面积 A 
图 4-2 三 相 草 图 


设施 加 p 前 试 件 的 高 度 为 昌 ,, 了 筷 际 比 为 eo, 施加 zp 后 试 件 的 压缩 变形 量 为 ;, 相 应 筷 际 
比 为 e; 从 图 4-2 可 知 ,施加 zp Wi V, 和 施加 zp 后 试 件 中 的 固体 体积 相等 : 


V; = = 一 一 一 所 ,人 (a) 
— rE tH — SA (b) 
因此 
Ha H, — 4 
1 -T ë ] +e 
或 ] 十 = $ 
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所 以 


e = e — (1 +e) — (4-1) 
0 


由 此 可 求 出 与 压缩 量 * jH BJ fL BL es 8R REH F f E A EE E s 和 了 筷 际 比 
e PERTEJ 的 变化 如 图 4-3 所 示 。 根 据 孔 际 比 还 可 求 出 竖 回 应 变 e, JEFE h Z p] u JJ p R 
回应 变 s 的 关系 曲线 ,如 图 4-4 所 示 。 必 要 时 ,可 做 加 载 - 芭 载 -再 加 载 试验 。 


© 初始 加 载 段 
D EERE 
名 再 加 载 段 


人 
LJ 


x a| JJ p 


图 4-3 各 级 傈 载 作 用 下 竖 癌 变形 量 和 图 4-4 侧 限 条 件 下 土 的 
孔 际 比 随 时 间 变 化 


=l 
J 


-应 变 关 系 曲线 


在 图 4-4 所 示 的 竖 癌 应力 p 和 竖 同 应 变 e 的 关系 曲线 中 ,OA 为 初次 加 载 段 ,AB、CD 
KEARE, BA 为 再 加 载 段 。A-C 基本 上 又 回 到 初始 加 载 曲 线 上 。 通 常 取 初 始 加 载 曲线 上 
任意 一 小 段 的 割 线 斜率 作为 相应 于 该 段 应 力 范 围 内 土 的 侧 限 压缩 模 量 E. (常用 单位 :kPa 
或 MPa) 近 似 等 于 该 点 的 切线 模 量 , 亦 傈 称 压缩 模 量 

Ap 


E, — Ae, (4-2) 


由 图 4-4 可见, 土 的 侧 限 压缩 醒 量 E. ÀS Az % CEM p 的 增 大 而 增 大 。 这 是 因为 
在 侧 限 条 件 下 , 随 独 竖 回 压力 的 增加 , 土 粒 的 排列 越 来 越 紧 密 , 试 样 越 难以 产生 新 的 压缩 ;到 
土 粒 的 排列 非常 紧密 之 后 , 土 样 已 几乎 没有 压缩 的 余地 , 模 量 最 终 趋 于 固体 矿物 的 模 量 。 缀 
载 段 的 割 线 斜率 代表 土 在 侧 限 条 件 下 的 回 弹 模 量 上 ,由 图 4-4 可 见 上 .>E,; 还 可 以 看 到 , 即 
使 完全 秋 载 曲线 也 回 不 到 原点 ,这 是 因为 土 的 压缩 变形 中 只 有 一 部 分 是 可 恢复 的 变形 ,如 粒 
间 应 力作 用 下 土 粒 接触 点 的 弹性 变形 . 片 状 颗粒 的 挠 曲 变形 . 粒 间 结合 水 膜 的 变形 等 ;大 部 
分 古 不 可 恢复 的 塑性 变形 ,如 土 粒 之 间 的 相对 位 移 到 更 稳定 的 状态 、 土 颗粒 破 雄 、 土 结构 的 
变化 等 。 这 也 是 回 弹 量 远 小 于 当初 的 压缩 量 的 原因 。 再 加 载 时 在 压力 小 于 曾经 达到 过 的 最 
大 压 应 力 之 前 模 量 大 ;一 旦 超过 曾经 到 达 过 的 最 大 压 应 力 后 ,逐渐 与 初次 加 载 段 的 延 线 基 本 
重合 ,表明 土 在 侧 限 条 件 下 经 过 一 次 加 载 、 印 载 后 ， ne 
次 加 载 时 的 压缩 性 小 许多 。 在 工程 计算 中 ,一般 认 为 生 载 导 再 加 载 的 模 量 相等 。 这 是 因为 
大 部 分 可 能 发 生 的 土 粒 位 移 ( 孔 院 减 小 ) 和 都 已 在 初次 加 载 时 发 生 过 了 。 由 此 可 见 , 应 力 历史 
对 土 的 压缩 性 有 显著 的 影 啊 。 
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4.1.2 常规 三 轴 压 缩 试 验 


三 轴 试 验 是 测定 土 的 应 力 -应 变 关 系 和 强度 的 一 种 常用 的 室内 试验 方法 。 与 上 述 侧 限 
压缩 试验 不 同 的 是 ,在 三 轴 试 验 时 土 样 侧 癌 可 以 变形 ( 侧 癌 应 变 ss 天 0)。 三 轴 试 验 冯 置 简称 
三 轴 仪 ,是 土 力学 中 一 种 稼 见 的 .很 有 用 的 试验 仪 希 ,如 图 4-5 所 示 。 篆 用 的 试 件 斥 才 为 下 
径 38 一 100mm ,高 75 一 200mm ,对 于 碎 石 料 , 试 样 可 达 下 径 150 一 300mm ,高 300 一 700mm ， 
其 至 更 大 。 试 样 用 清 乳 胶 膜 套 起 来 , 装 在 密闭 压力 室 里 ,通过 由 阀门 Vi 进入 压力 室 的 压力 
液体 (水 或 油 ) 使 试 件 表面 承受 周围 压力 cs ,简称 围 压 , 也 可 表示 为 c。 然 后 通过 活塞 杆 对 试 
件 顶 面 逐 渐 施 加 附加 坚 向 偏差 应 力 m 一 o = P/A. P 为 作用 于 活塞 杆 上 的 竖 向 压力 ,A 为 试 
件 的 平均 截面 积 。 所 以 三 轴 试 样 的 应 力 状 态 是 第 3 章 所 介绍 的 轴 对 称 应 力 状态 的 一 种 。 与 
此 同时 , 测 读 压 力 P 作用 下 的 竖 癌 变形 ,并 计算 出 竖 同 应 变 @。 试 验 中 可 以 变化 周围 压力 o 
MEM oo 进行 不 同 应 力 路 径 的 试验 。 试 验 过 程 中 ,另外 两 个 主 应 力 总 是 相同 ,等 于 
周围 压力 ;其 中 如 有 果 围 压 o 不 变 , 一 下 增加 坚 回 应 力 及 偶 差 应 力 o 一 os 直至 试 样 破坏 的 三 
轴 试 验 称 为 常规 三 轴 压 缩 试 验 , 下 面 也 简称 常规 三 轴 试 验 或 三 轴 试 验 。 这 种 三 轴 压 缩 试 验 
也 称 三 轴 勇 切 试验 。 


P=A (oi-o;) 
( 4 一 试 件 横 截面 ) 


有 机 玻璃 音 
HE Kaha 
或 孔 隐 水 压力 传 感 硕 


透水 盘 压力 室 


Pona J H a 接 排 水 玻璃 管 或 
WE H ZZ — 孔隙 水 压力 传感器 


图 4-5 三 轴 压 缩 试 验 装 置 


根据 作用 下 和 om 一 cs 作用 下 阀门 V; 是 否 打开 ,可 将 三 轴 试 验 分 为 三 种 类 型 。 如 果 在 
03 作 用 下 ,打开 阀门 V, ,人 允许 试 样 内 孔 辽 水 充分 排出 , 超 静 孔 辽 水 压力 充分 消散 ,这 一 过 程 
称 为 固 结 。 如 果 在 施加 oo 一 os 的 过 程 中 也 始终 打开 阀门 V: ,使 试 样 中 的 孔 际 水 能 目 由 进 
出 , 且 加 载 速 率 足 够 慢 , 试 样 内 不 产生 超 静 了 筷 际 水 压力 ,这 一 过 程 称 为 排水 。 如 果 在 o 作用 
下 和 施加 oj 一 os 的 过 程 中 , 均 打 开 病 门 V;, 则 称 这 种 试验 为 固 结 排水 (CD: consolidated 
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drained) 试 验 , 人 向 称 排 水 试验 。 如 果 在 o3 作 用 下 ,打开 阀门 Va ,使 试 样 充 分 固 结 , 但 在 施加 
0 一 0 的 过 程 中 始终 关闭 阀门 V, ,使 试 样 中 的 孔 际 水 不 能 目 由 进出 , 则 称 这 种 试验 为 固 结 
不 排水 (CU :consolidated undrained) 试 验 。 对 一 具有 初始 有 效应 力 状 态 或 应 力 历 史 的 试 
样 ,如果 在 施加 的 oc; 作用 下 ,关闭 阀门 V; ,并 且 在 施加 一 cs 的 过 程 中 也 始终 关闭 阀门 V, 
使 试 样 中 的 孔 际 水 不 能 自由 进出 , 则 称 这 种 试验 为 不 固 结 不 排水 (UU: unconsolidated 
undrained) 试 验 , 何 称 不 排水 试验 。 

对 饱和 试 件 , 当 阀 门 VY; 打开 时 ,可 测 读 通过 阀门 V; 流 出 或 进入 试 件 的 水 量 , 计 算得 出 
试 样 在 试验 过 程 中 的 体积 应 变 es RITT VY, 关闭 时 ,由 于 认为 土 颗 粒 和 和 孔 际 水 均 是 不 可 压 
缩 的 , 试 件 的 体 应 变 es,=0, 试 件 内 将 产生 超 毅 孔 际 水 压力 , 孔 辽 水 压力 的 大 小 用 安装 在 试 件 
底座 上 的 孔 压 传 感 带 测 读 出 来 。 当 关闭 阀门 V; 且 在 试 件 上 只 施加 周围 压力 o; 时 ,测定 相应 
产生 的 孔 际 水 压力 Au ,就 可 算出 孔 压 系数 B 值 。 而 当 试 件 上 6 不 变 , 只 施加 偏差 应 力 o, 一 am 
时 ,测定 相应 的 孔 际 水 压力 增 量 Aw; , 当 筷 压 系 数 B 已 经 测 得 时 ,就 可 算出 筷 压 系数 A 值 。 

由 和 常规 三 轴 排 水 试验 得 出 的 密 砂 和 松 砂 典型 的 应 力 -应 变 关 系 和 体积 应 变 e, 与 轴 问 应 
变 si 的 关系 曲线 ,如 图 4-6(a) 所 示 , 图 4-6(b) 表 示 应 力 施 加 过 程 。Q 是 密 砂 的 典型 曲线 。 
当 oi 一 03 较 小 时 ,应 变 不 大 ,整个 试 件 的 体积 略微 缩小 。 这 表明 在 该 阶段 , 土 粒 间 主要 是 被 
挤 得 更 为 紧密 ,没有 太 大 侧 向 变形 。o 一 0 再 大 之 后 , 随 竖 问 应 变 了 逐渐 增 加 , 试 件 体 积 开 始 
膨胀 ;o 一 cs 到 达 某 一 峰值 后 ,由 于 负 的 体 应 变 已 经 足够 大 , 土 的 结构 松弛 , 侦 差 应 力 无 法 继 
续 上 升 ,反而 开始 下 降 , 渐 趋 于 某 一 稳定 值 。 这 时 , 坚 回 应 变 si 已 很 大 , 试 件 进 入 残余 破坏 阶 
段 。 久 是 松 砂 的 典型 曲线 ,其 应 力 -应 变 关系 曲线 不 像 图 4-6(a) 所 示 密 砂 那 样 有 一 个 峰值 ， 
偏差 应 力 基 本 上 随 应 变 的 增加 而 渐 趋 稳定 。 受 力 后 主要 是 体积 压缩 ,密度 增加 。 有 时 随 者 
应 变 增 大 , 松 砂 也 会 出 现 少 许 体 积 脱 胀 。 试 验 人 研究 表明 , 超 固 结 莫 性 土 (将 在 下 市 介绍 ) 在 三 
轴 试 验 中 的 变形 性 状 与 密 砂 相似 ,而 正常 固 结 理性 土 则 与 松 砂 相似 。 对 三 轴 试 验 , 在 围 压 
0 保持 不 变 的 条 件 下 , 随 春 偶 差 应 力 的 增 大 , 土 的 模 量 减 小 , 当 竖 回应 变 大 到 一 定 限 度 时 , 土 
样 将 发 生 破 坏 , 这 同 具 有 相同 初始 状态 侧 限 压缩 条 件 下 土 的 力学 性 状 有 很 大 差别 。 


E1/00 


= 2 HHE Soa JA 


(a) (b) 
图 4-6 三 轴 试 验 应 力 -应 变 关系 曲线 
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下 面 以 正常 固 结 理性 土 为 例 , 介 绍 三 轴 应 力 条 件 下 的 变形 模 量 和 泪 松 比 以 及 其 应 力 - 
应 变 关 系 与 侧 限 压缩 试验 的 区 别 。 关 于 正 笛 固 结 的 概念 将 在 4. 2 节 中 介绍 。 

根据 三 轴 压 缩 试验 得 出 的 应 力 - 应 变 关 系 曲线 可 以 求 得 土 的 变形 模 量 已 和 泪 松 比 v, 它 
们 不 是 常量 ,而 是 随 应 力 水 平 变化 的 参数 。 

土 的 变形 模 量 下 与 一 般 弹 性 理论 中 的 弹性 模 量 ( 亦 称 杨 氏 模 量 )E 在 定义 上 相同 。 当 
0; 不 变 , 在 试 样 的 竖 直 方向 (图 4-7(a)) 施 加 Ac。, 试 样 将 在 竖 直 方向 产生 应 变 Ae, ;在 侧 向 应 
力 不 变 的 条 件 下 , 割 线 变形 模 量 EF, 可 表示 为 应 力 增 量 Ao. 与 应 变 增 量 Ae. 的 比值 。 


_ Ao. 
| NNN — Ae, 
当 应 力 增 量 趋 于 无 限 小 时 , 它 就 代表 了 该 点 的 切线 模 量 (图 4-7(b) ): 
do; _ 
E, = Ee (4-3) 


土 的 变形 中 含有 不 可 恢复 的 非 弹 性 变形 ,而 且 E 值 随 应 力 水 平 而 异 , 加 载 模 量 不 等 于 
印 形 模 量 , 所 以 土 的 模 量 玉 不 叫 弹性 模 量 或 杨 氏 模 量 而 称 变 形 模 量 ，。 

从 图 4-7(b) 可 以 看 出 ,E, 随 应 力 增 大 而 减 小 。 应 力 -应 变 关 系 曲 线 初 始 段 的 切线 鲜 率 
最 大 , 称 为 土 的 初始 变形 模 量 EF;。 它 的 大 小 不 仪 与 土 的 种 类 物理 状态 有 关 , 而 且 随 围 压 o 
的 增加 而 增 大 (图 4-7(c) ) 。 


os =300kPa 
03=200kPa 
o =100kPa 


H 


(c) 


图 4-7 土 的 各 种 模 量 


在 常规 三 轴 试 验 中 , 当 试 样 只 承受 竖 问 应 力 增 量 Ao, = 二 Ao. 时 ,除了 产生 竖 问 应 变 Az, = 
Ae. 之 外 ,同时 还 产生 侧 向 应 变 Ae; = Ae, = Ae,( 侧 向 脱 胀 )。 侧 向 应 变 增 量 Aes 与 竖 向 应 变 
增 量 Aei 的 比值 可 用 弹性 力学 中 的 泊 松 比 y 表示。 
As, Ae, Ass i 
Az. © Ae Asi aa 


PA hE AA = fh l E HEZK IA D SK W E FR eq aras, n] k Fa E AS R 2k p JE FR E E... AIA Be 


y = 


比 ys 
Ao, _ 
| og Ae; (4 5) 
As, = As, + 24e, (4-6) 


AE; 1 Ae, 
| 4-7 
r Ae, 2 | =] ' ) 
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图 4-8 表示 侧 限 和 三 轴 压 缩 情况 下 的 应 力 - 应 变 关 系 曲 线 的 比较 。 可 见 , 土 的 模 量 ( 压 
缩 性 ) 和 受 力 条 件 有 密切 关系 。 

假定 相同 的 起 始 状态 ,三 轴 条 件 下 的 变形 模 量 
E FUMI BR Hz HA R I P BI BR E 38 š r E.Z i] BJ % £ 


可 推导 如 下 : 二 | WIREH 
12] 
— Âo _ — Aso, = 
E. = Ps 或 Ae, F. (a) z 
按 广义 胡 克 定律 
Ao, ` Ao, 加 Ao, 
Ae. = F V 下 d> (b) 
在 侧 限 条 件 下 ,根据 式 (3-5) 和 式 (3-6) 0 轴 向 压 应 变 
Ao, = Ao, = K. Ao, (c) 图 4-8 两 类 试验 方法 应 力 -应 变 
— y 5 Ko 关系 曲线 的 对 比 
Se e R, c 
将 式 (a)(c)(d) 代 入 式 (b) 就 可 得 到 侧 限 压缩 模 量 E. SAER E 的 关系 
1 
E. = —E (4-8) 
p 
或 E = BE. (4-9) 
o 2y’ 
其 中 8 一 1 一 (4-10) 
l— vy 
4.1.3 土 的 变形 特点 和 本 构 模 型 


由 以 上 内 容 可 知 , 土 的 变形 特性 较为 复杂 。 土 的 变形 特性 不 但 与 土 的 组 成 .状态 .结构 
等 基本 性 质 有 关 , 也 与 土 的 受 力 条 件 有 关 ( 应 力 水 平 .变形 条 件 等 )。 其 中 土 的 压缩 性 是 土 的 
重要 变形 特性 之 一 ,这 是 指 土 在 各 回 相 等 压力 或 者 侧 限 时 竖 回 压力 作用 下 体积 缩小 的 特性 ， 
按 有 效应 力 原理 就 是 有 效应 力 变 化 所 引起 的 孔 际 比 e 的 变化 。 概 括 起 来 , 土 的 变形 有 以 下 
几 个 主要 特征 。 

(1) 非 线 性 。 由 图 4-4、 图 4-6(a)、 图 4-7(b) 和 图 4-8 可 知 , 土 的 应 力 -应 变 关系 曲线 随 变 
形 的 发 展 呈 明显 的 非 线性 关系 。 在 侧 限 压缩 条 件 下 ,压缩 模 量 随 竖 回应 力 的 增加 而 增加 ;在 
稼 规 三 轴 条 件 下 ,变形 模 量 随 侦 差 应 力 的 增加 而 减 小 。 

(2) 弹 塑 性 。 由 图 4-4 和 图 4-7(b) 可 知 , 土 样 在 荷载 的 作用 下 产生 变形 ,在 外 和 荷载 印 除 
后 , 土 的 应 力 - 应 变 关系 并 没有 回 到 原点 ,变形 中 有 一 部 分 是 可 恢复 的 、 男 一 部 分 是 不 可 恢复 
的 , 即 士 的 变形 表现 出 明显 的 弹 塑 性 。 

(3) 甬 胀 性 。 与 弹性 材料 相 比 , 土 的 变形 还 有 一 个 重要 区 别 ,就 是 受 剪 切 时 不 仅 会 产生 
形状 的 变化 ,还 会 产生 体积 的 变化 , 称 为 剪 胀 性 。 这 里 剪 胀 性 的 含义 是 广义 的 ,实际 上 包括 
剪 应 力 引 起 的 体积 膨胀 和 体积 收缩 两 方面 ,后 者 也 称 为 剪 缩 。 土 颗粒 本 身 是 不 可 压缩 的 , 因 
此 土 体 积 的 变化 完全 是 其 中 孔 辽 体积 的 变化 。 较 密 的 土 易 产生 剪 胀 , 即 在 前 应 力 的 作用 下 
土 体 积 增 大 , 孔 院 体积 增加 , 土 体 变 松 ; 较 松 的 土 易 产生 剪 缩 , 即 在 前 应 力 的 作用 下 土 体 积 缩 
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小 ,和 孔 际 体积 减 小 , 土 体 变 密 。 土 的 前 胀 性 机 理 可 用 图 4-9 解释 。 图 4-9 中 (a)(b) 表 示 密 砂 
的 勇 胀 ,(c) 表 示 松 砂 的 玖 缩 ; 实 线 表 示 勇 切 前 的 位 置 ,虚线 表示 静 切 后 的 位 置 。 


GU 
YY 


(c) 


图 4-9 KIBI IKOLE xG RI 


(4) 压 便 性 。 无 论 对 于 何 种 土 体 ,在 三 轴 应 力 状态 下 ,变形 模 量 和 强度 随 围 压 o, 的 增 
大 而 增 大 ;在 侧 限 应 力 状态 下 , 随 厦 竖 癌 压力 p 增 大 , 土 体 的 压缩 模 量 会 有 明显 提高 ,如 图 
4-4 与 图 4-7 所 示 。 土 的 刚度 或 变形 模 量 随 围 压 而 提高 的 现象 , 称 为 土 的 压 便 性 。 由 于 土 是 
由 碎 散 的 颗粒 组 成 的 ,所 以 , 围 压 所 提供 的 约束 可 增加 颗粒 之 间 相 对 移动 的 难度 ,因而 提高 
本 土 的 强度 和 刚度 。 

(5) 时 间 效 应 。 如 3.6 厄 所 述 ,由 于 渗流 固 结 作用 ,在 外 和 蓓 载 的 作用 下 土 体 变 形 的 发 展 
有 一 个 时 间 过 程 。 渗 流 固 结 结束 后 ,在 有 效应 力 不 变 的 情况 下 , 土 骨 染 仍 随时 间 继 续 发 生变 
JÉ , 即 里 变 特 性 。 因 而 地 基 的 沉降 具有 时 间 效 应 ,尤其 是 对 于 黏 性 土 。 

此 外 , 土 的 变形 特性 还 受 土 的 物理 状态 .应力 路 径 和 应 力 历 史 的 影响 。 因 此 ,土工 设计 
中 必须 针对 所 人 研究 的 问题 ,采用 有 代表 性 的 土 样 ,在 符合 或 接近 实际 应 力 状况 的 条 件 下 进行 
试验 ,才能 获得 较为 正确 的 应 力 变形 计算 指标 。 

对 于 细 粒 土 ,塑性 指数 越 大 ,通常 其 压缩 性 也 越 大 。 同 一 种 土 , 超 固 结 比 OCR( 将 在 4.2 
节 介 绍 ) 越 大 ,一 般 其 变形 模 量 亦 越 大 。 扰 动 对 土 的 变形 特性 指标 有 重要 影响 。 尽 管 组 成 和 
密度 相同 ,原状 结构 黏 士 和 重 塑 黏土 的 变形 模 量 相差 很 大 ,扰动 可 大 大 增加 土 的 压缩 性 。 所 
以 ,人 研究 天 然 地 基 问 题 时 ,应 从 天 然 土 层 中 取出 结构 、 密 度 与 含水 量 保持 不 变 的 原状 土 样 做 
室内 试验 或 进行 现场 原 位 试验 ;如 果 人 研究 的 是 人 工 填 方 问题 (如 土 坝 、 路 坦 、 填 筑 地 基 等 ) ,可 
采取 扰动 土 样 , 按 照 实 际 工程 中 准备 采用 的 压 实 标准 ,制备 试 件 ,做 室内 试验 。 

对 于 粗 粒 土 ,在 其 他 条 件 相同 时 ,相对 密度 越 大 ,其 压缩 性 越 小 ;初始 孔 际 比 越 大 ,其 压 
缩 性 越 大 ;所 受 围 压 越 大 ,其 压缩 性 越 小 。 

在 实际 工程 问题 中 , 土 层 中 各 点 的 受 力 条 件 既 不 完全 符合 侧 限 压缩 试验 中 的 情况 (cz 三 
o, = Koo, ) ,也 不 同 于 第 规 三 轴 压 缩 试 验 中 的 轴 对 称 情况 (co 一 o 过 c.)。 对 于 更 为 普 过 的 三 
HEM JJ IRS (o, Zo, Zo, ) ,应 当 用 能 够 模拟 实际 受 力 条 件 的 试验 来 揭示 土 的 应 力 -应变 天 
系 。 建 立 能 够 比较 全 面 反映 土 在 普遍 应 力 状态 下 的 应 力 - 应 变 关 系数 学 模型 (又 称 土 的 本 
构 关 系 ) ,再 按 实际 工程 中 的 初始 条 件 和 边界 条 件 , 应 用 解析 法 或 数值 解法 求 取 土 体 中 各 点 
的 应 力 及 变形 。 有 关 土 的 本 构 关 系 的 研究 工作 多 年 来 一 直 是 现代 土 力学 的 热门 研究 领域 ， 
并 取得 了 重要 进展 。 

运 今 工程 中 采用 的 方法 ,通常 都 是 用 人 简化 的 方法 。 在 地 基 变 形 计算 中 ,附加 应 力 分 布 采 
用 第 3 草 所 述 的 半 无 限 空间 的 弹性 理论 计算 方法 , 土 层 的 压缩 和 地 基 的 沉降 大 多 采用 4. 2 
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节 将 要 讲述 的 由 侧 限 压缩 试验 提供 参数 的 一 些 地 基 沉 降 计 算 方 法 。 对 于 土工 建筑 物 , 例 如 
土 坝 的 应 力 计 算 中 , 土 体 中 的 应 力 状 态 不 是 侧 限 状态 ,这 时 篆 根 据 三 轴 压 缩 试 验 测 定 的 应 
力 -应 变 关系 曲线 ,建立 非 线 性 弹性 模型 或 弹 塑性 模型 ,用 数值 解法 (如 有 限 元 法 ) 求 解 。 对 
于 重要 工程 ,可 用 较 能 反映 实际 情况 的 本 构 关 系 ,并 采用 精细 的 计算 网 格 , 结 合 有 限 元 法 进 
行 求解 。 


4.2 土 的 一 维 压 缩 性 指标 


4.2.1 上 压缩 曲线 及 压缩 性 指标 


土 在 侧 限 条 件 下 的 压缩 性 通常 用 土 的 孔 际 比 e 和 坚 回 压 应 力 丸 的 关系 曲线 表示 ,如 
图 4-10 所 示 。 

在 图 4-10 中 , 取 曲 线 的 割 线 冬 率 作为 土 在 侧 限 
条 件 下 的 压缩 系数 a( 单 位 :kPa :或 MPa ), 亦 即 


—_ ôe i 
a = Ap (4-11) 


负 号 表示 了 筷 际 比 e 随 压 应 力 的 增加 而 减 小 ,Ae 为 相 
应 于 Ap 的 孔 际 比 变化 。 


根据 式 (4-2) 和 式 (4-11) 并 考虑 a= . 


可 得 plkPa 


lie (4-12) 图 4-10 e-p 坐标 系 中 土 的 压缩 曲线 


对 于 现场 取样 的 原状 土 ,初始 孔 际 比 eo BIW H 
ERMEZ AAEM pı =y < 作用 下 的 孔 际 比 ,但 由 于 取样 的 扰动 ,eo 无 法 直接 确定 ， 
所 以 认为 室内 压缩 试验 的 pi 对 应 的 孔 际 比 ea seo; 在 进行 沉降 量 计算 时 ,采用 的 土 层 厚度 
应 与 eo 对应。 侧 限 压缩 模 量 E, (单位 :kPa 或 MPa) 的 倒数 称 为 土 的 体积 压缩 系数 m,， 
亦 即 : 


E, = 


; = l = a E 
mM, E. TI (4-13) 


在 侧 限 压缩 试验 中 ,体积 压缩 系数 mv 的 单位 与 压缩 系数 a 相同 。a 表示 单位 压 应 力 变 
化 引起 的 孔 际 比 变 化 ,而 mv 表示 单位 压 应 力 变化 引起 的 体 应 变 的 变化 。 

如 试 样 单调 加 载 至 未 级 何 载 ,如 图 4-11 中 的 AB 段 ,然后 进行 凶 载 , 则 相应 的 曲线 为 
BC 段 。 再 进行 午 加 载 , 则 相应 的 曲线 在 B 点 附近 与 凶 载 曲线 相交 于 D A , š JII #k HH Zk + l 
载 曲 线形 成 一 个 清 回 圈 ; 然 后 继续 加 载 曲 线 按 AB 段 的 延长 趋势 可 至 EE 点 。 由 图 4-11 可 以 
看 出 ,尽管 重 加 载 后 的 曲线 明显 位 于 初次 加 载 曲 线 的 下 方 ,但 曲线 CDE 并 无 明显 的 拐点 ,与 
曲线 ABE 在 形状 和 趋势 上 并 无 显 着 的 区 别 。 因 而 ,对 于 地 基 中 取出 的 土 样 进行 侧 回 压缩 
试验 时 仅 赁 e-p 曲线 很 难 判 断 其 是 初次 加 载 还 是 重 加 载 , 亦 即 很 难 根据 e-p 曲线 求 取 土 的 
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应 力 历 史 。 如 前 所 述 ,应 力 历 史 对 土 的 压缩 性 有 显著 的 影响 。 因 此 在 e-p 坐标 系 中 描述 土 
的 压缩 曲线 具有 明显 的 缺点 。 

侧 限 压缩 试验 的 结果 还 可 用 e-lgp 曲线 表示 ,如 图 4-12 所 示 。 用 这 种 形式 表示 的 特点 
之 一 是 ,在 压力 较 大 部 分 ,e-lgp 关系 接近 直线 ,其 直线 段 的 斜率 称 为 土 的 压缩 指数 C, ,接近 
于 一 个 常量 ,不 随 p 而 变 , 亦 即 

C. =— Pra (4-14) 

C.( 无 量 纲 ) 表 示 压 应 力 p 每 变化 一 个 对 数 周 (10 倍 ) 所 引起 的 孔 院 比 的 变化 。 印 载 段 和 再 
加 载 段 的 平均 斜率 称 为 土 的 回 弹 指数 或 再 压缩 指数 C.,C. 也 基本 不 随 压 力 p 的 变化 而 变 
WH CK C. ,一 般 黏 性 土 C.s(1/10 一 1/5)C。。 


100 1000 
/kPa 
D p 


图 4-11 e-p 坐标 系 中 的 印 载 - 重 加 载 曲线 图 4-12 e-lgp 坐标 系 中 土 的 压缩 曲线 


E, am, AI C. 都 是 常用 的 土 的 变形 参数 ,用 以 表示 侧 限 条 件 下 土 的 压缩 性 ,它们 之 间 
可 以 相互 换算 。 五 , 值 越 大 , 土 的 压缩 性 越 小 ;而 a、m, 和 C. 越 大 , 土 的 压缩 性 越 大 。 通 常 可 
根据 表 4-1 所 列 数 值 大 致 判别 土 的 压缩 性 大 小 。 值得 注意 的 是 ,C. 一 般 为 常数 ,而 其 他 参数 
均 不 是 常数 ,为 了 相互 比较 方便 ,一 般 取 p=100—200kPa 区 间 的 参数 值 。 


表 4-1 土 的 压缩 性 判别 参考 值 


£ 数 W 
土 的 类 别 
高 压缩 性 >0. 167 
中 等 压缩 性 0. 033~0. 167 
低压 缩 性 <0. 033 


4.2.2 先期 固 结 压 力 


土 层 在 地 质 历史 上 曾经 受过 的 最 大 竖 问 有 效 压 力 称 为 先期 固 结 压力 p.。 如 土 层 目 前 
承受 的 上 禾 固 结 压力 p. 等 于 p。, 这 种 土 称 为 正常 固 结 土 。 这 里 所 说 的 土 层 的 “ 固 结 应 力 ” 
是 指 可 以 转化 为 土 体 有 效应 力 的 总 应 力 。 
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由 于 冰川 融化 、 履 盖 土 层 剥 刨 、 人 工 开 挖 或 地 下 水 位 上 升 等 原因 ,原来 长 期 存在 于 土 层 
中 的 竖 同 有 效 压 应 力 减 小 了 , 即 先期 固 结 应 力 p. 大 于 土 层 目前 的 固 结 应 力 p,, 这 种 土 称 为 
超 固 结 土 。p. 与 p. 的 比值 称 作 超 固 结 比 OCR , 亦 即 

OCR = p./ b. (4-15) 
显然 OCR> 1 的 土 为 超 固 结 土 , OCR=1 的 土 为 正常 固 结 土 。 超 固 结 土 的 压缩 性 要 比 正 常 
固 结 土 小 得 多 ,因为 它 受 载 后 将 要 经 历 的 是 再 压缩 ,而 不 是 初始 压缩 。OCR 越 大 , 土 的 超 固 
结 度 越 高 ,压缩 性 越 小 。 正 和 常 固 结 土 三 轴 试 验 的 应 力 - 应 变 曲 线 与 松 砂 相似 ,而 超 固 结 土 的 
则 与 密 砂 相似 。 

对 正常 固 结 土 和 超 固 结 土 , 其 目前 的 上 禾 固 结 应 力 都 已 经 完成 了 固 结 过 程 ,已 完全 转化 
为 有 效应 力 。 以 静水 下 的 土 体 为 例 , 地 面 以 下 深度 为 z 处 的 土 体 单元 ,其 目前 的 上 和 覆 固 结 应 
H p= 二 7Yz, 它 也 是 该 处 土 的 竖 向 有 效 自重 应 力 。 

对 新 沉积 的 土 , 如 果 黄 河和 人 海口 处 新 近 沉 积 的 深 泥 或 刚 入 水 的 抛 赴 土 ,颗粒 尚 处 于 甚 浮 
状态 ,所 以 其 有 效应 力 为 0, 亦 即 其 历史 上 (也 包括 目前 ) 的 最 大 竖 同 有 效应 力 p. 也 为 0, 但 
是 其 目前 的 上 覆 固 结 应 力 p= yz. W 3.3 节 所 述 , 当 不 存在 超 静 和 孔 际 水 压力 时 ,其 竖 向 有 
效 自重 应 力 就 等 于 Yz。 可 是 对 处 于 沉积 过 程 中 的 泥土 ,由 于 土 体 尚未 完成 国 结 , 亦 即 颗 粒 
间 尚 未 完全 接触 ,其 目前 的 上 禾 固 结 应 力 如 .尚未 完全 转化 为 有 效应 力 , 所 以 p. < p. ,这 种 土 
称 为 欠 固 结 土 。 用 固 结 度 表示 时 ,对 欠 固 结 土 ,OCR=1。 

假定 饱和 软 黏 土地 基 中 地 下 水 位 在 地 表面 ,水 位 快速 降低 时 ,例如 地 下 水 位 降 到 原 地 面 
以 下 H Ab, WREE 五 处 的 土 的 先期 固 结 压 力 为 训 .=Y 瓦 。 而 由 于 降水 后 短期 内 土 层 来 不 
及 固 结 ,目前 的 上 禾 固 结 压 力 近 似 等 于 ya. H. pep AAEE X |Z +. E Jë 162: 
处 于 饱和 状态 , 则 二 者 之 差 YH 以 超 静 了 筷 际 水 压力 的 形式 存在 , 随 着 土 层 固 结 , 它 将 逐渐 转 
化 为 有 效应 力 。 

先期 固 结 压 力 .取决 于 土 层 的 受 力 历史 (长 期 和 目 然 地 质 作 用 ) ,一 般 很 难 查 明 , 只 能 
据 原 状 土 样 的 e-1gp 曲线 推 求 。 该 曲线 开始 一 段 通常 为 平缓 曲线 ,后 面 一 段 才 是 比较 陡 的 
直线 ,如 图 4-13 中 的 CmD。 这 是 因为 土 样 从 土 层 中 取出 之 前 经 历 了 从 A 到 B 的 压缩 过 
程 ,取出 时 经 历 了 从 B 到 C 的 和 载 过 程 , 然 后 放 在 仪 硕 内 受 压 ,先是 再 压缩 , 当 压 力 超过 原 
来 曾经 受过 的 压力 之 后 , 才 逐 渐进 入 初始 压缩 直线 段 。 

F petr = 1 (Casagrande A) 建 议 采 用 如 下 经 验 
作 图 法 确定 B 点 ,相应 于 B 点 的 压力 就 是 先期 固 结 压 
J pe: 

(1) 在 e-lgp 曲线 上 寻找 曲率 半径 最 小 的 点 7 ; 

(2) pÍ m EKER m1 和 曲线 的 切线 m2; 

(3) fE Z 1m2 的 平分 线 m3; 

(4) 加 上 延长 e-lgp 曲线 的 直线 段 ,与 m3 相交 ， 
交点 即 为 所 求 的 B 点 ,相应 的 模 坐 标 值 即 为 peo 

按 这 种 经 验方 法 或 其 他 类 似 的 经 验方 法 确定 的 
先期 固 结 压力 只 能 是 一 种 大 致 估计 ,因为 原状 土 样 往 
往 并 不 是 “原状 ”, 取 样 过 程 中 的 扰动 会 在 曲 e-lgp H 及 Igp 
线 的 形状 和 位 置 。 土 样 扰动 的 程度 对 试验 成 果 的 可 图 4-13 确定 pe 的 作 图 法 
徘 性 和 准确 度 影响 很 大 。 
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菜 些 结构 性 强 的 土 的 e-lgp 曲线 也 会 有 曲率 突变 的 B 点 ,但 它 不 是 由 于 先期 固 结 压 力 
所 致 ,而 是 结构 踢 度 的 一 种 反映 。 当 作用 压力 未 超过 土 的 结构 强度 时 , 土 的 压缩 性 较 小 ,一 
旦 压力 超过 土 的 结构 强度 , 亦 即 B 点 所 对 应 的 压力 值 时 , 土 的 结构 破坏 ,压缩 性 便 急 剧 增 
大 。 这 时 了 点 并 不 代表 先期 固 结 压 力 p. ,而 是 代表 与 土 的 结构 强度 有 关 的 一 个 指标 。 

在 超 固 结 土屋 上 修建 建筑 物 时 ,如 果 使 土 中 应 力 不 超过 先期 固 结 压力 ,沉降 就 很 小 。 

【例题 4-1】 对 一 饱和 黏土 样 做 侧 限 压 缩 试 验 , 得 表 4-2 所 示 数 据 : 


表 4-2 例题 4-1 数据 表 


土 样 初始 厚度 H, =19. 8mm, 土 颗粒 比重 G. 二 2.75, 试 验 终 了 时 含水 量 w=20.3%., R., 
(1) 绘制 e-lgp 曲线 ; 

(2) 确定 先期 固 结 压力 pe; 

(3) 确定 土 的 压缩 指数 Ceo 

【 解 】 

(1) 对 饱和 黏土 样 , 压 缩 试验 终了 时 , 孔 阶 比 e=wG, =0. 203X 2. 75%0. 558 

试验 终了 时 , 土 样 厚 度 变 化 一 5.000 一 1. 494 王 3. 506 (mm) 

由 式 (4-1) 可 得 : 


o = 《+s/Ho。 _ 0.7351 
° 1—s/H, 0.8230 


Ae = (1 + e. )s/H, = 0. 0956s 
按 表 4-3 列表 计算 各 级 压力 下 的 Ae 和 e, 并 在 半 对 数 坐 标 纸 上 绘 制 e-lgp 曲线 ,如 图 4-14 所 示 。 


a 0. 893 


50 100 300 500 1000 3000 
pl kPa 


图 4-14 例题 4-1 图 


表 4-3 例题 4-1 计算 表 


p/kPa : 
0 


5. 000 0 0 0.893 
4. 749 0.251 0.024 0.869 
4.501 0.499 0.048 0.845 
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p/kPe e 


200 0. 809 
400 0. 746 
800 0. 667 
1600 0.577 
3200 0.488 

0 0.558 


(2) 用 Casagrande 作 图 法 从 e-lgp 曲线 求 得 p. = 288 kPa., 
(3) 从 曲线 求 得 : pı =288kPa 时 ,e =0. 8 
PE = 3200kPa 时 . 一 0. 488 


Bie 0; 312 .. 
( = J hili 0. 30 
I 
pi 


4.2.3 原 位 压缩 曲线 和 原 位 再 压缩 曲线 


如 前 所 述 ,由 图 4-12 可 知 , 在 e-lgp 坐标 系 内 , 土 的 和 孔 际 比 和 压力 关系 曲线 的 特点 之 一 
是 ,在 压力 较 大 部 分 该 曲线 接近 直线 , 且 再 压缩 指数 也 是 一 常数 。 除 此 之 外 , 土 的 和 孔 际 比 和 
压力 关系 曲线 还 有 其 他 重要 特点 。 

上 述 压缩 曲线 ,不 论 是 e-p 形式 还 是 e-lgp 形式 ,都 是 由 室内 侧 限 压缩 试验 测 得 的 。 由 
于 土 样 在 采取 过 程 中 受到 扰动 以 及 取出 地 面 后 应 力 释 放 而 回 弹 等 因素 的 影响 ,室内 压缩 曲 
线 已 经 不 能 完全 代表 地 基 中 原 位 土 体 的 压缩 性 状 。 

在 地 基 中 某 处 取 一 系列 土 样 测试 其 压缩 曲线 ,各 土 样 的 初始 状态 相同 ,但 受 扰动 的 程度 
不 同 。 测 得 的 压缩 曲线 如 图 4-15 所 示 。 可 以 看 出 , 随 着 扰动 程度 的 增加 ,e-lgz 曲线 上 部 的 
曲线 段 加 长 ;其 中 最 下 面 的 那 条 曲线 对 应 于 重 塑 土 , 其 曲线 段 范 围 最 大 ,最 上 面 的 那 条 曲线 
对 应 于 扰动 极 小 的 原状 样 , 其 直线 段 回 上 延伸 最 长 。 压 力 较 大 时 , 土 样 变 得 密实 ,扰动 对 土 
样 的 压缩 性 质 影响 已 很 小 ;总 结 大 量 试验 结果 得 出 ,了 筷 际 比 达 到 0. 42e 时 ,可 以 认为 扰动 对 
土 样 压缩 性 的 影响 可 以 忽略 ,各 曲线 相交 于 一 点 。 
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图 4-15 不 同 扰动 条 件 下 土 样 的 压缩 曲线 
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根据 上 述 结 末 ,可 以 得 出 e-lgp 曲线 的 特点 之 二 ,扰动 越 小 ,压缩 曲线 上 部 的 曲线 段 范 
围 越 短 ,压力 较 大 时 不 同 扰动 程度 试 样 的 曲线 交 于 一 后。 

如 图 4-16 所 示 , 在 正常 固 结 土地 基 不 同 深 度 处 取 土 样 测试 其 压缩 曲线 并 绘 于 e-lgp 坐 
标 系 内 。 可 以 看 出 , 土 样 埋 深 越 深 ,其 e-lgp 曲线 的 曲线 段 越 长 , 土 样 埋 深 越 浅 ,其 e-lgp H 
线 的 直线 段 喇 上 延伸 越 长 ,压力 足够 大 时 均 趋 于 同一 条 直线。 


图 4-16 地 基 不 同 深度 处 土 样 的 压缩 曲线 


根据 上 述 结果 ,可 以 得 出 e-lgp 曲线 的 特点 之 三 , 即 同一 种 土 ,尽管 其 起 始 状 态 不 同 ,但 
压缩 曲线 最 终 趋 近 于 同一 条 直线 ,并 可 推测 新 沉积 地 表土 的 压缩 曲线 为 一 条 直线 。 

根据 压缩 曲线 的 上 述 特点 可 以 推断 ,在 e-lgp 坐标 系 内 ,原状 土 的 原 位 压缩 曲线 为 直 
线 , 原 状 土 的 原 位 再 压缩 曲线 也 近似 为 直线 ,可 利用 如 下 经 验方 法 推 求 。 

图 4-17(a) 表 示 正 常 固 结 土 的 e-lgp 曲线 ,因为 是 正常 固 结 土 ,所 以 先期 固 结 压力 p. 等 
于 取 土 深度 处 的 自重 应 力 p.。 假 定 土 样 取出 后 体积 保持 不 变 , 则 土 样 的 初始 孔 际 比 eo 就 相 
应 于 取 土 深度 处 土 的 原 位 孔隙 比 , 故 图 中 五 点 即 表示 原 位 状态 土 的 应 力 和 孔隙 比 。 如 前 所 
述 , 当 e 王 0.42eo 时 ,可 以 认为 试 样 不 受 扰 动 的 影响 ,这 时 室内 压缩 曲线 上 的 了 点 可 以 表示 
原 位 状态 的 e 和 pp。 男 外 ,正常 固 结 土 的 e 和 lgp 关系 呈 和 下 线 变 化 ,因此 可 以 认为 ,连接 E 
点 和 DD 点 的 直线 就 是 原 位 压缩 曲线 ,其 斜率 C. 就 是 原 位 土 的 压缩 指数 。 

对 于 超 固 结 土 ,室内 试验 测 得 的 e-lgp 曲线 如 图 4-17(b) 所 示 , 试 验 中 进行 印 载 和 重 加 载 ， 
形成 清 回 圈 。 清 回 圈 的 平均 斜率 就 是 再 压缩 指数 C.。 按 上 述 方法 先 确 定 先 期 固 结 压力 peo 
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图 4-17 原 位 压缩 曲线 和 再 压缩 曲线 
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超 固 结 土 的 先期 回 结 压力 加 大 于 当前 取 土 点 的 有 效 目 重 应 力 po PARA XMI I 
加 至 p. 时 , 土 样 才 进入 正常 固 结 状态 。 同 样 假定 土 样 取出 地 面 后 体积 不 变化 , 测 出 的 初始 
筷 际 比 eo 就 是 原 位 有 效 上 自重 应 力作 用 下 的 孔 际 比 , 因 此 图 4-17(b) 曲 线 中 的 下 点 代表 当前 
地 基 中 取 土 处 的 e 和 ps,。 从 下 点 按 再 压缩 指数 C. 的 冬 率 作 直 线 交 先期 固 结 压力 p. 相 应 的 
i RZ T E 点 ,显然 点 代表 土 体 应 力 恢 复 到 先期 固 结 压 力 时 的 e 和 zp, 也 就 是 原 位 土 在 
正常 固 结 状态 的 一 个 代表 点 。 同 样 ,室内 压缩 曲线 上 相应 于 0. 42e H9 D X tB E + Ik 1E K ll 
结 状 态 的 为 一 个 代表 点 。 这 样 ,直线 DE 即 为 原 位 压缩 曲线 ,而 直线 EF 即 为 原 位 再 压缩 曲 
| 
要 注意 到 ,在 上 述 分 析 中 ,把 从 地 基 中 取出 土 样 测 得 的 初始 孔 际 比 e 作 为 原 位 孔 际 比 是 
不 准确 的 ,实际 上 由 于 应 力 释 放 , 取 出 地 面 后 土 样 的 体积 会 发 生 膨 胀 。 真正 原 位 的 孔 际 比 应 
小 于 测 得 的 ee 值 。 可 见 , 原 位 压 缩 曲线 > 和 ”* 原 位 再 压缩 曲线 ?也 并 非 真 正 的 “ 原 位 >。 事 实 
上 ,真正 的 原 位 密度 尚 很 难 百 接 测 定 。 显 而 易 见 用 这 种 办 法 求 得 的 原 位 压缩 指数 可 能 偶 大 。 


4.3 ”地 基 沉 降 量 计算 


根据 对 乎 性 土地 基 在 局 部 (基础 ) 谷 载 作 用 下 的 实际 变形 特征 的 观察 和 分 析 可 知 , 黏 性 
土地 基 的 沉降 s 可 以 认为 是 由 三 部 分 不 同 的 沉降 


Zi 


时 间 : 


组 成 (图 4-18) , 亦 即 : O 
“F as "sm uk (4-16) 

式 中 ; sa 一 一 瞬时 沉降 ( 亦 称 初始 沉降 )， 

s 一 一 固 结 沉降 ( 亦 称 主 固 结 沉降 ) ; = 


次 固 结 沉降 ( 亦 称 蠕 变 沉降 )。 

瞬时 沉降 是 指 加 载 后 地 基 瞬 时 发 生 的 沉降 。 
由 于 地 基 加 载 面积 为 有 限 尺 寸 , 在 宽广 的 地 基 上 加 
载 后 地 基 中 会 有 藤 应 变 产生 ,特别 是 在 徘 近 基 础 边 
绿 应 力 集中 部 位 。 对 于 饱和 或 接近 饱和 的 黏 性 土 ,加 载 瞬 间 土 中 水 来 不 及 排出 ,在 不 排水 和 
恒 体积 状况 下 , 侧 向 挤 出 变形 几乎 在 加 载 的 瞬时 发 生 , 所 以 称 为 瞬时 沉降 。 固 结 沉 降 是 指 饱 
和 与 接近 饱和 的 理性 土 在 基础 合 载 作用 下 , 随 看 超 静 孔 际 水 压力 的 消散 , 土 骨 染 产 生变 形 所 
造成 的 沉降 ( 固 结 压 密 )。 固 结 沉 降 速 率 取 决 于 孔 际 水 的 排出 速率 。 次 固 结 沉降 是 指 主 固 结 
过 程 ( 超 静 筷 际 水 压力 消散 过 程 ) 结 束 后 ,在 有 效应 力 不 变 的 情况 下 , 土 骨 染 仍 随时 间 继 续 发 
生变 形 。 这 种 变形 的 速率 已 与 孔 际 水 排出 的 速率 无 关 , 而 是 取决 于 土 骨 架 本 号 的 蠕 变 性质。 
次 固 结 沉 降 既 包括 剪 切 变形 ,也 包括 体积 变化 。 

上 述 三 部 分 沉降 实际 上 并 非 在 不 同时 刻 截 然 分 开发 生 的 ,如 次 固 结 沉 降 实际 上 在 固 结 
过 程 一 开始 就 产生 了 ,只 不 过 数量 相对 很 小 而 已 ,而 主要 沉降 量 是 主 固 结 沉降 。 但 超 静 了 筷 际 
水 压力 消散 列 尽 时 , 主 固 结 沉 降 基 本 完成 ,而 次 固 结 沉 降 越 来 越 显 车 ,逐渐 成 为 沉降 增 量 的 
主要 部 分 。 根 据 上 海 市 33 由 建筑 物 沉 降 观测 统计 ,建成 十 年 后 的 沉降 速率 为 0. 007 一 
0.008mmy/day, 可 见 固 结 过 程 可 能 持续 很 长 时 间 , 很 难 将 主 固 结 和 次 固 结 过 程 截 然 分 开 。 
但 为 讨论 和 计算 的 方便 ,通常 将 它们 分 别 对待 。 


图 4-18 地 基 沉 降 类 型 
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本 市 暂 不 考虑 沉降 的 时 间 效 应 ,主要 讨论 固 结 沉降 的 最 终 沉 降 量 的 计算 方法 。 在 讨论 
具体 计算 方法 之 前 ,首先 介绍 一 维 压 缩 基 本 诬 题 一 一 有 限 厚 度 均 匀 土 层 在 大 面积 连续 均 布 
何 载 作用 下 的 压缩 变形 。 


4.3.1 一 维 压缩 基本 课题 


在 厚度 为 H 的 土 层 上 面 施加 大 面积 连 疆 均 布 何 载 如 (图 4-19(a)), 这 时 土 层 主要 只 能 
在 竖 下方 问 发 生 压缩 变形 ,而 侧 癌 变形 可 以 忽略 ,这 就 是 第 3 革 所 介绍 的 侧 限 应 力 状 态 , 与 
上 述 的 侧 限 压缩 试验 中 的 情况 一 样 , 属 一 维 压 缩 问 题 。 


图 4-19 土 层 一 维 压 缩 


Jü JH 2F40 3 训 之 前 , 土 层 中 的 目 重 应 力 分 布 为 图 4-19(b) 中 OBA 所 示 ; 施 加 p 之 后 ,在 
土 层 中 引起 的 附加 应 力 分 布 为 OCDA。 对 整个 土 层 来 说 ,施加 外 人 荷载 前 后 存在 于 土 层 中 的 
平均 竖 向 应 力 分 别 为 pi 二 YH/2( 在 地 下 水 位 以 下 YY 用 浮 重度 ) 和 p. =p + pe MEKIM ERE 
缩 试 验 e-p 曲线 (图 4-19(c)) 可 以 看 出 , 竖 同 应 力 从 pi 增加 到 p. ,将 引起 土 的 孔 际 比 从 e, JR 
小 为 ee 。 人 参照 式 (4-1) ,可 求 得 一 维 条 件 下 土 层 的 压缩 变形 量 s 与 土 的 孔 际 比 变 化 之 间 存 在 
如 下 关系 : 


= <1 € = 
S EN gl (4-17) 

X We EJ — E JE 38 28 E E ERRAN, AMEE -1R AS A FA: 

>. 2 a 一 > a = 
S IL P pH Ira” (4-18) 

a _ 
或 S ITL (4-19) 
s = mpH = m,A (4-20) 

= bH _ pH_A _ 
s= = B T E. (4-21) 

H ,|p 
= C. lg 一 4-22 
5 ILa E b ( ) 
式 中 : a 一 一 压缩 系数 ; 
m, 一 一 体积 压缩 系数 ; 


FF 一 一 计算 土 层 的 压缩 模 量 ; 
FE 一 一 计算 土 层 的 变形 模 量 ，; 
C. 一 一 压缩 指数 ; 
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J= 1—2 — 一 ,为 泊 松 比 ; 


Pp 一 一 作用 于 土 层 厚度 范围 内 的 平均 附加 应 力 ; 
4 一 一 作用 于 土 层 厚度 范围 内 的 附加 应 力 分 布 图 面积 ,A=z 互 , 见 图 4-19(b) 阴 影 部 分 。 
如 e-p 曲线 已 知 , 可 用 式 (4-17) 一 式 (4-21) 计 算 ; 如 e-lgzp 曲线 已 知 , 可 用 式 (4-22) 计 算 。 
对 于 超 固 结 土 ,如 末 p. < p.. ILEI 4-17(b), 则 


H b: 
= C. L = 4-23 
Ia np x: 
如 果 p: >p.. M 
= t n t js: (4-24) 


o "Ta Pı “Pra 5, 
IP: C。 一 一 回 弹 或 再 压缩 指数 p. 为 先期 固 结 压力 。 
采用 e-lgp 曲线 计算 沉降 量 的 优点 是 ,可 使 用 推定 的 原状 土 压 缩 曲 线 并 可 以 区 分 正 篆 
固 结 土 和 超 固 绪 土 而 分 别 进行 计算 。 


4.3.2 沉降 计算 分 层 总 和 法 


分 层 总 和 法 是 目前 工程 中 最 常用 的 地 基 沉 降 计 算 方法 。 现 将 分 层 总 和 法 的 基本 原理 和 
计算 步骤 介绍 如 下 。 


1. 基本 假定 和 方法 


为 简化 计算 , 作 如 下 基本 假定 : 

(1) 基底 压力 为 线性 分 布 。 

(2) 用 弹性 理论 计算 基底 中 心 点 下 附加 应 力 。 

(3) 地 基 只 发 生 单 向 沉降 , 即 土 处 于 侧 限 应 力 状 态 。 

(4) 只 计算 主 固 结 沉降 ,不 计算 瞬时 沉降 和 次 固 结 沉降 。 

(5) 将 地 基 分 成 略 干 层 , 分 别 计算 基础 中 心 点 下 地 基 中 各 个 分 层 土 的 压缩 变形 量 ;; A 
为 地 基 的 沉降 量 s 等 于 ;; 的 总 和 , 即 


s = >s, (4-25) 


式 中 : "一 一 计算 深度 范围 内 的 分 层 数 。 

计算 *; 时 , 因 有 假定 (3) 和 (4) ,所 以 可 用 式 (4-17) 一 式 (4-22) 中 的 任何 一 个 公式 进行 
计算 。 

(6) 适当 考虑 上 述 假定 引入 的 误差 ,根据 人 荷载 和 地 基 条 件 对 计算 沉降 量 进行 修正 。 


2. 计算 步骤 


分 两 种 情况 进行 计算 ,情况 1 为 基础 面积 较 小 且 埋 深 较 浅 , 基 坑 开 挖 后 立即 进行 基础 和 
上 部 结构 施工 ,可 不 考虑 地 基 回 弹 ;情况 2 为 基础 面积 和 埋 深 均 较 大 ,由 于 基 坑 开 挖 保持 改 
开 状 态 的 时 间 较 长 ,地 基 土 有 足够 时 间 回 弹 。 对 情况 1 和 情况 2, 计 算 步 又 分 别 叙述 如 下 。 
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1) 情况 1 

(1) 在 地 质 训 面 图 上 绘制 基础 中 心 下 地 基 中 的 有 效 目 重 应 力 分 布 曲线 和 附加 应 力 分 布 
曲线 ,如 图 4-20 所 示 。 有 效 目 重 应 力 分 布 曲线 由 天 然 地 面 起 算 , 基 底 压 力 p 由 作用 于 基础 
底面 以 上 的 荷载 计算 。 因 考虑 开 挖 基 坑 后 随即 浇筑 基础 ,可 以 认为 在 挖 土 印 载 与 浇筑 基础 
重 加 载 过 程 中 ,如 果 基 础 底面 因 盐 载 减少 的 压力 yd 与 重 加 载 增 加 的 压力 相等 时 , 则 地 面 不 
产生 沉降 。 因 此 ,基底 压力 中 只 有 一 部 分 po =p yd 才 是 引起 沉降 的 压力 ,po 称 为 基底 附 
加 应 力 。 地 基 中 的 附加 应 力 分 布 曲线 可 根据 p。 用 第 3 章 所 讲 的 方法 计算 。 

在 有 相 邻 谷 载 作用 (其 他 基础 谷 载 或 地 面 倚 载 ) 时 ,沉降 计算 中 应 将 相 邻 倚 载 在 基础 中 
心 点 下 各 个 深度 处 引起 的 附加 应 力 ( 用 第 3 章 介 绍 的 角 上 点 法 和 附加 应 力 系数 计算 表 ) 和 县 加 到 
基础 荷载 引起 的 附加 应 力 中 去 。 相 邻 衙 载 对 基础 沉降 的 影响 随 衙 载 与 基础 之 间距 离 的 增加 
而 迅速 减 小 。 
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图 4-20 分 层 总 和 法 计算 地 基 沉 降 量 


(2) 确定 沉降 计算 深度 ( 亦 即 主 要 压缩 层 厚 度 ) 。 从 图 4-20 可 以 看 出 ,附加 应 力 随 深度 
递减 ,自重 应 力 随 深度 递增 ,到 了 一 定 深度 之 后 ,附加 应 力 相 对 于 该 处 原 有 的 自重 应 力 已 经 
很 小 ,加 之 土 的 压缩 性 低 ,附加 应 力 引 起 的 压缩 变形 可 以 忽略 不 计 , 因 此 沉降 算 到 此 深度 即 

一 般 取 附加 应 力 与 自重 应 力 的 比值 为 0. 2( 一 般 土 ) 或 0.1( 软 土 ) 的 深度 处 作为 沉降 计 
算 深 度 的 限界 。 我 国 《 建 筑 地 基 基 础 设计 规范 》(GB 50007 一 2011) 规 定 采 用 下 式 确定 沉降 
计算 深度 : 


As, < 0.025 > s; (4-26) 
i=1 


由 计算 深度 向 上 取 厚 度 为 Az( 图 4-20) 的 土 层 变形 计算 值 ,Az=0. 3~1. 0m, 
取决 于 基础 宽度 5, 按 表 4-4 RH; 
9 变形 计算 值 。 


式 中 : Às, 
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k 4-4 Az 值 


m :1 =s = 


具体 应 用 时 采用 试 算法 , 先 假设 一 个 沉降 计算 深度 , 按 式 (4-26) 校 核 , 如 不 满足 ,再 增 
加 沉降 计算 深度 ,直至 满足 为 止 。 
般 房 屋 基础 ,如 果 不 考 虑 相 邻 建筑 物 荷载 的 影响 , 亦 可 按 下 列 经 验 公 式 确 定 沉 降 计 


z, = b(2. 5 — 0. 4lnb) (4-27) 
AHP: b AE hih a E ,m。 

需要 注意 的 是 ,如 果 在 确定 的 沉降 计算 深度 以 下 尚 有 压缩 性 较 大 的 土 层 时 ,沉降 应 继续 
算 到 该 土 层 底面 为 止 。 

(3) 确定 沉降 计算 深度 范围 内 的 分 层 界 面 。 在 沉降 计算 深度 范围 内 ,压缩 性 不 同 的 天 
然 土 层 的 界面 均 应 取 为 沉降 计算 分 层面 ;地 下 水 面 及 土 的 重度 不 同 处 也 应 取 为 分 层面 。 此 
外 ,由 于 附加 应 力 沿 深度 的 变化 是 非 线 性 的 ,e-p 曲线 也 是 非 线 性 的 ,为 避免 沉降 计算 产生 
较 大 的 误差 ,分 层 厚度 不 宜 过 大 ,一 般 要 求 分 层 厚度 不 大 于 基础 宽度 5 的 0.4 sk 4m, 

(4) 计算 各 分 层 土 的 变形 量 s;。 认 为 各 分 层 土 都 是 在 侧 限 压缩 条 件 下 ,压力 从 pi = o... 
增加 到 p, 二 os 十 oj 所 产生 的 变形 量 *;, 可 按 式 (4-17) 一 式 (4-22) 中 任意 一 式 计算 。 计 算 中 
有 效 自 重 应 力 oc; 和 附加 应 力 oj; 可 从 图 4-20 的 曲线 直接 量 取 , 也 可 列表 计算 。 其 中 计算 用 
的 变形 参数 应 取 pi 到 p, 的 压力 段 进 行 计算 。 

对 于 超 固 结 土 , 应 用 e-lgp 曲线 求 先 期 回 结 压力 p., 人 然后 根据 超 固 结 的 程度 ,分 下 列 两 
种 情况 进行 沉降 计算 : 

(a) 4 oi 十 os 三 pws 时 ,应 用 下 式 计 算 分 层 土 i 的 沉降 量 。 


H; e To g 
4; — C 本 到 lg 2 (4 28) 
(b) ` a, +o, > p. BJ 
s. `= pe H; Oszi = T 
A e = ra [Ë= a Cs T 二 二 8 s ` (4-29) 


式 中 : Oszi 


Ozi 


第 i 分 层 z 深度 的 自重 应 力 ; 
第 i 分 层 z 深度 的 附加 应 力 ; 
一 一 第 i 分 层 的 先期 固 结 压力 ; 
第 i 分 层 的 初始 筷 际 比 ; 
Cu 一 一 第 分 层 的 原 位 再 压缩 指数 ,参见 图 4-17; 
Cu 一 一 第 ; 分 层 的 原 位 压缩 指数 ,参见 图 4-17; 
;一 一 第 i 分 层 的 厚度 。 
整个 地 基 内 可 能 由 正常 固 结 土屋 和 超 固 结 土 层 组 成 ,应 分 别 计算 各 层 土 的 沉降 量 , 然 
全 加 就 得 到 地 基 总 的 沉降 量 。 
在 用 e-p 曲线 的 计算 中 , 当 采 用 式 (4-19) 计 算 时 ,A; 代 表 第 i 分 层 附 加 应 力 分 布 图 的 面 
积 , 即 图 4-21 中 阴影 线 的 曲 边 梯形 面积 efdc, 可 近似 表示 为 A; 守 os HH;, 该 面积 也 等 于 z; 范 


€o; 
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围 内 附加 应 力 分 布 图 abdc 的 面积 减 去 -范围 内 附加 应 力 分 布 图 ab fe 的 面积 ,两 个 面积 
可 以 从 附加 应 力 分 布 图 积分 求 得 。 令 矩形 面积 a p z, 等 于 曲 边 梯形 abde 的 面积 ,xi-: 
poz;-1 等 于 曲 边 梯形 ab fe 的 面积 , 则 有 

A; = b (q;x; — Qi- Zizi ) 2 o; H; (4-30) 
平均 附加 应 力 系数 ,可 按 表 4-5 查 用 ;其 余 符号 意义 见 图 4-21。 可见 a, H 


iG ;—1 


只 是 A ,的 近似 值 


>= 出 


SASSI SILS SIASIA 一 ANIL TT TT TT NUL NUL NIL SU 


Zi- 


Zi 


H; 


= 
SH 


图 4-21 附加 应 力 分 布 图 面积 计算 


采用 这 种 计算 方法 的 优点 是 有 现成 的 表 4-5 可 查 a 值 ,而 不 必 计 算 基 础 底面 下 的 附加 应 
力 分 布 。 该 法 为 《建筑 地 基 基 础 设计 规范 》(GB 50007 一 2011) 推 荐 的 方法 ,俗称 “规范 法 ”。 
(5) 按 式 (4-25) 计 算 地 基 的 总 沉降 量 。 


表 4-5 矩形 面积 均 布 荷载 作用 下 ,通过 中 心 点 竖 线 上 的 平均 附加 应 力 系 数 G 


—10.0 
(条 形 ) 


0. 0 1.000|1.0 011.0 1.0 1.000 
0.2 0. 0. 0. 0. 0.993 
0.4 0. 0. 0. Ü. 0. 963 
0.6 0. 0. G. 0. 0.915 
0.8 0. 0. 0. 0. 0. 860 
Lay 0. 0. 0. 0. 0. 807 
1.2 0. 0. 0. 0. 0. 758 
1.4 U; 0. Ü. 0. 0.714 
1.6 Ú; oF 0. 0. 0.679 
1.8 0. 0. 0. 0. 0.638 
2. 0 0. Ü; 0. 0. 0.606 
2. 2 0. O. 0. 0. 0.577 
2. 4 0. < 0. 0. 0. 0.551 
2. 6 ü. 0. Ü; 0. 0.528 
2. 8 0. < 0. 0. 0. 0. 506 
3. 0 0. 0. 0. 0. 0. 487 
3. 2 0. 0. 0. 0. 0. 468 
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z/b 
3. 4 0. 0. 0. 0 0. 
36 0. 0. 0. 0 0. 
3.8 0. D; Ü. 0 O. 
4. 0 0. Ü. 0. 0 0. 
4. 2 0. 0. 0. 0 0. 
4.4 0. p; 0. 0 0. 
4.6 0. 0. 0. 0 0. 
4.8 0. 0. 0. 0 0. 
vs 0. 0. 0. 0 0. 


注 : !.2 一 矩形 的 长 边 与 短 边 ; 
z 一 从 荷载 作用 平面 起 算 的 深度 。 


2) 情况 2 

情况 2 的 计算 步骤 与 情况 1 类 似 , 只 是 应 力 变化 的 计算 方法 有 所 不 同 。 

对 于 基础 面积 和 埋 深 均 较 大 的 情况 ,由 于 基 坑 开 挖 保持 敞开 状态 的 时 间 比 较 长 ,地基 土 
有 足够 时 间 回 弹 。 遇 到 这 种 情况 ,应 分 别 计算 再 压缩 量 ( 由 于 建造 基础 和 结构 相应 的 伍 载 尚 
未 超过 开 挖 的 土 重 ) 和 压缩 量 ( 基 础 和 结构 加 载 超过 开 挖 土 重 以 后 )。 由 于 基础 或 建筑 物 的 
沉降 应 按 基 底 回 弹 后 的 平面 起 算 , 所 以 基础 的 沉降 由 再 压缩 量 和 压缩 量 两 部 分 组 成 。 

图 4-22 表示 一 个 基础 宽度 大 、 埋 置 深 的 开 敞 基 坑 。 当 把 基底 以 上 的 土 控 除 时 ,地 基 内 
土 体 因 缉 载 而 自重 应 力 降低 。 原 来 的 有 效 自 重 应 力 分 布 曲线 Oa 变 为 Oa 。 图 中 的 阴影 面 
积 表示 开 挖 秃 载 所 引起 的 猴 值 附加 应 力 分 布 图 ,可 以 用 第 3 章 所 述 的 方法 计算 。 当 基础 的 面 
积 很 大 ,可 以 近似 认为 深度 d 以 上 的 土 层 全 部 挖 除 时 , 则 挖 除 后 的 目 重 应 力 分 布 曲线 变 成 
Oa, 

现在 讨论 分 层 :中 心 点 处 的 应 力 变 化 。 假 定 开 挫 前 为 正 稼 固 结 土 , 开 挖 后 实际 上 变 成 
超 固 结 土 ,原先 的 有 效 上 自重 应 力 oj 可 以 看 成 是 先期 固 结 压力 pu; 经 过 番 载 后 的 目 重 应 力 


图 4-22 ”大 基 坑 的 沉降 计算 
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os 一 ya 就 是 加 载 前 土 体 中 的 应 力 , 显 然 , 这 种 情况 下 基底 的 附加 应 力 po 就 是 基底 全 压力 
pp, 因 为 基底 现在 的 自重 应 力 为 0。 根据 p 值 绘制 地 基 中 的 附加 应 力 分 布 曲线 ,在 分 层 i 的 
中 心 ,附加 应 力 为 cs , 则 加 载 后 土 体 的 应 力 变 为 oa. 一 Yd 十 o;。 
IJZ i 的 回 弹 量 或 再 压缩 量 , 按 e-lgp 曲线 计算 时 ,用 式 (4-28) 有 
Oszi 
G. — Yd 


_ ç Hi 
分 层 i 的 压缩 量 为 


een. H; | Osi — Yd 十 az 
92i ci l +e, 8 O oa 


式 中 : eo 一 一 分 层 i 开 挖 前 的 原 位 孔 际 比 ( 相 当 于 目 重 应 力 o AIF IK); 
Cu ,Cu 一 一 分 层 ; 的 回 弹 再 压缩 指数 和 压缩 指数 。 
分 层 i 的 总 沉降 量 为 


s; = sy; 十 s>; (4-31) 

其 他 分 层 的 沉降 量 也 可 以 用 同一 方法 计算 ,将 压缩 土 层 范 围 内 各 分 层 土 的 再 压缩 量 释 

加 ,就 得 到 地 基 的 总 再 压缩 量 ( 或 总 回 弹 量 ); 将 各 分 层 土 的 压缩 量 和 琶 加 就 得 到 地 基 的 总 压缩 
量 。 地 基 的 总 沉降 量 就 等 于 总 再 压缩 量 和 总 压缩 量 之 和 。 


3. 沉降 量 修正 


由 于 采用 基础 中 心 点 下 的 附加 应 力 ( 它 一 般 大 于 基础 下 任何 其 他 点 下 的 附加 应 力 ) 作 为 
计算 依据 ,沉降 计算 值 会 比 实际 偏 大 ( 且 没 有 考虑 基础 刚度 和 建筑 物 刚度 对 均衡 沉降 的 作 
用 ) ; 另 一 方面 ,由 于 假设 基础 底面 以 下 土 层 处 于 完全 侧 限 状态 ,只 产生 一 维 ( 紧 向) 压缩 ,不 
发 生 侧 向 变形 ,这 又 会 使 沉降 计算 值 比 实际 偏 小 ;再 加 上 许多 其 他 因素 造成 的 误差 ,如 采用 
的 压缩 性 指标 由 于 土 样 扰动 或 土质 不 均匀 而 不 能 准确 代表 地 基 土 层 的 实际 性 状 ,用 上 述 分 
层 总 和 法 预计 的 基础 沉降 量 与 建筑 物 基础 的 实测 沉降 量 往往 并 不 相符 ,而 有 一 定 差异 。 这 
种 差异 的 大 小 与 地 基 土 的 种 类 .基础 的 型 式 .基底 设计 压力 的 大 小 以 及 土 的 压缩 性 有 关 。 目 
前 要 从 理论 上 确定 由 于 各 种 因素 造成 的 这 种 差异 量 尚 有 困难 ,只 能 根据 建筑 物 实际 观测 资 
料 与 计算 沉降 量 的 比较 ,经 验 统 计 得 出 可 用 于 各 种 不 同情 况 下 的 沉降 计算 经 验 修 正 系 数 
Jj。 这 样 ,为 了 使 预 估 沉 降 量 s 更 接近 实际 ,可 写成 ， 

s = ¿ss (4-32) 
式 中 : s 按 分 层 总 和 法 ( 式 (4-25)) 计 算 的 沉降 量 。 

在 没有 其 他 资料 (如 本 地 区 经 验 统计 数据 或 相 类 似 建 筑 物 地 基 基 础 的 实测 资料 ) 时 , 沉 
降 经 验 修 正 系数 p 可 按 表 4-6 采用 。 表 中 fa 为 地 基 承 载 力 特 征 值 ,其 意义 和 确定 方法 见 
本 书 第 8 章 。 


表 4-6 沉降 计算 经 验 修正 系数 y, (É 


基底 附加 压力 
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K 4-6 中 ,E, 为 沉降 计算 深度 范围 内 侧 限 压缩 模 量 的 当量 值 ,应 按 下 式 计算 : 


F, - 之 4 
De 
o 


式 中 : A; 一 一 第 i 层 土 附加 应 力 分 布 图 的 面积 ; 
FE, 一 一 相应 于 该 第 i 土 层 的 侧 限 压缩 模 量 。 
从 上 面 的 分 析 可 以 看 出 ,沉降 经 验 修正 系数 p 适当 考虑 了 瞬时 沉降 和 固 结 沉降 的 三 维 
效应 以 及 土 变形 的 非 线 性 ,但 未 考虑 次 固 结 沉降 。 
【例题 4-2] 已 知 柱 下 单独 方形 基础 ,基础 底面 尺寸 为 2. 5mX2.5m, 埋 深 2m, 作 用 于 
基础 上 (设计 地 面 标 高 处 ) 的 轴 向 荷载 N 二 1250kN, 有 关 地 基 勘 察 资料 与 基础 剖面 详 见 
图 4-23, 试 用 分 层 总 和 法 ,分 别 采 用 e-p 曲线 和 附加 应 力 系 数 计 算 基础 中 点 最 终 沉降 量 。 


【 解 】 


(1) 计算 地 基 土 的 自重 应 力 


N=1250kN 


w Z NZ N 


3.0m 
7 
II 
N 
D 


设计 地 面 42.0 
N 


Sy << 


O 粉 土 Cu 
/=19.5KN/ma 39.0m 十 
D HE | 37.0m 4- 
= 全 > 
Y=20kN/® S ` es 
N x misa 
35.0m n: Ti) 
OZEL x 3 50 100 150 200 250 300 
; 点 p/kPa 
va 
@ 卵石 
y=20.5KN/m 
E;=35MPa 


z 自 基底 标高 起 算 自重 应 


当 > A 0. 

z = Im,o.a 
z = 2m,o.. 
z = 3M; 
z = 4m ,0 
= sa PT, A 
z = 0my 0 6 
a. — (m.o.z 


(2) 基底 压力 计算 


图 4-23 例题 4-2 图 


J: 
Ga = 19.5 X 2 = 39(kPa) 
= 39 +19.5 X 1 58. 5(kPa) 
58.5 +20 X 1 = 78. 5(kPa) 
= 78.5 + 20 X 1 = 98. 5(kPa) 
= 98. 5 + (20 — 10) X 1 = 108. 5(kPa) 
= 108.5 + (20 — 10) X 1 = 118. 5(kPa) 
= 118.5 + (18.5 — 10) X 1 = 127. 0(kPa) 
= 127.0 + (18.5 — 10) X 1 = 135. 5(kPa) 


基础 底面 以 上 ,基础 和 填 土 的 混合 重度 取 y, =20 kN/m° , 


_ N+G _ 1250+20X2.5X2.5X2 


LO 


2 5595 = 240(kPa) 
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(3) 基底 附加 压力 计算 

po = p— yd = 240 — 19.5 X 2.0 = 201(kPa) 
(4) 基础 中 心 点 下 地 基 中 竖 向 附加 应 力 计 算 , 用 角 点 法 计算 ,1/5 二 1, 查 表 3-5,0; 二 4K,po 
(5) 确定 沉降 计算 深度 之 
考虑 第 四 层 土 压缩 性 比 第 @ 层 土 小 得 多 , 且 由 表 4- 7 可 知 此 处 - 至 一 0.1, 能 满足 计算 深 

度 取 值 要 求 。 初 步 确 定 zx 一 7m。 
(6) 计算 基础 中 心 点 最 终 沉 降 量 ,利用 勘察 资料 中 的 e-p 曲线 , 求 
CH €s 


a; = C2 BE; 1 Te 


02; 一 i di 


表 4-7 例题 4-2 计算 表 一 


Z sz 


~ C CQ BA UU Ne: O 


H 7m i 


最 后 按 下 式 求 得 


| 


nora 

EE ao as wama | aoe | 2 | z 

BT i [eses | rocon [socas fo ors oroe [osoo | aos eon f o-a 

Spe [ss ass fus for sefom e Tui aen 
lis | 


(7) BZ Eu DZ , n4 (CGE Z hh, 28 A ahi +L E CGB 50007 一 2002) 平 均 附 加 应 力 系 数 
法 计算 地 基 沉 降 量 , 则 计算 过 程 见 表 4-9. 


D 


CD 


Aa 


(Sg 


(er) 


~] 
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表 4-9 按 平均 附加 应 力 系数 计算 结果 表 


0.936 5978 3.15 3.15 


me 
` [se [sa fean 
Yuma o or ee 
O e pe pw 


按 式 (4-27),z, 一 2.5(2.5 一 0. 4ln2.5) 王 5.3(m); 至 7m 深 处 附加 应 力 与 自重 应 力 的 比 
值 已 小 于 0.1; 同 时 7m 以 下 为 较 硬 的 卵石 层 。 因 而 取 z, 二 7.0m 已 能 满足 计算 精度 要 求 。 
(8) 按 式 (4-32) 计 算 预 估 沉 降 量 


= 


当 按 表 4-8 计算 . 
_ DA, 
E.= rr! 

F 


= [100 X (180. 85 + 125.5 + 70.96 + 41.93 + 26. 98 + 18. 62 + 13.71) ] 


a X 180. 85 pi 100 X 125.5 十 100 X 70. 96 十 100 X 41. 93 


D978 3046 3398 2802 
100 X 26.98 `” 100 X 18.62 , 100 X 13. 71 

+ 2994 + 5147 T+ 2304 | 
_ 100 X 478. 55 

3.025 + 4. 120 + 2. 088 + 1. 496 + 0. 901 + 0. 592 + 0. 595 
_ 47855 _ 
一 17 817 ~ 3734(kPa) 

当 按 表 4-9 计算 时 : 


F — 0.936+ 0.614 + 0.343 + 0.203 + 0.134 + 0.094 + 0. 065 
° 0.936 0.614 0.343 0.203 0.134 0.092 0.065 
5978 + 3046 i 3398 + 2802 il 2994 T 3147 ia 2304 
2.387 

1.566 2.016 + 1.009 + 0. 725 + 0. 448 + 0. 272 + 0. 282 ~ 

_ 2.387 

6.338 

( 注 : 这 种 计算 为 规范 所 规定 的 ,更 简明 。) 

查 表 4-6, 设 fa = bo + WJ 


x 10 


x 101 =ç 3. 766( MPa) 


= 1.32 
得 s = ys = 1. 32 X 12. 81 ~ 16. 91(cm) 
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4.3.3 关于 地 基 沉 降 计算 的 讨论 


上 述 分 层 总 和 法 是 当前 工程 实践 中 最 广泛 采用 的 沉降 计算 方法 ,也 是 《建筑 地 基 基 础 设 
计 规范 》(GB 50007 一 2011) 中 规定 采用 的 沉降 计算 方法 。 

对 于 一 般 黏 性 土 压 缩 层 ,在 分 层 计算 时 可 得 出 各 层 土 在 侧 限 条 件 下 的 固 结 沉降 量 ,在 进 
行 沉降 量 修正 时 适当 考虑 了 有 瞬时 沉降 和 固 结 沉降 的 三 维 效 应 。 对 次 固 结 沉降 ,可 以 采用 流 
变 学 理论 或 其 他 力学 模型 进行 计算 ,但 比较 复杂 ,而 且 有 关 参 数 不 易 测定 。 因 此 ,目前 在 生 
产 中 主要 使 用 下 述 半 经 验 的 方法 估算 土 层 的 次 固 结 沉降 。 

图 4-24 为 室内 压缩 试验 得 出 的 孔隙 比 e 与 时 间 对 数 lgt 的 关系 曲线 , 取 曲 线 反 弯 点 前 
后 两 段 曲线 的 切线 的 交点 m 作为 主 固 结 段 与 次 固 结 段 的 分 界 点 ; 设 相 当 于 分 界 点 的 时 间 为 
ti ;次 固 结 段 ( 基 本 上 是 一 条 直线 ) 的 和 斜率 反映 土 的 次 固 结 变 形 速 率 ,一 般 用 C, 表示 , 称 为 土 
的 次 固 结 指数 。 知 道 了 C, ,也 就 可 以 按 下 式 计算 土 层 的 次 固 结 沉降 s. 

s, = r Cl (4-33) 
AP: H.e, 土 层 的 厚度 和 初始 孔 院 比 ; 
1 一 一 欲求 次 固 结 沉 降 量 的 时 间 t >t 3 
其 余 符号 意义 同 前 。 


0.1 1.0 10 100 1000 10000 
经 过 时 间 t/min 


图 4-24 土 的 s-lgt 曲线 


从 式 (4-33) 可 以 看 出 ,给 定 地 基 土 层 的 次 固 结 沉 降 量 s 主要 取决 于 土 的 次 固 结 指数 C. 
人 研究 表明 , 土 的 C, 与 下 列 因 北 有 关 :(1) 土 的 种 类 ,塑性 指数 越 大 ,C, 越 大 ,尤其 是 对 有 机 土 ; 
(2) 含 水 量 w 越 大 ,C, 越 大 ;(3) 温 度 越 高 ,C。 越 大 。C, 值 的 一 般 取 值 范 围 如 表 4-10 所 示 。 


表 4-10 次 固 结 指数 C, 值 


+ 类 
正常 固 结 黏 土 0. 005 一 0. 020 
高 塑性 黏土 ` 有 机 土 —0. 030 


超 固 结 黏土 (OCR 二 2) <0. 001 
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对 于 地 基 中 的 无 慕 性 土 层 ,其 绝对 沉降 量 一 般 不 很 大 。 但 当 蓓 载 较 大 ,相对 密度 较 小 
时 ,其 沉降 量 也 不 能 忽略 。 无 黏 性 土 的 渗透 系数 比较 大 ,相当 于 在 排水 条 件 下 加 载 , 所 以 在 
一 般 情 况 下 ,大 部 分 沉降 在 施工 期 间 已 经 完成 。 计 算 无 黏 性 土 层 的 沉降 ,原则 上 可 用 上 述 分 
层 总 和 法 , 常 采 用 侧 限 压缩 模 量 E. 进行 计算 ,EFE, 通常 通过 标准 贯 人 法 等 现场 测试 手段 由 经 
有 关 沉 降 量 更 深入 的 讨论 可 参考 ( 融 等 土 力学 )( 李 广 信 主编 ,清华 大 学 出 版 社 ,2004 年 )。 


4.4 饱和 土 体 渗流 固 结 理论 


本 节 仅 讨论 饱和 土 体 。 如 在 3. 2 节 与 3.6 节 所 介绍 ,根据 有 效应 力 原理 ,在 外 荷载 的 作 
用 下 饱和 土 体 所 受 应 力 由 土 骨 架 和 了 筷 际 流体 共同 承担 , 即 土 骨架 上 产生 有 效应 力 ,和 孔 际 流体 
内 产生 超 静 孔 辽 水 压力 。 随 独 孔 隐 水 的 排出 , 超 静 孔 际 压力 逐渐 消散 ,有 效应 力 逐 渐 增 加 ， 
土 体 的 变形 随 之 增加 ,这 一 过 程 称 为 渗流 固 结 。 图 3-47 表示 了 饱和 土 体 的 渗流 固 结 模型 。 
饱和 土地 基 一 般 都 要 经 历 缓 慢 进 行 的 渗流 固 结 过 程 ,压缩 变形 才能 隶 渐 达到 终止 。 上 市 的 
固 结 沉降 计算 方法 得 出 的 是 渗流 固 结 终了 时 达到 的 最 终 沉降 量 。 工 程 设 计 中 ,除了 要 知 站 
最 终 沉降 量 之 外 ,往往 还 需要 知道 沉降 随时 间 的 变化 (增长 ) 过 程 , 亦 即 沉降 与 时 间 的 关系 。 
此 外 ,在 人 研究 土 体 的 稳定 性 时 ,还 需要 知 违 土 体 中 孔 际 水 压力 的 大 小 ,特别 是 超 静 筷 际 水 压 
力 。 这 两 个 问题 需 根 据 土 体 渗流 固 结 理 论 来 解决 。 渗 流 固 结 理论 是 土 力学 的 最 重要 的 理论 
之 一 。 下 面 首 先 考 察 最 简单 的 一 维 渗流 固 结 情况 。 


4.4.1 太 沙 基 一 维 渗流 固 结 理论 


在 厚度 为 H 的 饱和 土屋 上 面 施加 无 限 宽广 的 均 布 集 载 p (图 4-25), 这 时 土 中 的 附加 应 
力 沿 深 度 为 均匀 分 布 (如 面积 abdc 所 示 ), 土 层 只 在 与 外 和 蓓 载 作 用 方 品 相 一 致 的 竖 直方 癌 发 
生 渗 流 和 变形 (一 维 问题 )。 渗 流 固 结 过 程 中 ,附加 应 力 由 孔 际 水 和 土 骨 架 共 同 承 担 , 面积 
bedb 表示 时 间 为 +t 时 由 孔 际 水 分 担 的 超 静 水 压力 w 的 空间 分 布 ,面积 abeca 表示 由 骨架 分 
担 的 有 效应 力 o 沿 竖 癌 的 分 布 。 曲 线 be 的 位 置 随时 间 逐 渐变 化 , 当 1 二 0 时 ,be 与 ac ER, 
亦 即 全 部 附加 应 力 由 水 承担 ;上 = 一 ce 时 ,pe 与 bd 重 靶 , 亦 即 全 部 附加 应 力 由 骨架 承担 。 在 整 


TT 
—— — SE N E a : 
—— u — 超 静 孔 隐 水 压力 
=== 04- 一 有 效 附 加 应 力 
J 
— p — 附加 应 力 
o 
ss 
一 | u + O¿ =p 
w s e d SASU SUSU SU SU SU SU SU SU NG 
= > LEJE - 上 
(不 可 压缩 ， aii š Wo 一 一 起 始 超 静水 压力 
ANEK ) I 


图 4-25 一 维 渗流 固 结 过 程 
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个 渗流 固 结 过 程 中 , 土 中 的 超 静 水 压力 x 和 附加 有 效应 力 c 是 深度 > 和 时 间 t 的 函数 。 可 
以 在 下 列 基本 假设 前 提 下 ,建立 渗流 固 结 微分 方程 ,然后 根据 具体 的 初始 条 件 和 边界 条 件 求 
解 土 层 中 任意 点 在 任意 时 刻 的 或 。 ,进而 求 得 整个 土 层 在 任意 时 刻 达 到 的 固 结 度 ( 土 层 中 
总 应 力 转 化 成 有 效应 力 的 百分比 );。 这 就 是 渗流 固 结 理论 所 要 解决 的 主要 问题 。 


1. 基本 假设 


太 沙 基建 立 一 维 渗 流 固 结 理论 时 作 了 如 下 假设 。 

(1) 土 层 是 均 质 的 、 完 全 饱和 的 ; 

(2) 二 

(3) 水 的 渗 出 和 土 层 的 压缩 只 沿 一 个 方 回 ( 坚 回 ) 发 生 :， 

(4) AN A k 保持 不 变 

(5) Thapa usyay S e a 保持 不 变 ; 
(6) 外 荷载 一 次 瞬时 施加 并 保持 不 变 。 


2. 微分 方程 的 建立 
现 从 土 层 中 深度 z 处 取 一 微 元 体 dz=1,dy=1 ,厚度 为 dz, 则 断面 积 A 二 1X1, 体 积 = 
dz, 见 图 4-25(b)。 在 此 微 元 体 中 ,固体 体积 V， 和 了 筷 际 体积 Vs 分 别 为 


_ 1 _ eE 
V, mi F = i T E (a) 


Ve = V] = e(z 
式 中 : e 渗流 固 结 前 土 的 孔 院 比 。 
定义 zx 坐标 加 下 为 正 ,流速 v 和 流量 g 等 水 力 要 系 也 是 问 下 为 正 。 
在 dt 时 段 内 , 微 元 体 中 孔 际 体积 的 变化 ( 减 小 ) 等 于 同一 时 段 内 从 人 微 元 体 中 净 流 出 的 水 
量 , 尔 即 


1 十 eli dz | Cb) 


9 h 
e qaq 的 
dt dg 
AP: q 流量 。 
从 式 (b): 
Jt o 1 十 el dt 
代入 (c) ,得 : 
] de _ dq 


= Ta -34 
PrN al (4-34) 


文 是 饱和 土 体 渗 流 固 结 过 程 的 基本 关系 式 。 由 式 (4-11), 得 de=— ado, H. du= — do, , 则 


de — Jd, gx 
3, eph a (d) 
w h HAKA AR HIA Pd +E £Ë 
9 
q = kiA =— oh (e) 
dz 
dq 3?’ h k u 


一 一 一 7 一 一 一 一 (D) 
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将 式 (d) 和 (f) 代 入 式 (4-34) ,得 
kA +e) Iu _ Iu 
gw Iz At 


Ju . J'u 


或 A (4-35) 
式 中 ， C, 一 — CED 
af w 


C, 称 为 土 的 固 结 系数 ,常用 单位 有 m? /年 em? /年 em?/s 等 。 

式 (4-35) 是 描述 超 静 孔 压 时 空 分 布 的 微分 方程 ,其 中 C, 与 尘 成 正比 ,而 学 为 孔 压 对 时 
间 的 变化 速率 ,因此 固 结 系数 C, 是 反映 土 体 中 孔 压 变化 速率 的 参数 。 

3。 固 结 微分 方程 的 解析 解 


式 (4-35) 一 般 称 为 一 维 渗流 固 结 微分 方程 ,可 以 根据 不 同 的 起 始 条 件 和 边界 条 件 求 得 
它 的 特 解 。 对 图 4-25 所 示 的 情况 ， 
`42=0,0< z< Hf , u = u = p 
Of oo = 0 IF ;g = 0 


w 0 < ¿ < co oz = Hm, S“ = 0 


X £= co,0 < x < H ff, u= 0 
应 用 傅 里 叶 级 数 , 可 求 得 满足 上 述 边 界 条 件 和 初始 条 件 的 解答 如 下 : 


-1> 1 La : n e” (T Gs (4-37) 


正 奇 数 (1,3 ,5,…); 

WE 

地 一 kk aN, 当 土 层 为 单 面 排水 时 , 互 等 于 土 层 厚度 , 当 土 层 上 下 双 面 排水 
时 ,五 采用 土 层 厚度 的 一 半 ; 

T, 一 一 时 间 因 数 ( 无 量 纲 ) 按 下 式 计算 : 

— a 

Ta 


式 中 : m 


T, = (4-38) 


AP: C, 一 一 土 层 的 固 结 系数 ，; 
1 一 一 固 结 历时 。 

在 上 述 边界 条 件 下 , 固 结 微分 方程 的 解析 解 式 (4-37) 具 有 如 下 特点 : 

(1) ILE u 用 无 穷 级 数 表示 。 

(2) FLE u 5 p 成 正比 。 

(3) 每 一 项 的 正弦 函数 中 仅 含 变量 ,表示 和 孔 压 在 空间 上 按 三 角 函 数 分 布 。 

(4) 每 一 项 的 指数 晒 数 中 仅 含 变 量 上 且 系 数 为 负 ,表示 孔 压 在 时 间 上 按 指 数 襄 减 。 

(5) 随 着 m 的 增加 ,以 后 各 项 的 影响 急剧 减 小 。 

根据 上 述 特点 (5) ,在 时 间 上 不 是 很 小 时 , 式 (4-37) 取 一 项 即 可 满足 一 般 工 程 要 求 的 精度 。 

按 式 (4-37) ,可 以 绘制 不 同 t 值 时 土 层 中 的 超 静 孔 际 水 压力 分 布 曲线 (wu-z 曲线 ), 如 
图 4-26 所 示 。 从 u-z 曲线 随 t1 (或 T,) 的 变化 情况 可 看 出 渗流 固 结 过 程 的 进展 情况 。u-z Hi 
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线 上 某 点 的 切线 斜率 反映 该 点 处 的 竖 向 水 力 梯度 , 即 ;= 一 二 和。 


排水 面 排水 面 


HKE 


(a) (b) 
图 4-26 土 层 在 固 结 过 程 中 超 静 筷 际 水 压力 的 分 布 
(a) 单 面 排 水 ; (b) 双 面 排水 
4. 固 结 度 


图 4-25(a) 表 示 在 附加 应 力 p 的 作用 下 ,在 1 时 刻 , 土 层 中 的 有 效应 力 oa 和 超 静 孔 院 水 
压力 xz 的 分 布 。 在 某 一 深度 z Bb, 上 时 刻 有 效应 力 cx 与 上 一 cc 时 有 效应 力 c-- 的 比值 , 称 为 
该 点 土 的 固 结 度 。 对 图 4-25 所 示 的 情况 ,深度 z 处 的 固 结 度 还 等 于 有 效应 力 cz 对 总 应 力 刀 
的 比值 , 亦 即 超 静 孔 院 水 压力 的 消散 部 分 uo -wu 对 起 始 孔 际 水 压力 wo 的 比值 ,表示 为 


/ / 


PR (4-39) 
O zoo P Wo 


对 于 实际 工程 ,更 有 意义 的 是 土 层 的 平均 固 结 度 。t 时 刻 土 层 的 平均 固 结 度 等 于 此 时 土 层 
中 土 骨架 已 经 承担 的 平均 有 效 压 应 力 面积 对 最 终 平均 有 效应 力 面积 的 比值 。 表 示 为 


i 面积 abec abec 
”面积 abdc 
H H H 
| wdz—| Us dz | Us dz 
亦 即 U, = 2n 一 1 一 有 (4-40) 
| uo dz | Uo dz 
0 0 
将 式 (4-37) 代 入 式 (4-40) ,积分 化 简 后 便 得 : 
— — j ` BJ PCT. — 人 _ 
U, =1 2 = (m 一 1,3,5,…) (4-41) 
8 j| es T, 
或 U, =1-$(* Fo ° + °° ‘| (4-42) 


由 于 括号 内 是 快速 收敛 的 级 数 , 通 第 为 实用 目的 在 T, 不 是 很 小 时 采用 第 一 项 已 经 有 足够 


精度 ,此 时 , 式 (4-42) 亦 可 近似 写成 ， 
U = I- ein (4-43) 


式 (4-42) 给 出 的 U, AT, 之 间 的 关系 可 用 图 4-27 中 的 曲线 由 表示 。 由 式 (4-42) 和 式 (4-43) 
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4-27 可 以 看 出 ,U, 和 TT, 之 间 具 有 一 一 对 应 的 递增 关系 , 且 了 人, 是 U, 表 达 式 中 唯一 的 一 
变量 ,因而 时 间 因 数 T, 是 一 个 反映 土 层 固 结 度 的 参数 。 


a= q 
Dà 
Di 


图 4-27 Uri; 关系 曲线 


为 计算 简便 ,曲线 中 或 式 (4-42) 亦 可 用 下 列 近似 公式 表达 : 


T. 一 +U; (U, < 0. 6) (4-44a) 
T. 一 一 0.933lg(1 — U,) — 0. 085 (U, > 0. 6) (4-44b) 
T. ~ 3U, (U, = 1.0) (4-44c) 


对 于 起 始 超 静水 压力 w 沿 土 层 深 度 为 线性 变化 的 情况 (图 4-28(a) 中 单 面 排水 的 情况 2 
和 情况 3) ,可 根据 此 时 的 边界 条 件 , 解 微分 方程 (4-35), 并 积分 式 (4-40) ,分别 得 情况 2 和 
情况 3 对 应 的 固 结 度 表达 式 : 


2 2 
Us = 1—1, 03 Gs Te 让 a (4-45) 
=” = r 
U, 一 1 一 0.59(e t" +0.37e ° T" + =) (4-46) 


这 两 种 情况 下 的 U-T, 关 系 曲 线 如 图 4-27 中 的 曲线 饭 和 曲线 急 所 示 。 也 可 利用 表 4-9 查 
相应 于 不 同 固 结 度 的 T. 值 。 

实际 工程 中 ,作用 于 饱和 土 层 中 的 起 始 超 静 水 压力 分 布 要 比 图 4-28 所 示 的 三 种 情况 复 
杂 ,但 实用 上 可 以 足够 准确 地 把 实际 上 可 能 遇 到 的 起 始 超 静 水 压力 分 布 近 似 地 分 为 五 种 情 
况 处 理 ( 图 4-29) 。 

情况 1: 基 础 底面 积 很 大 而 压缩 土 层 较 注 的 情况 。 

情况 2: 相 当 于 无 限 宽广 的 水 力 冲 填 土 层 ,由 于 目 重 压力 而 产生 固 结 的 情况 , 见 4. 2. 2。 

情况 3: 相 当 于 基础 底面 积 较 小 ,在 压缩 土 层 底 面 的 附加 应 力 已 接近 零 的 情况 。 

情况 4: 相 当 于 地 基 在 自重 作用 下 尚未 固 结 就 在 上 面 修建 建筑 物 基础 的 情况 。 

情况 5; 与 情况 3 相似 ,但 相当 于 在 压缩 土 层 底面 的 附加 应 力 还 不 接近 于 零 的 情况 。 

尽管 情况 3、4、5 已 不 是 一 维 问题 ,但 在 一 般 实际 工程 中 常 按 一 维 问 题 近似 求解 。 人 情况 
4 和 情况 5 的 固 结 度 Us 、Us 可 以 根据 土 层 平均 固 结 度 的 物理 概念 ,利用 情况 1,2,3 的 U - 
T. 关系 式 车 加 与 推算 。 
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表 4-11 Ft 对 照 表 


固 结 度 U, 时 间 因 数 T, 

/ [Ta hO) T. (曲线 加 ) | T, (曲线 @) lalaki, 要 
0 0 

5 0. 0. 0.001 foll: T =: 
10 0. 0. 0. 003 

15 0. 0. 0. 005 HO “曲线 
20 0. 0. 0. 009 a a 

30 0. 0. 0. 024 

情况 2 T x 

35 0. 0. 0.036 

40 0. 0. 0.048 [一 一 
45 0 0 0.072 曲线 @ 曲线 Q) 

90 0. 0. 0. 092 了 ni J iu n SON 
55 0. 0. 0.128 

60 0. 0. 0.160 情况 3: T I 
65 0. 0. 0. 216 

70 0. 0. 0. 271 HEO EO 

75 0. 0. 0. 352 

(a) (b) 

80 0. 0. 0.440 

85 0. 0. 0.544 图 4-28 一 维 渗 流 固 结 的 三 种 基本 情况 
90 0 0 0 720 (a) 单 面 排水 ; (b) 双 面 排水 

95 l. l. 1.016 
100 co 


(a) 


(b) 


情况 1 情况 2 情况 3 情况 4 情况 5$ 


图 4-29 固 结 土 层 中 的 起 始 压 应 力 分 布 
(a) 实际 分 布 图 ;(b) 简化 分 布 图 (箭头 表示 水 流 方向 ) 


按 式 (4-40) , 土 层 在 茶 时 刻 :z 的 固 结 度 等 于 该 时 刻 土 层 中 有 效应 力 分 布 图 的 面积 与 总 
固 结 应 力 分 布 图 面积 之 比 。 用 虚线 将 图 4-29(b) 情 况 4 的 总 固 结 应 力 分 布 图 ( 亦 即 起 始 超 
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静 孔 际 水 压力 分 布 图 ) ,分 成 两 部 分 ,第 一 部 分 即 为 情况 1, 第 二 部 分 为 情况 2。 在 1 时刻 ,第 
一 部 分 的 固 结 度 Ua ,可 用 式 (4-42) 计 算 , 此 时 土 层 中 的 有 效应 力 分 布 面积 应 为 

A, = Un b, H (a) 
同一 时 刻 第 二 部 分 , 即 情况 2 的 固 结 度 Us 可 用 式 (4-45) 求 得 ,此 时 土 层 中 的 有 效应 力 面 积 
应 为 


A; = Un * 5H(ps — p.) (b) 


t 时 刻 土 层 中 有 效应 力 面 积 之 和 为 Ai 十 A;。 按 上 述 固 结 度 定义 ,这 时 情况 4 的 固 结 
度 为 


(c) 


式 中 A, 为 土 层 中 总 应 力 分 布 图 面积 , 即 A, = — (ps 十 po)。 将 (a)、(b)、(c) 代 入 
式 (4-40), 得 


I 
TAPET 797 puya 


U, = — Y CC C TR (4-47) 
2 H(b, + b.) 


I - g 


. 
e° 
一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


= 
| ^ | 不 透水 面 ” 上 -他 
图 4-30 固 结 度 的 合成 计算 方法 
— Ê» 
IH a p° 
用 同样 的 方法 可 以 推出 情况 5 的 固 结 度 。 
l. = U. 二 (4-48) 
或 D= —— aUn J aai (4-49) 


应 当 注 意 , 在 式 (4-47) 、 式 (4-48) 和 式 (4-49) 中 ,p, 恒 表 示 排 水 面 的 应 力 ,ps 恒 表 示 不 
透水 面 的 应 力 而 不 是 应 力 分 布 图 的 上 边 和 下 边 的 应 力 。 
如 果 压 缩 土 层 上 下 两 面 均 为 排水 面 ,由 于 可 以 线性 县 加 , 则 无 论 压 力 分 布 为 哪 一 种 情 
况 , 和 情况 1 一 样 ,只 要 在 式 (4-38) 中 以 H/2 代替 五 ,就 可 按 式 (4-42) 或 式 (4-43) 计 算 , JF 
即 情况 1 ,计算 固 结 度 。 


5. 沉降 与 时 间 关 系 的 计算 
以 时 间 z 为 横 坐 标 ,沉降 ,为 纵 坐 标 ,可 以 绘 出 沉降 与 时 间 关 系 曲 线 ,如 图 4-31 所 示 。 
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时 间 /年 对 一 层 土 的 沉降 与 时 间 关 系 , 按 土 层 平 
一 一 一 二 一 一 二 一 均 固 结 度 的 定义 


/ 
| c dH 
0 


_ Te -| aH 


Š U, = > 
s, pH pH b 
或 k. = ts (4-50) 
V 即 知 道 土 层 的 最 终 沉 降 量 so 和 固 结 度 
[大 就 可 以 求 得 基础 在 时 间 达到 的 沉降 量 so 
图 4-31 st 曲线 如 果 求 达到 某 一 沉降 量 % 所 需 时 间 上 ,可 
先 计 算 终 沉降 量 s— ,然后 根据 式 (4-50) 计 算 
固 结 度 U, ,再 根据 式 (4-43) 计 算 T,, 进 而 根据 式 (4-38) 计 算 时 间 t. 
男 外 一 种 常见 的 情况 是 ,根据 前 一 阶段 测定 的 沉降 -时 间 曲 线 , 推 算 以 后 的 沉降 -时 间 
关系 。 前 述 情况 1 一 5 固 结 度 与 时 间 的 关系 可 写成 如 下 统一 的 形式 
U,=1—ae™ (4-51) 
如 果 已 知 一 系列 沉降 量 与 时 间 的 关系 ,可 先 计算 最 终 沉 降 量 so ,然后 可 求 出 各 时 刻 实 
测 沉降 量 对 应 的 固 结 度 U,, 即 可 根据 式 (4-51) 拟 合 求 取 参 数 a 和 5, 在 此 基础 上 可 求 出 此 后 
任 一 时 刻 的 固 结 度 和 沉降 量 。 
实际 工程 中 的 地 基 和 施工 条 件 可 能 与 上 述 假定 有 较 大 差别 ,如 地 基 可 能 并 不 是 均 质 地 
基 , 谷 载 也 可 能 并 不 是 瞬时 施加 等 。 


6. 固 结 系 数 的 测定 


应 用 饱和 土 体 渗流 固 结 理论 求解 实际 工程 问题 时 , 固 结 系数 C, 是 关键 参数 , 它 直 接 影 
Ip] E P fL Bi zk Hs JJ u 的 消散 速率 和 地 基 的 沉降 与 时 间 关 系 。Cv 值 越 大 ,在 其 他 条 件 相 同 的 
情况 下 , 土 体 完 成 固 结 所 需 的 时 间 越 短 。 

一 般 可 根据 侧 限 压缩 试验 ( 固 结 试验 ) 结 果 确 定 饱 和 土 体 的 CAE. R Tr RE T 
得 的 变形 与 时 间 关 系 曲线 (图 4-24) 的 主 固 结 段 可 认为 只 包括 固 结 沉降 和 试验 中 不 可 避免 
产生 的 初始 压缩 ,包括 试 件 表面 不 平 与 加 压板 接触 不 恨 等 原因 产生 的 压缩 。 消 除 初 始 压缩 
的 影响 后 , 即 符 合 一 维 渗流 固 结 理 论 解 。 目 前 向 采用 下 述 两 种 半 经 验方 法 ,即时 间 平 方 根 法 
和 时 间 对 数 法 ,将 试验 曲线 与 理论 曲线 进行 拟 合 以 确定 CAE. 

1) 时 间 平 方 根 法 

从 式 (4-44a) 可 知 , 当 U, 三 0.6 时 


IET iT, = C JT, (4-52) 

上 式 表明 ,把 试验 固 结 曲线 绘 在 s- 坐标 上 ,如 图 4-32 所 示 , 当 变形 量 在 稳定 变形 量 的 

60% 以 前 ,试验 点 应 落 在 一 条 直线 上 。 但 是 因为 试验 开始 时 有 初始 压缩 ,起 始 的 试验 点 常 偏 

离 理 论 的 直线 段 。 在 试验 曲线 上 找 出 直线 段 Q, 延 伸 直 线段 Q 交 坐标 轴 于 ,so 应 该 就 是 
主 固 结 段 的 起 点 ,As 就 是 试验 中 的 初始 压缩 量 。 
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`4 U,—0. 6 以 后 , 式 (4-44a) 的 固 结 曲线 与 式 (4-42) 
的 固 结 曲线 相互 分 开 。 计 算 表 明 , 当 U, 二 90% 时 , 式 (4-42) 
的 工 , 值 为 式 (4-44a) 的 1.15 倍 。 因 此 ,在 图 4-32 中 ,从 a} 
so 引 直 线 包 ,其 模 坐 标 为 直线 中 的 1.15 倍 , 交 试验 曲线 
于 一 点 ,该 点 即 认 为 是 主 固 结 达 90% 的 试验 点 。 其 相应 


= 
= 
的 坐标 即 为 固 结 度 达 90% 的 变形 量 so 和 时 间 a/ t90 o Íoo ° 
已 知 后 ,从 表 4-11 查 得 情况 1 8 U,=90%3W0J T p X 
T 
0. 848, 便 可 按 式 (4-38) 计 算 土 的 固 结 系数 C,: R 
1E 
2 
8 — 0.8486H` (4-53) 
t90 


AP: 互 一 一 土 样 在 该 级 向 载 作用 下 的 平均 厚度 的 1⁄2, 
2) 时 间 对 数 法 


将 试验 测 得 的 变形 量 和 时 间 关 系 绘制 在 半 对 效 坐 HFJ VE /Vmin 
标 上 ,如 图 4-33 Br zs. An RN ETIE , HR HHZKR F 525 á B Ji 图 4-32 时间 平方 根 法 


两 段 曲 线 切线 的 交点 m 作为 主 固 结 段 和 次 固 结 段 的 分 
界 点 , 亦 即 U, 二 100% 渗 流 固 结 的 结束 点 。 根 据 固 结 曲线 前 段 符合 抛物 线 的 规律 ,在 前 段 任 
选 两 点 a.b, 其 时 间 比 值 为 1 : 4,( 例 如 1min 和 4min), 固 结 曲 线 上 ab 间 的 变形 量 为 A;, 则 
在 a 上 再 加 上 一 个 As, 该 点 就 是 主 固 阅 变形 开始 的 点 ,表示 为 yy 。so 至 罗 间 的 变形 量 就 是 
主 固 结 段 的 总 变形 量 ,s, 至 m 竖 和 二 距离 中 点 < 的 坐标 , 即 为 渗流 固 结 完 成 50% 的 变形 量 sa 
和 时 间 tso HX 4-11, 查 得 相应 于 U, 二 50% 时 的 T, 二 0.197, 因 此 

0.197 


t50 


C, H” (4-54) 
式 中 五 的 意义 同 前 。 

采用 时 间 平 方 根 法 ,有 时 会 遇 到 试验 曲线 的 直线 段 不 明显 的 情况 ,采用 时 间 对 数 法 ， 
U 王 0 点 的 确定 不 如 时 间 平 方 根 法 方便 。 目 前 在 生产 实践 中 ,两 种 方法 都 采用 。 但 要 注意 ， 
无 论 采 用 哪 一 种 方法 得 出 的 C, 值 郡 只 能 作为 近似 值 , 因 为 这 两 种 方法 都 是 半 经 验 法 ,而 且 
试验 土 样 不 一 定 能 够 完全 代表 天 然 土 层 的 情况 (如 天 然 土 层 中 可 能 夹 有 很 溥 的 砂 层 ) ,试验 
条 件 也 不 完全 符合 实际 条 件 ( 如 土 样 薄 ,水力 坡 降 太 大 ,因而 应 变速 座 太 大 等 )。 此 外 , 土 在 


0.1 1.0 4.0 10 100 1000 10000 


图 4-33 时 间 对 数 法 
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固 结 过 程 中 密度 不 断 变 化 ,渗透 系数 上、 压缩 系数 a、 了 筷 际 比 e 值 都 在 改变 ,C, 值 也 在 改变 ， 
而 选用 C, 人 时 ,还 应 考虑 实际 的 向 载 增 量 级 。 

【例题 4-3] 在 饱和 土 样 的 侧 限 压缩 试验 中 , 当 压 力 人 从 200kPa 瞬时 增加 至 400kPa 后 ， 
测 得 千 分 表 随时 间 的 读数 如 表 4-12。 


表 4-12 例题 4-3 表 


Tr rr o 


过 24h(1440min) 后 , 土 样 厚度 为 14. 10mm。 试 用 时 间 对 数 法 确定 固 结 系数 C,。 
相应 于 本 级 荷载 增 量 ， 
土 样 厚度 变化 s=5.00—2.60=2.40(mm) 

k if 


固 结 


程 中 土 样 的 平均 厚度 2H=14. 10 十 一 一 15， 30(mm) 


l 
最 长 渗 径 H=> 


取 0.5min 和 2min 之 间 的 变形 增 量 为 参考 。 从 曲线 上 求 得 


tso = 12. 0min 


_ 0.197 X (0. 765)° 
12 X 60 


一 7.65(mm)。 绘 制 d-lgt 曲线 如 图 4-34 所 示 。 


~ 


a 1.59 X 10 * (cm? /s) 


A 
Ié |l ll J I I 
yi 


E 4.00 
V U,=50% 
z 
x= 
R 30 
_ 


U,=100% 


100 
ATTE] t/min 


图 4-34 例题 4-3 d-lgt 曲线 


4.4.2 天 于 渗流 固 结 理论 的 研究 进展 


有 关 地 基 沉 降 问 题 的 工程 实践 有 者 悠 久 的 历史 ,关于 土 的 压缩 与 固 结 的 研究 也 经 历 了 

漫长 岁月 ,直到 太 沙 基 提 出 了 土 力学 中 最 重要 的 理论 一 一 有 效应 力 原 理 以 及 一 维 渗流 固 结 
理论 , 才 建 立 起 量化 的 计算 分 析 方 法 。 

固 结 与 压缩 对 土 的 工程 性 状 有 重要 影响 ,与 土工 建筑 物 和 地 基 的 渗流 .稳定 和 沉降 等 问 
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题 有 密切 联系 。 例 如 , 土 体 由 于 压缩 ,渗透 性 减 小 ,伴随 着 固 结 过 程 , 土 体内 的 粒 间 应 力 不 断 
改变 ,使 土 的 强度 相应 变化 ; 土 体 的 压缩 导致 建 筑 物 地 基 下 沉 ,和 直接 影响 上 部 结构 的 使 用 条 
件 和 安全 。 

土 的 固 结 和 压缩 的 规律 相当 复杂 。 它 不 仅 取决 于 土 的 类 别 和 性 状 , 也 因 其 边界 条 件 HE 
水 条 件 和 受 荷 方式 而 异 。 黏 性 土 与 无 黏 性 土 的 变形 机 理 不 同 ;两 相 土 和 三 相 土 的 固 结 过 程 
多 然 有 别 ,后 者 由 于 土 中 含 气 ,变形 指标 不 易 准 确 测定 ,状态 方程 的 建立 与 求解 都 比较 复杂 。 
天 然 土 体 一 般 都 是 各 回 异 性, 非 均 质 或 成 层 的 ,如 何 合理 地 考虑 它们 对 变形 的 影响 , 0 fs gË 
一 步 研 究 。 就 地 基 而 言 ,建筑 物 施 加 的 通常 是 局 部 答 重 ,在 固 结 过 程 中 , 除 上 下 方 各 的 排水 
压 纺 外 ,同时 有 不 同 程度 的 侧 癌 排水 与 膨胀 ,这 一 类 二 回 与 三 回 固 结 问 题 , 迄 今 还 没有 获得 
普遍 的 解析 解 。 考 虑 到 答 重 随时 间 而 改变 的 情况 , 固 结 微分 方程 的 数学 处 理会 更 加 复杂 。 

太 沙 基 的 饱和 土 体 固 结 理论 是 建立 在 上 述 许 多 人 简化 和 假设 基础 上 的 。 后 来 ,经 太 沙 基 
与 伦 杜 立 殉 (Rendulic) 发 展 ,1935 年 推广 为 三 回 固 结 方 程 , 可 以 考虑 三 回 排 水 时 的 压缩 ,其 
中 假设 了 固 结 过 程 中 总 应 力 的 正 应 力 之 和 为 和 常量 , 故 称 为 准 三 维 固 结 方程 或 扩散 方程 。 比 
奥 (Biot) 进 一 步 研 究 了 材料 三 同 变形 与 和 孔 际 压力 的 相互 作用 ,于 1941 年 推导 出 比较 完善 的 
三 问 固 结 方程 。 但 是 ,由 于 比 奥 理论 将 变形 与 渗流 结合 起 来 考虑 ,大 大 增加 了 固 结 方程 的 求 
解难 度 ,至今 仅 得 到 个 别 情况 的 解析 解 。 五 十 多 年 来 , 固 结 理论 的 发 展 ,主要 围绕 大 假设 不 
同 材料 的 模式 ,得 到 不 同 的 物理 方程 :(1) 土 骨架 假设 为 弹性 的 (各 加 同性 与 各 同 异 性 的 ), 弹 
塑性 的 或 黏 弹性 的 (线性 与 非 线性 以 及 它们 的 各 种 组 合 );(2) 土 中 流体 假设 为 不 可 压缩 的 ， 
线性 茜 浪 体 或 可 压缩 的 ;(3) 关 于 土 骨架 与 流体 间 的 相互 作用 ,有 人 提出 以 混合 体力 学 
(Mechanics of mixture) 为 基础 ,利用 连续 原理 平衡 方程 与 能 量 守 恒定 律 ,建立 混合 体 特性 
方程 ,选用 适当 边界 条 件 , 以 获得 固 结 理论 解 。 

虽然 二 同 、 三 同 理 论 在 许多 实际 情况 中 比 单 向 固 结 理论 更 为 合理 ,但 是 ,在 指标 测定 与 
求解 方面 比较 复杂 。 因 此 , 单 回 固 结 理 论 至 今 在 茶 些 条 件 下 和 近似 计算 中 仍 被 广泛 应 用 。 
多 年 来 , 单 回 固 结 理论 也 获得 了 较 大 进展 ,研究 方向 侧重 于 对 太 沙 基 基 本 假设 的 修正 。 例 
如 ,考虑 土 的 有 关 性 质 指标 在 固 结 过 程 中 的 变化 , 压 盎 土 层 的 厚度 随时 间 改 变 , 非 均 质 土 的 
固 结 , 固 结 癸 重 为 时 间 的 也 数 以 及 有 限 应 变 时 的 固 结 等 。 这 些 修正 ,使 得 计算 模型 能 更 准确 
地 反映 土 的 特性 、 土 层 分 布 和 土 的 加 三 过 程 。 

对 于 土 的 压缩 量 ( 沉 降 ) 的 计算 , 随 着 对 土 的 应 力 -应 变 关 系 理解 的 深化 ,也 从 原先 只 考 
虑 单 回 压缩 变形 ,发展 到 计 及 侧 回 变 形 ,后 来 ,更 将 土 的 应 力 历 史 、 应 力 路 径 等 因素 纳入 计算 
方案 。20 世纪 60 年 代 电 子 计 算 机 问世 后 ,计算 技术 有 了 划时代 的 飞跃 , 极 大 地 推动 了 兰 土 
力学 理论 的 发 展 , 使 得 以 往 无 法 考虑 的 许多 土 的 复杂 的 本 构 关 系 , 有 可 能 被 引入 计算 。 例 
如 ,在 压缩 变形 计算 中 , 除 土 的 线 弹 性 模型 外 ,已 经 逐渐 引用 其 他 各 种 模型 : 非 线性 弹性 模型 
(其 中 最 著名 的 有 邓肯 - 张 模型 ) 、 弹 塑性 模型 (如 剑桥 模型 ) 等 。 有 限 单元 法 在 固 结 计算 中 的 
应 用 ,可 以 在 一 次 分 析 中 得 到 土 体 应 力 - 变 形 - 孔 压 发 展 的 全 过 程 。 

关于 非 饱 和 土 固 结 问题 , 因 其 极其 复杂 ,直到 20 世纪 60 年 代 才 开始 系统 地 研究。 早期 
的 研究 主要 针对 气 封闭 的 非 饱 和 土 ,只 建立 孔 际 水 压力 的 控制 方程 。Fredlund 等 人 于 1979 
年 提出 用 两 个 依 微 分 方程 可 以 求解 非 饱 和 土 固 结 过 程 中 的 孔 际 气压 力 和 了 筷 际 水 压力 ,并 认 
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为 液 相 和 气相 的 渗透 系数 部 是 土 的 基质 吸力 或 条 一 体积 -质量 特性 的 函数 。 此 后 非 饱和 土 
的 固 结 理论 被 推广 到 三 维 并 进行 了 实际 工程 应 用 。 我 国学 者 在 相关 理论 研究 和 工程 实用 方 
面 也 做 了 大 量 有 益 的 工作 。 

在 固 结 理论 发 展 的 同时 ,测试 搁 术 也 有 了 相应 提高 。 虽 然 沿用 多 年 的 侧 限 固 结 仪 至 今 
仍 被 采用 ,并 作 了 许多 改进 ,人 研制 了 各 种 形式 的 连续 加 三 的 试验 仪 侨 和 方法 ,但 是 , 越 来 越 多 
的 研究 者 强调 ,应 该 用 三 轴 仪 测定 土 的 变形 指标 ,并 建立 了 相应 的 计算 方法 。 当 前 ,计算 技 
术 的 迅速 发 展 ,排除 了 计算 途径 上 的 许多 障碍 ,使 计算 指标 测定 的 可 靠 性 问题 居于 重要 
地 位 。 


>J 十 


4-1 侧 限 压缩 试验 试 件 初始 厚度 为 2.0cm, 当 垂直 压力 由 200kPa 增加 到 300kPa , 变 
形 稳 定 后 土 样 厚度 由 1. 990cm 变 为 1. 970cm, 试验 结束 后 鲫 去 全 部 人 和 荷 载 ,厚度 变 为 1. 980cm, 
(试验 全 过 程 都 处 于 饱和 状态 ), 取 出土 样 测 得 土 样 含 水 量 w= 二 27. 8%, 土 粒 比 重 为 2.7。 计 
算 土 样 的 初始 孔 际 比 以 及 200kPa 和 300kPa 之 间 的 压缩 系数 a,_;。 

4-2 在 图 4-35 所 示 的 地 基 上 修建 条 形 基 础 ( 墙 基 ) ,基础 宽度 为 1. 6m, H H A E t E 
(包括 墙 基 上 自重 ) 为 200kN/m, 基 础 埋 置 深度 为 Im, 黏 土 层 试 样 的 压缩 试验 结果 如 表 4-13 
所 示 。 试 求 :(1) 绘 制 自重 应 力 沿 深度 分 布 曲 线 。(2) 基 础 中 点 下 土 层 中 的 附加 应 力 分 布 曲 
线 ( 绘 在 同一 张 图 上 )。(3) 基 础 中 点 的 最 终 沉 降 量 (用 分 层 总 和 法 ,用 100 一 200kPa 的 Ex- 
计算 , 设 沉降 计算 经 验 系 数 y= 二 1, 粗 砂 可 以 按 一 层 计 算 )。 


地 面 
kf 以 上 -18 OKN/m? = 
地 下 水 位 & | 
“ja 2.4X10 °cm/s 黏土 | s 
Ka (水 位 以 下 ) =20.3kN/mš c 
Es=40MPa 
l TE 
Va =19.0kN/m3 
图 4-35 “习题 4-2 图 
表 4-13 习题 4-2 表 
压 应 力 /kPa 100 200 300 


4-3 ” 某 建 筑 物 为 矩形 基础 ,长 3. 6m, 宽 2.0m, 埋 深 1.5m。 地 面 以 上 荷 重 N= 900kN. 
地 基 土 为 均匀 粉 质 茜 土 ,Y= 二 18kN/mi ,eo 二 1.0,a 二 0.4MPa !。 试 用 规范 法 计算 基础 中 心 
点 的 最 终 沉 降 量 (考虑 沉降 计算 经 验 修 正 系 数 时 ,po 二 fx)。 
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4-4 已 知 甲乙 两 条 形 基础 如 图 4-36 IR., Hi =H; ,b, 二 201 ,NN, 二 2Ni。 问 两 基础 中 
心 点 的 沉降 量 是 否 相 同 ? 通过 调整 两 基础 的 互 和 2, 能 和 否 使 两 基础 的 沉降 量 相 接近 ? AJL 
种 可 能 的 调整 方案 ? 哪 一 种 方法 较 好 ? 为 什么 ? 


SZANSA ILAG ` w x v NT A S <i Aw < YA ww w A YS A YA 7 X NA NY ZAZA 
esf Y 


| b; | 
粉 十 y..a) 
FEN = Y. a,>>a, 
图 4-36 习题 4-4 图 
4-5 在 图 4-37 所 示 的 饱和 软 黏 土 层 表面 很 快 施加 150kPa K ñ FR E A ff E , Z€ 1 Jü 4° 
月 , 测 得 土 层 中 各 深度 处 的 超 静 水 压力 Au 如 表 4-14 所 示 。 


(1) 绘制 一 0, 上 一 4 个 月 ,一 ce 时 土 层 中 超 静 水 压力 沿 浴 度 的 分 布 图 。 
(2) 估计 需 要 再 经 过 多 长 时 间 土 层 才 能 达到 90% 固 结 度 ? 


p=150kN/m° 


m 


Z 


9m 


rw Ah + 


不 透水 层 
图 4-37 习题 4-5 图 


表 4-14 习题 4-5 表 
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4-6 如 图 4-38 所 示 , 设 饱和 黏土 层 的 厚度 为 10m, 其 下 为 不 透水 且 不 可 压缩 石 层 ,地 
面 上 作用 均 布 向 载 p 二 240kPa。 该 犁 土 层 的 物理 力学 性 质 如 下 :初始 和 孔 际 比 e = 0. 8. j #ë 
系数 a 二 0. 25MPa ' ,渗透 系数 k= 二 2. 0cm/ 年 。 试 问 : 

(1) 加 荷 一 年 后 地 面 沉 降 多 少 ? (2) 加 荷 历时 多 和 久 地 面 沉降 量 达 20cm?( 按 一 层 计算 ， 
设 粗 砂 垫 层 压缩 量 可 忽略 不 计 ) 
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=240kN/m2 
= LL l T lll lll 
FAL 
pË 粗 砂 垫 层 . 
E I 
° RERE 


图 4-38 ”习题 4-6 图 


4-7 在 天 然 地 基 上 建 闸 , 闻 长 500m, 闸 板 底 宽 20m, f 3k BERK 5000kN CP D ff E , tJ 
括 上 自重 ) , 阅 底 埋 深 5m, 地 基 土 层 分 布 如 图 4-39 所 示 , 土 特性 见 表 4-15 , 表 4-16。 

(1) 绘 出 1、3 土 层 的 e-p 曲线 和 e-lgp 曲线 (包括 印 载 和 重 加 载 曲线 ,如 试验 成 果 中 的 
FLIRE RIK FI 0. 42e。 ,可 根据 已 有 曲线 的 直线 段 延长 估算 )。 

(2) +k 1、3 土 层 的 先期 固 结 压力 ,判断 土 层 固 结 性 质 并 绘 出 现场 初始 压缩 曲线 。 


天 然 地 面 
— ae) . x 
= p=5000kN/m 地 下 水 位 
x 
S EE SSO sesss 
< 
© - 1 ` 
í WEE (6m) 
c 粉 质 黏土 | ii 
= 
S HED 
N 
š BUR T: puss ( 深 17m ) 
° ` ° WINA JE 


图 4-39 ”习题 4-7 图 


表 4-15 土 的 物性 试验 成 果 表 
士民 y y] 天 然 密度 DRAR k HEE JEL D HE fU PRBE t RUB R IR DA KURE PE PET 5 8 Z 8 
编号 |p/(g/em’)| 量 w/%| G. n | S 数 IL. | 数 I, k/Ccm/s) 


ns 地 下 水 位 以 
1.910 34. 822. 6 5X107” DAN 


2 中 砂 砂 二 25MPa 
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= 4-16 侧 限 压缩 试验 成 果 表 


R | 80710.86510.80210.85510.84510.83210.80410.77510.745 


重 加 载 |. 85610. 84510. 840|0. 836 osa | 


Fp A A 


OMAR — 0.796 0.796 0. 79410.79210.78910.78410.773 0.753 0.753 0.731 0.731 0.712 
onst 


E- E R 回 弹 压缩 指数 C. = 0. 012 


(3) 求 1、3 土 层 的 a1-s、Esa-s、C.( 初 始 压 缩 曲 线 ) 和 C,。 

(4) 不 考虑 地 基 回 弹 , 用 e-p 曲线 求 地 基 的 最 终 沉降 量 ( 分 层 厚 度 不 超过 0. 25b 或 4m), 

(5) 考虑 地 基 回 弹 , 用 e-lgp 曲线 求 地 基 的 最 终 沉降 量 ( 按 土 层 划分 计算 层 ) 。 

(6) 计算 加 载 10 天 后 1.3 土 层 的 超 静 孔隙 水 压力 和 有 效应 力 分 布 曲线 , 土 层 的 固 结 度 
和 地 基 的 沉降 量 ( 基 础 中 心 点 为 计算 点 ,附加 应 力 简化 为 矩形 分 布 . 侧 限 条 件 , 单 面 排水 , 基 
础 底面 当成 不 排水 面 )。 
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5.1 概 述 


材料 的 强度 是 指 材料 抵抗 外 和 谷 载 的 能 力 , 其 数值 等 于 作用 在 其 上 的 极 
限 应力 。 在 研究 土 的 强度 时 ,始终 不 应 环 记 土 具 有 雄 散 性 .多 相 性 和 目 然 变 
异性 等 基本 特点 。 这 些 特 点 使 得 土 的 强度 呈现 出 一 些 特殊 性 。 

自 完 , 土 是 一 种 雄 散 的 颗粒 材料 。 土 颗粒 矿物 本 号 具有 较 大 的 强度 ,不 
昂 发 生 破 坏 。 土 颗粒 之 间 的 接触 界面 相对 软 罚 ,容易 发 生 相 对 滑 移 等 。 因 
此 , 土 的 强度 主要 由 颗粒 间 的 相互 作用 力 决 定 , 而 不 是 由 颗粒 矿物 的 踢 度 决 
定 。 这 个 特点 决定 了 土 破坏 的 主要 表现 形式 是 剪 切 破坏 ,其 强度 主要 表现 
JJ $h R JJ RI PE P JJ , JS BI H: u 59 ym BE E Z HH 8938 [3] BJ Ri R JJ FUE PR JJ H pR. 
其 次 , 土 由 三 相 组 成 ,固体 颗粒 与 液 气 两 相间 的 相互 作用 对 于 土 的 强度 有 很 
大 影响 ,所 以 在 研究 时 要 考虑 孔 际 水 压力 、 吸 力 等 土 所 特有 的 影响 因素 。 最 
后 , 土 的 地 质 历 史 造 成 土 强度 强烈 的 多 变性 结构 性 和 各 问 异 性 等 。 这 些 特 
性 表明 , 土 强 度 受 到 它 内 部 和 外 部 、 微 观 和 宏观 众多 因素 的 影响 ,其 研究 成 
为 一 个 十 分 复杂 的 评 题 。 

为 了 说 明 土 体 筋 切 破 坏 的 主要 特点 ,首先 来 考察 如 图 5-1 所 示 的 砂 堆 。 
当 我 们 通过 一 个 漏斗 向 地 面 轻 轻 撒 砂 时 ,在 地 面 上 形成 一 个 砂 堆 ,其 砂 坡 处 
于 极限 平衡 状态 。 这 个 砂 堆 与 水 平面 的 夹 角 a 就 是 天 然 休止 角 , 也 是 最 松 
RE FE H N E BR HE o 


图 5-1 砂 坡 的 天 然 休止 角 


在 砂 坡 上 取 重量 为 W 的 微 单元 砂 体 进行 受 力 分 析 , 根 据 沿 坡 向 的 平衡 


T = N ° tana = tana = (5-1) 


N 
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显然 , 砂 坡 天 然 休 止 角 的 大 小 与 砂粒 本 身 的 颗粒 强度 基本 无 天, 而 主要 取决 于 砂粒 之 间 在 
接触 界面 上 的 相互 作用 。 经 验 表 明 , 砂 坡 的 天 然 休 止 角 一 般 为 30 一 35 ,大 于 其 组 成 矿物 平面 
滑动 的 摩擦 角 。 可见 即使 在 “最 松 ” 状 态 下 ,除了 滑动 摩擦 之 外 ,颗粒 间 还 存在 一 定 的 咬合 作用 ，。 

土 的 强度 通常 是 指 土 体 抵抗 剪 切 破坏 的 能 力 。 例 如 当 坦 坝 的 边 坡 太 陡 时 ,要 发 生 滑 坡 ,如 
图 5-2 所 示 。 滑 坡 就 是 边 坡 上 的 一 部 分 土 体 相 对 男 一 部 分 土 体 发 生 的 藤 切 破坏 。 地 基 土 受过 
大 的 谷 载 作用 ,也 会 出 现 部 分 土 体 沿 着 条 一 滑动 面 挤 出 ,导致 建 筑 物 严重 下 陷 , 其 至 倾倒 ,如 
图 5-3 所 示 。 土 体 中 滑动 面 的 产生 就 是 由 于 滑动 面 上 的 藤 应 力 达 到 土 的 抗 前 强度 所 引起 的 ，。 


滑动 面 
图 5-2 土 坡 滑动 图 5-3 ”地基 失 稳 


抗 前 强度 是 土 的 主要 力学 性 质 之 一 。 土 是 否 达到 前 切 破坏 状态 ,除了 取决 于 它 本 身 的 
性 质 外 ,还 与 所 受 的 应 力 组 合 密切 相关 。 这 种 破坏 时 的 应 力 组 合 关系 就 称 为 破坏 准则 。 土 
的 破坏 准则 是 一 个 十 分 复杂 的 问题 ,可 以 说 ,目前 还 没有 一 个 被 认为 能 完满 适用 于 土 的 理想 
的 破坏 准则 。 本 章 在 这 方面 主要 介绍 目前 被 认为 比较 能 拟 合 试验 结果 ,因而 为 生产 实践 所 

土 的 抗 剪 强度 ,首先 决定 于 它 本 身 的 基本 性 质 , 那 就 是 土 的 组 成 . 土 的 状态 和 土 的 结构 ， 
这 些 性 质 又 与 它 形 成 的 环境 和 应 力 历史 等 因素 有 关 ; 其 次 还 决定 于 它 当前 所 受 的 应 力 状态 。 
要 认识 土 的 抗 剪 强度 的 实质 ,需要 开展 对 土 的 微观 结构 的 研究 。 目 前 已 能 够 通过 电子 显 微 
BEX 射线 的 透视 和 衍射 、 差 热 分 析 等 新 技术 研究 土 的 物质 成 分 、 颗 粒 形状 、 排 列 、 接 触 和 联 
结 方式 ,从 而 揭示 强度 的 实质 。 这 是 近代 土 力学 研究 所 开拓 的 新 领域 之 一 ,关于 这 方面 的 发 
展 ,限于 教科 书 的 范围 ,本 章 不 予 阐述 。 

土 的 抗 剪 强度 主要 依靠 室内 试验 和 原 位 测试 确定 ,试验 仪器 的 种 类 和 试验 方法 对 确定 
强度 值 有 很 大 的 影响 。 本 章 除 介绍 主要 的 测试 仪器 和 常规 的 试验 方法 外 ,将 着 重 冰 明 试验 
过 程 中 土 样 的 排水 固 结 条 件 对 测 得 的 强度 指标 的 影响 。 不 清楚 这 个 问题 ,就 无 法 理解 同一 
种 土 用 相同 的 仪器 ,在 不 同 的 试验 条 件 下 ,得 出 的 抗 剪 强度 指标 差别 可 以 十 分 悬殊 ,因而 也 
就 无 法 根据 实际 的 工程 条 件 来 选择 合适 的 指标 。 

几 十 年 来 ,在 土 力学 这 门 学 科 中 ,对 土 的 抗 剪 强度 已 经 进行 了 大 量 的 试验 研究 工作 。 但 
是 由 于 土 是 一 种 十 分 复杂 的 材料 ,这 个 问题 至 今 仍然 是 土 力学 的 一 个 主要 研究 课题 。 本 章 
只 能 介绍 这 一 课题 的 最 基本 的 理论 和 分 析 方法 。 


5.2 LEHA EE 


5.2.1 直 剪 试验 与 库仑 公式 


早 在 1773 年 ,着 名 法 国力 学 家 、 物 理学 家 库仑 (Coulomb C A) H] E B$ iX R #ë Hh JF š 
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了 土 体 的 抗 藤 强度 特性 。 图 5-4(a) 是 直 剪 仪 装置 的 原理 简 图 。 仪 硕 由 固定 的 上 盒 和 可 移动 
的 下 盒 构 成 ,截面 积 为 A WJ LEE T F. F58UJ £ Z 4. 


si 
SOO 


图 5-4 直 剪 试验 及 抗 剪 强度 线 
(a) 直 剪 仪 ; (b) 剪 切 曲线 ; (c) 强度 线 


试验 时 ,首先 对 试 样 施加 竖 各 压力 尸 ,然后 施加 水 平 力 工 于 下 盒 ,使 试 样 在 上 .下 盒 间 
土 的 水 平 接触 面 庆 生 剪 切 位 移 S。 在 施加 每 一 个 法 回 压 应 力 c=P/A 后 ,逐步 增加 剪 切 面 
上 的 前 应 力 r= 二 T/A, 直 至 试 样 破坏 。 将 试验 结果 绘制 成 剪 应力 r 和 前 变形 S 的 关系 曲线 ， 
如 图 5-4(b) 所 示 。 图 中 每 条 曲线 的 峰值 z 为 土 样 在 该 级 法 回应 力作 用 下 所 能 承受 的 最 
KIS WJI , BL HD KY pu BY p| BE 。 

试验 结 采 表明 , + AIDED a EE AS 2 W tt , II] 2 BB 99 UJ E E BJ In] w JJ o 的 增加 而 增 大 的 
(图 5-4(c))。 据 此 ,库仑 总 结 了 土 的 破坏 现象 和 影响 因 系 ,提出 土 的 抗 前 强度 公式 为 : 

te = c + otang (5-2) 

IP : o~ D UAR h F. AS BI D JJ, BI E KS Di D9 y E ; 

oatanp 一 一 摩 探 强度 ,其 大 小 正比 于 法 加 压力 o; 

?一 一 土 的 内 摩 探 角 ， 
ERRI ,为 法 回应 力 为 零 时 的 抗 勇 强度 , 即 其 大 小 与 所 受 法 回应 力 无 基 , 对 

于 无 黏 性 土 ,c 王 0。 

式 (5-2) 就 是 考 名 的 库仑 公式 ,其 中 c 和 og 是 决定 土 的 抗 剪 强度 的 两 个 指标 , 称 为 土 的 
抗 前 强度 指标 。 对 于 同一 种 土 ,在 相同 的 试验 条 件 下 它们 为 常数 ,但 是 当 试验 方法 不 同时 则 
可 能 会 有 很 大 的 差异 。 这 点 将 在 5. 5 方 中 详 细 讨 论 。 

后 来 ,由 于 有 效应 力 原理 的 提出 ,人 们 认识 到 只 有 有 效应 力 的 变化 才能 真正 引起 土 强度 
的 变化 。 因 此 ,上 述 库仑 公式 改写 为 


C 


ri = c +ø tang = c 十 (co 一 u)tang (5-3) 
AP: c 一 一 剪 切 破裂 面 上 的 有 效法 向 应 力 ; 
一 一 土 中 的 孔 际 水 压力 ; 
c 一 一 土 的 有 效 黏 聚 力 ; 
2 一 一 土 的 有 效 内 摩擦 角 。 


c 和 8' 称 为 土 的 有 效 抗 剪 强度 指标 ,对 于 同一 种 土 , 其 值 理论 上 与 试验 方法 无 关 ,接近 
于 常数 。 

为 了 区 别 式 (5-2) 和 式 (5-3) ,前 者 称 为 总 应 力 抗 剪 强度 公式 ,后 者 称 为 有 效应 力 抗 前 
强度 公式 。 有 关 这 两 种 方法 的 区 别 和 应 用 范围 ,将 在 5. 5 节 中 详细 阐述 ， 
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5.2.2 土 的 抗 剪 强度 机 理 


库仑 抗 剪 强度 公式 r=c+o tano 表明 , 土 的 抗 剪 强度 由 两 部 分 组 成 , 即 摩擦 强度 otang 
和 黏 聚 强度 <。 通常 认 为 , 粗 粒 土 颗粒 间 没有 黏 聚 强度 , 即 =o, 


1. 摩擦 强度 


摩擦 强度 决定 于 前 切面 上 的 正 应 力 o 和 土 的 内 摩擦 角 gpg。 粗 粒 土 的 内 摩擦 涉及 土 颗粒 
之 间 的 相对 滑动 ,其 物理 过 程 包 括 如 下 两 个 组 成 部 分 :一 是 颗粒 之 间 滑 动 时 产生 的 滑动 摩 
探 ; 男 一 是 颗粒 之 间 由 于 咬合 所 产生 的 咬合 摩擦 。 

滑动 摩擦 是 由 于 矿物 接触 面 粗 烽 不 平 引 起 的 。 土 粒 间 的 滑动 摩擦 可 用 滑动 摩擦 角 o, 
表示 。 对 于 给 定 的 矿物 e, 值 基本 为 常数 ,例如 对 饱和 石英 gp, 二 22 一 24.5 。 

咬合 摩擦 是 指 相 邻 颗粒 对 于 相对 移动 的 约束 作用 。 图 5-5(a) 表 示 相 互 咬合 者 的 颗粒 
排列 。 当 土 体内 沿 某 一 前 切面 产生 剪 切 破坏 时 ,相互 咬合 着 的 颗粒 必须 从 原来 的 位 置 被 抬 
起 (如 图 5-5(b) 中 颗粒 A) ,跨越 相 邻 颗 粒 ( 颗 粒 B) ,或 者 在 尖 角 处 将 颗粒 剪断 (颗粒 C) , 然 
后 才能 移动 。 总 之 先 要 破坏 原来 的 咬合 状态 ,一般 表 现 为 体积 胀 大 , 即 所 谓 “ 剪 胀 ” 现 象 , 才 
能 达到 剪 切 破坏 。 剪 胀 需要 消耗 部 分 能 量 , 这 部 分 能 量 需 要 由 前 应 力 做 功 来 补偿 , 即 表现 为 
内 摩擦 角 的 增 大 。 土 越 密 , 磨 圆 度 越 小 ,咬合 作用 越 强 , 则 内 摩擦 角 越 大 。 此 外 ,在 剪 切 过 程 
中 , 土 体 中 的 颗粒 重新 排列 ,也 要 消耗 掉 或 释放 出 一 定 的 能 量 , 对 内 摩擦 角 也 有 影响 ，。 


| | 
| | 
| Q | 
HI 1L 
x am O) 1 <) -1 
| | | 
| | | 
| | | 


图 5-5 土 内 的 前 切面 


综合 以 上 分 析 , 可 以 认为 影响 粗 粒 土 内 摩 探 角 的 主要 因素 是 :(1) 密 度 ,(2) 粒 径 级 配 ， 
(3) 颗 粒 形状 ,(4) 矿 物 成 分 等 。 图 5-6 综合 表示 这 些 因素 对 砂 土 内 摩擦 角 o 的 影响 及 一 般 
的 变化 范围 ,可 供 参 考 。 


内 摩 探 朋 VOL ) 


0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
相对 密度 六 


图 5-6 砂 土 的 相对 密度 和 内 摩擦 角 
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细 粒 土 的 颗粒 细微 ,颗粒 表面 存在 着 吸附 水 膜 ,颗粒 间 可 以 在 接触 点 处 直接 接触 ,也 可 
以 通过 结合 水 膜 间接 接触 ,所 以 其 摩擦 强度 要 比 粗 粒 土 复杂 。 除 了 由 于 相互 移动 和 咬合 作 
用 所 引起 的 摩 探 强度 外 ,接触 点 处 的 箱 粒 表面 因为 物理 化 学 作用 而 产生 的 吸引 力 , 对 土 的 摩 
擦 强度 也 有 影响 。 


2. JiR EE 


M E RRI c 取决 于 土 粒 间 的 各 种 物理 化 学 作用 力 , 包 括 库仑 力 ( 静 电力 )、 范 德 华 
J .胶结 作用 力 等 。 对 黏 聚 力 的 微观 研究 是 一 个 很 复杂 的 问题 ,目前 还 存在 春 各 种 不 同 的 见 
解 。 办 联 学 者 把 黏 聚 力 区 分 成 两 部 分 , 即 原始 黏 聚 力 和 固化 黏 聚 力 。 原 始 黏 聚 力 来 源 于 颗 
粒 间 的 静电 力 和 范 德 华 力 。 颗 粒 间 的 距离 越 近 ,单位 面积 上 土 粒 的 接触 点 越 多 , 则 原始 黏 聚 
力 越 大 。 因 此 ,同一 种 土 ,密度 越 大 ,原始 条 聚 力 就 越 大 。 当 颗粒 间 相 互 离开 一 定 距离 以 后 ， 
原始 舟 聚 力 才 完 全 丧失 。 固 化 黏 聚 力 取决 于 存在 于 颗粒 之 间 的 胶结 物质 的 胶结 作用 ,例如 
土 中 的 游离 气 化 物 Ekik .碳酸 盐 和 有 机 质 等 。 固 化 和 猪 聚 力 除 了 与 胶结 物质 的 强度 有 关外 ， 
还 会 随 看 时 间 的 推移 而 强化 。 密 度 相同 的 重 塑 土 的 抗 前 强度 与 原状 土 的 抗 艾 强度 往往 有 和 较 
大 的 差别 ,而且 沉 积 年 代 越 老 的 土 ,强度 越 高 ,很 重要 的 原因 就 是 固化 黏 结 力 所 起 的 作用 。 

地 下 水 位 以 上 的 土 ,由 于 毛细 水 的 表面 张力 作用 ,在 土 骨 染 间 引起 毛细 压力 。 毛 细 压 力 
也 有 联结 土 颗 粒 的 作用 。 颗 粒 越 细 ,毛细 压力 越 大 。 在 和 性 土 中 ,毛细 压力 可 达到 一 个 大 气 
EIE. 

FA E BJ E & 81 JJ 1 E JJ) AR E T A AEAT e A N G Sh PE T: AS FR. RiR IE, 
(BA BR T [aj tl, 8 ë 25 J pi (f (E MRA — ERRIRE. A Ah, EIEE EP , 8: S 
#*3HJE JJ, AKEE "4 jab A BJ W R REH > a le pu l , X pR" R #h RJ” AEN ZJ e PI 
时 性 的 ,工程 中 一 般 不 将 其 作为 黏 聚 强度 考虑 。 


5.2.3 莫 尔 -库仑 强度 理论 


1. 应 力 状 态 和 莫 尔 圆 


在 一 般 的 土工 建筑 物 中 , 土 体 单元 处 于 三 维 应 力 状 态 , 其 三 个 主 应 力 分 别 表示 为 o) 、o;、 
0o3。 但 在 本 节 将 要 介绍 的 土 的 莫 尔 -库仑 强度 理论 中 并 没有 考虑 中 主 应 力 o; 的 影响 ,破坏 包 
线 只 取决 于 最 大 主 应 力 ol 和 最 小 主 应 力 os ,而 与 中 主 应 力 oj 的 大 小 无 关 。 因 此 ,在 本 章 有 
关 应 力 状 态 和 莫 尔 圆 的 讨论 中 ,主要 考虑 最 大 主 应 力 o) 和 最 小 主 应 力 oc; 作用 平面 的 情况 。 
试验 结果 表明 ,中 主 应 力 对 土 强度 的 影响 不 大 ,在 工程 上 一 般 不 考虑 。 

在 采用 英 尔 圆 法 进行 应 力 状 态 的 分 析 时 ,应 力 符 号 采用 材料 力学 的 符号 规定 。 在 材料 力 
学 的 符号 规定 中 , 正 应 力 以 拉 为 正 , 藤 应 力 以 外 法 线 顺 时 针 转 动 90 后 的 方 回 为 正 ( 图 5-7(a))。 
如 第 3 章 所 述 ,由 于 土 体 为 散 粒 体 ,很 少 或 完全 不 能 承受 拉 应 力 , 土 体 单元 一 般 处 于 受 压 状 
态 。 为 了 使 用 方便 ,采用 了 和 材料 力学 相反 的 规定 ,也 即 , 正 应 力 以 压 为 正 , 剪 应 力 以 外 法 线 
逆 时 针 转 动 90 后 的 方 回 为 正 ( 图 5-7(b))。 
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图 5-7 莫 尔 圆 应 力 分 析 符 号 
(a) 材料 力学 ; (b) 土 力学 


r 
— s a 十 


需要 注意 的 是 ,在 第 3 草 中 进行 土 体 中 的 应 力 计 算 时 , 土 力学 采用 了 和 弹性 力学 相反 的 
应 力 符 号 规定 。 由 于 材料 力学 和 弹性 力学 对 剪 应 力 的 符号 规定 存在 差别 ,这 使 得 在 土 力 学 
中 进行 一 般 应 力 计算 和 英 尔 圆 应 力 分 析 时 ,对 剪 应 力 符 号 的 规定 也 是 不 相同 的 。 在 具体 使 
用 中 ,要 注意 这 两 种 符号 规定 之 间 的 差别 与 转换 。 

土 体 中 一 点 的 应 力 状态 是 客观 存在 ,但 作用 在 茶 个 面 上 的 正 应 力 和 剪 应 力 分 量 却 是 随 
作用 面 的 转动 而 发 生变 化 的 ,其 完整 的 二 维 应 力 状 态 可 通过 一 个 疯 尔 加 来 表示 。 图 5-8 给 
出 了 土 体 中 一 点 应 力 状 态 和 相对 应 的 更 尔 圆 的 画 法 。 假 定 土 体 单 元 在 垂直 于 工 轴 和 > 轴 平 
面 上 所 作用 的 应 力 分 量 分 别 是 (c.,r<=) 和 (c.,r= ), 则 其 对 应 莫 尔 圆 的 

(1) 圆心 坐标 :p= (o, +o.) /2 

(2) 半径 :r= /[(a, —a,)/2]° +r} 

(3) 最 大 、 最 小 主 应 力 :oi =pro = p—r 

(4) ARAMAM: p= 二 (0 十 03)/2,g== (01 一 03)/2 


图 5-8 应力 状态 英 尔 辆 
(a) 应 力 状态 ; (b) 莫 尔 圆 


更 尔 圆周 上 每 一 点 均 对 应 一 个 作用 面 上 的 应 力 分 量 。 其 中 ,更 尔 圆周 上 的 点 和 作用 面 
所 对 应 转角 的 方 回 相同 ,但 转角 大 小 前 者 为 后 者 2 倍 。 在 图 5-8 中 分 别 标 出 了 最 大 主 应 力 
作用 面 的 位 置 和 相对 (o. ,rt ) 作 用 面 的 转角 。 


2. 极限 平衡 应 力 状态 


当 土 单元 体 发 生 剪 切 破 坏 时 , 即 破坏 面 上 前 应 力 达 到 其 抗 剪 强度 r 之 时 , 称 该 土 单元 
体 达 到 极限 平衡 状态 。 根 据 库仑 公式 ,判别 土 体 单元 是 否 发 生 剪 切 破 坏 ,取决 于 革 一 个 面 上 
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作用 的 正 应 力 o 和 剪 应 力 r 是 否 满足 库仑 抗 剪 强度 公式 (5-2), 即 基于 库仑 公式 的 抗 剪 强度 
r 可 由 下 式 确 定 : 
ri = c +0 tang 

如 前 所 述 , 对 于 土 体 中 的 一 点 ,尽管 其 应 力 状 态 是 客观 存在 的 ,但 在 不 同方 向 的 面 上 却 
作用 着 大 小 不 同 的 正 应 力 和 前 应 力 分 量 。 因 此 , 当 土 体 中 的 一 点 发 生 破 坏 时 ,并 不 是 该 点 所 
有 面 上 的 正 应 力 o 和 剪 应 力 r 都 能 达到 式 (5-2) 所 描述 的 关系 ,而 是 仅 在 个 别 的 面 上 满足 库 
仑 公式 。 所 以 ,我 们 规定 土 单 元 体 中 只 要 有 一 个 面 发 生 剪 切 破 坏 ,该 土 单元 体 就 达到 破坏 或 
极限 平衡 状态 。 

Æ ro 图 上 , 式 (5-2) 为 一 条 截 距 为 c、 倾 角 为 gq 的 耳 线 。 它 定义 了 土 体 单元 达到 破坏 状 
态 或 极限 平衡 状态 的 所 有 点 的 集合 , 故 称 该 线 为 土 的 莫 尔 破坏 包 线 ,或 抗 剪 强度 包 线 。 在 应 
J RIKARE , 土 单 元 体 达到 极限 平衡 状态 就 意味 着 该 点 的 应 力 莫 尔 圆 同 强度 包 线 相 切 。 
其 中 , 切 点 所 对 应 的 面 即 为 土 体 发 生 剪 切 破坏 的 破坏 面 ( 图 5-9)。 反 之 , 土 体 单元 所 有 达到 
极限 平衡 状态 的 蝎 尔 圆 的 公 切 线 也 就 是 土 的 抗 藤 强度 包 线 。 

根据 土 体 单元 的 应 力 艳 尔 圆 和 抗 剪 强度 包 线 的 相对 位 置 关系 ,可 以 形象 地 来 判别 土 体 
单元 是 否 发 生 了 剪 切 破坏 。 如 图 5-10 所 示 , 应 力 葛 尔 圆 和 抗 前 强度 包 线 的 相对 关系 存在 如 
下 三 种 可 能 的 情况 : 

O 应 力 葛 尔 圆 处 于 抗 前 强度 包 线 之 下 。 此 时 表明 ,任何 一 个 面 上 的 一 对 应 力 o 与 + 都 
没有 达到 破坏 包 线 ,该 土 体 单 元 不 发 生 剪 切 破坏 。 

@ 应 力 莫 尔 圆 和 抗 剪 强度 包 线 相 切 。 此 时 表明 ,有 一 个 面 ( 实 际 上 为 一 对 面 , 见 图 5-10) 
上 的 一 对 应 力 o 与 + 正好 达到 破坏 包 线 , 即 该 土 体 单元 沿 切 点 所 对 应 的 面 发 生 了 前 切 破坏 。 

O 应 力 葛 尔 贺 和 抗 前 强度 包 线 相交 。 此 时 表明 ,有 一 些 面 上 的 前 应 力 t 超 过 了 土 的 抗 
前 强度 rf, 即 该 土 体 单 元 治 这 些 面 均 已 发 生 了 剪 切 破坏 。 但 是 ,实际 上 这 种 应 力 状 态 是 不 会 
存在 的 ,因为 剪 应 力 z 增 加 到 抗 剪 强度 rt 值 时 ,就 不 可 能 再 继续 增长 了 。 


Tr 


图 5-9 土 的 强度 包 线 图 5-10 应 力 莫 尔 圆 和 强度 包 线 的 关系 


3. 莫 尔 -库仑 强度 理论 


莫 尔 (Mohr) 继 续 库 仑 的 早期 研究 工作 ,提出 材料 的 破坏 是 剪 切 破坏 的 理论 ,认为 在 破 
裂 面 上 ,法 回应 力 c 与 抗 剪 强度 r 之 间 存 在 着 单 值 水 数 关 系 , 即 

rt = f (o) (5-4) 

与 库仑 公式 相 比 ,这 个 函数 更 加 广义 ,库仑 公式 可 看 作 是 该 也 数 在 特定 情况 下 的 一 个 特 

例 。 大 量 试验 结果 证 明 ,在 应 力 变 化 范围 不 很 大 的 情况 下 ,一般 土 的 更 尔 破坏 包 线 可 以 用 库 
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仑 强度 公式 (5-2) 来 表示 , 即 土 的 抗 前 强度 与 法 同 应 力 成 线性 函数 的 关系 。 这 种 以 库仑 公 
式 作为 抗 前 强度 公式 ,根据 前 应 力 是 否 达 到 抗 前 强度 作为 破坏 标准 的 理论 就 称 为 毁 尔 - 库 
仑 强度 理论 。 

归纳 莫 尔 -库仑 破坏 理论 ,可 表达 为 如 下 三 个 要 点 : 

(1) 破裂 面 上 ,材料 的 抗 藤 强度 是 法 同 应 力 的 单 值 函数 ,可 表达 为 : 

rt = f (0o) 
(2) 当 法 向 应 力 不 很 大 时 , 抗 况 强度 可 简化 为 法 同 应 力 的 线性 函数 , 即 表 示 为 库仑 公式 : 
rt = c T otang 

(3) 土 单元 体 中 ,任何 一 个 面 上 的 茧 应 力 达到 该 面 上 土 的 抗 前 强度 , 土 单元 体 即 发 生 破坏 。 

尽管 大 量 试验 人 研究 的 结果 表明 ,无 论 是 粗 粒 土 或 细 粒 土 , 试 样 破坏 时 的 应 力 组 合 都 比较 
接近 于 葛 尔 -库仑 破坏 准则 ,但 还 是 存在 一 些 差 别 。 其 中 ,很 重要 的 一 点 是 没有 考虑 中 主 应 
JI o; BJ SE 

在 三 维 问题 中 , 土 单元 体 的 主 应 力 为 m .os .as 。 用 每 对 主 应 力作 葛 尔 圆 , 可 绘 成 三 个 黄 
尔 圆 ,如 图 5-11 所 示 。 根 据 砚 尔 - 库 仑 破坏 准则 ,破坏 包 线 只 取决 于 最 大 主 应 力 o 和 最 小 主 
应 力 cs ,而 与 中 主 应 力 oz 的 大 小 无 关 。 但 试验 资料 表明 ,ce 对 土 的 抗 剪 强度 上 具有 一 定 的 影 
M. AE = MDI UAR EE o, 一 cs 轴 对 称 应 力 状 态 下 的 一 种 试验 方法 。 如 果 改 用 另 一 种 称 
为 平面 应 变 的 试验 方法 ( 详 见 5. 3 节 ), 试 样 在 筋 切 破 坏 时 wo >o: o, ,图 5-12 给 出 了 东 厂 
土 的 试验 结果 ,可 见 两 种 试验 得 出 的 抗 剪 强度 指标 有 了 明显 的 差别 。 这 种 差别 就 是 oz 不 同 
所 引起 的 。 由 于 莫 尔 -库仑 理论 存在 着 这 种 缺点 , 近 几 十 年 来 又 提出 了 一 些 新 的 破坏 理论 。 
但 由 于 土 体 的 复杂 性 ,更 完善 的 土 的 破坏 理论 仍 在 不 断 研究 与 探索 之 中 。 


常规 三 轴 压 缩 试验 “~ 


PN 
sa. 


32 
34 35 36 37 38 39 40 41 4 4 44 
FLIRE n% 


图 5-12 平面 应 变 和 常规 三 轴 状 态 某 砂 土 的 内 摩擦 角 o 
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4. 极限 平衡 条 件 和 土 体 破坏 的 判断 方法 


如 有 果 可 能 发 生 剪 切 破坏 面 的 位 置 已 经 预先 确定 ,只 要 算出 作用 于 该 面 上 的 剪 应力 和 正 
MJ ,就 可 判别 更 切 破坏 是 否 发 生 。 但 是 在 实际 问题 中 ,可 能 发 生 剪 切 破坏 的 平面 一 般 不 多 
预先 确定 。 土 体 中 的 应 力 分 析 一 般 只 计算 各 点 重生 于 坐标 轴 和 平面 上 的 正 应力 和 剪 应力 或 各 
点 的 主 应 力 , 故 无 法 直接 判定 土 单 元 体 是 否 破坏 。 因 此 ,需要 进一步 研究 砚 尔 -库仑 破坏 理 
论 如 何 直 接 用 主 应 力 表 示 的 问题 。 用 主 应 力 表 示 的 莫 尔 -库仑 破坏 理论 的 数学 表达 式 称 为 
莫 尔 -库仑 破坏 准则 ,也 称 土 的 极限 平衡 条 件 。 

下 面 进一步 分 析 试 样 达到 破坏 状态 的 应 力 条 件 , 从 图 5-13 的 几何 关系 得 : 

ab 
OOF 


OO = c * coto Oa = A EL 7% wb = = 


sing = ab 
l Oa 


Tr = c +o'tan@ 


Ot O3 
c-COt @ 十 -z 


图 5-13 极限 平衡 条 件 
将 下 面 三 式 代 入 上 面 的 式 子 ,可 得 : 


Or ~ 03 

. 2 O1 — 03 

£ == 一 ~ 一 一 一 -~ G r r (5-5) 

i di + os + s poto dı 十 as + 2c ° coto Mia 

w 
对 式 (5-5) 进 行 整理 ， 
01—03 = (aol +0; )sing + 2c ° coso 

Z J == 31 $ 
H O1 = 03 ° TP ay ° Wa a (5-6) 


] 一 sing l — singo 


0 = 03 ° AE E | ) Sai. š TZ A Las s. 
l 一 sing l — sing l — sine l 一 sing 
1 一 cos(90 + o) 1 一 cos(90 + p) 
= — s spP Ae]. S E A 
] + cos(90 + p) 1 + cos(90 + ø) 
2sin? (45° + D) 


= 6} ° —— > + 2c a 
i >) 


2sin2 (45° + a 


2cos (45° + -a 
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用 同样 的 方法 可 以 推导 出 : 
Gs = o) tan? Ü = 9)- 2c ° tan(45" — ?| (5-8) 
2 2 
式 (5-5) 一 式 (5-8) 都 是 表示 土 单元 体 达 到 破坏 时 主 应 力 的 关系 ,就 是 莫 尔 -库仑 理论 
的 破坏 准则 ,也 是 土 体 达到 极限 平衡 状态 的 条 件 , 故 也 称 之 为 极限 平衡 条 件 。 显 然 , 只 知道 
一 个 主 应 力 ,并 不 能 确定 土 体 是 否 处 于 极限 平衡 状态 ,必须 知道 一 对 主 应 力 o) .cs ,才能 进行 
判断 。 实 际 上 ,是 否 达 到 极限 平衡 状态 ,取决 于 o 与 os 的 相对 大 小 。 当 oo 一 定时 ,os 越 小 ， 
土 越 接 近 于 破坏 ;反之 , 当 o 一 定时 ,oi 越 大 , 土 越 接 近 于 破坏 。 
对 于 粗 粒 土 , 由 于 黏 聚 力 c==0, 则 极限 平衡 条 件 的 表达 式 可 简化 为 


Ol1 — 03 


"Pi -x 
a E (5-9) 
a — 一 Sn9 (5-10) 
03 ] 一 sing 

gı = os tan” £) (5-11) 

03 = 01 tan? (45°— £ (5-12) 


式 (5-5) 一 式 (5-8) 式 (5-9) 一 式 (5-12) 分 别 是 细 粒 土 和 粗 粒 土 达 到 极限 平 衔 状 态 的 
应 力 表 达 式 。 利 用 这 些 表 达 式 ,当知 道 土 单 元 体 实际 的 受 力 状态 和 土 的 抗 剪 强度 指标 c. o 
时 ,可 以 很 容易 判断 该 单元 体 是 否 发 生 了 剪 切 破坏 ,具体 步骤 包括 : 

(1) 确定 土 单元 体 在 任意 面 上 的 应 力 状态 (0, ,6 r.) 

(2) 计算 主 应 力 ol 和 sin = T: + [22 ] += 

(3) 选用 极限 平衡 条 件 判 别 土 单元 体 是 否 剪 切 破坏 。 

利用 极限 平衡 条 件 式 (5-5) 一 式 (5-12) 判 别 土 单元 体 是 否 发 生 剪 切 破坏 ,可 采用 如 下 
的 三 种 方法 之 一 。 

(1) 最 大 主 应 力 比 较 法 (图 5-14(a)) 

利用 土 单元 的 实际 最 小 主 应 力 co; 和 强度 参数 cyp, 求 取 土 体 处 在 极限 平衡 状态 时 的 最 
大 主 应 力 os 


OH = 0; tan Ü T £) 2c ° tan| 4° T | 


并 与 土 单元 的 实际 最 大 主 应力 ol 相 比较 。 如 果 oio, ,表示 达到 极限 平衡 状态 要 求 的 最 大 
主 应 力 大 于 实际 的 最 大 主 应 力 , 土 体 单 元 没有 发 生 破坏 。 如 果 oi 二 =o ,表示 土 体 正好 处 于 
极限 平衡 状态 , 土 体 单元 发 生 破 坏 。 如 果 oro, ,显然 表示 土 单元 也 已 发 生 了 破坏 ,但 实际 
上 这 种 情况 是 不 可 能 存在 的 ,因为 此 时 一 些 面 上 的 前 应 力 rz 已 经 大 于 了 土 的 抗 剪 强度 。 

(2) 最 小 主 应 力 比 较 法 (图 5-14(b)) 

利用 土 单元 的 实际 最 大 主 应 力 m 和 强度 参数 c.p, 求 取 土 体 处 在 极限 平衡 状态 时 的 最 


小 主 应 力 Of ə 
0s = o tan Ü 5 2)- 2c ° tn| 45° 一 3 
- 2 
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并 与 土 单元 的 实际 最 小 主 应 力 o 相 比较 。 如 果 ay os, ,表示 达到 极限 平衡 状态 要 求 的 最 小 
主 应 力 小 于 实际 的 最 小 主 应 力 , 土 体 单 元 没有 发 生 破 坏 。 如 果 os 二 =o; ,表示 土 体 正 好 处 于 
极限 平衡 状态 , 土 体 单元 发 生 破 坏 。 如 果 cs 二 os ,显然 表示 土 单元 已 发 生 了 破坏 ,同样 这 种 
情况 也 是 不 可 能 存在 的 。 

(3) 内 摩擦 角 比 较 法 (图 5-14(c)) 

如 图 5-14(c) 所 示 , 假 定 土 体 的 莫 尔 -库仑 强度 包 线 与 横 轴 相交 于 O 点 。 通 过 该 交点 
O 作 土 体 应 力 状 态 莫 尔 圆 的 切线 ,将 该 切线 的 倾角 称 为 该 应 力 状态 莫 尔 圆 的 视 内 摩擦 角 

。 根 据 几 何 关 系 , pa 的 大 小 可 用 下 式 进行 计算 : 


01 03 


cı + os 十 CC。cotp 


sing, = 


Tp = c+o'tano 


Tp = cto tano 


(a) (b) (c) 


图 5-14 土 体 单元 是 否 破 坏 的 判别 
(a) 最 大 主 应 力 比 较 法 ; (b) 最 小 主 应 力 比 较 法 ; (c) 内 摩擦 角 比 较 法 


将 视 内 摩擦 角 wm 与 土 体 的 实际 内 摩擦 角 o 相 比较 ,可 直观 地 判断 土 体 单 元 是 否 发 生 
了 剪 切 破坏 。 如 果 gp。 二 gp, 显 然 表 示 土 单元 应 力 状态 莫 尔 圆 位 于 强度 包 线 之 下 , 土 体 单元 没 
有 发 生 破坏 。 如 果 ms 三 2, 则 表示 土 单元 应 力 状态 莫 尔 圆 正好 同 强度 包 线 相 切 , 土 体 单元 发 
生 破 坏 。 如 果 om 二 p, 显 然 表 示 土 单元 也 已 发 生 了 破坏 ,但 同上 所 述 , 这 种 情况 也 是 不 可 能 
存在 的 ,因为 实际 上 在 此 之 前 土 单元 必 已 破坏 。 

下 面 分 析 土 体 破 坏 时 剪 切 破坏 面 的 位 置 。 如 图 5-15(a) 所 示 ,假定 在 三 轴 剪 切 试 验 中 ， 
试 样 的 周围 压力 为 cs ,破坏 时 的 轴 回 应 力 为 ci, 则 oi =o + Co o) Co o); Wde EFEX 
到 破坏 时 的 偏差 应 力 。 在 rc 坐标 上 绘制 土 样 破坏 时 的 莫 尔 圆 , 如 图 5-15(b) 所 示 。 按 照 莫 
尔 -库仑 破坏 理论 ,破坏 摩尔 圆 必定 与 破坏 包 线 相 切 。 显 然 , 切 点 所 代表 的 平面 满足 t= 的 
条 件 ,是 试 样 的 破裂 面 。 


(a) (b) 
图 5-15 +IK5UJ 0 HB BJ 42 g. 
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从 图 5-15 所 示 的 几何 关系 ,有 


a 一 (5-13) 


即 破 裂 面 与 最 大 主 应 力 面 成 45 十 pg/2 的 夹 角 。 

由 此 可 见 ,与 一 般 连 续 性 材料 (如 钢 .混凝土 等 ) 不 同 , 土 是 一 种 具有 内 摩 探 强度 的 颗粒 
材料 ,这 种 材料 的 破裂 面 不 是 最 大 前 应 力 面 ,而 与 最 大 主 应力 面 成 45 十 o/2 的 来 角 。 如 果 
土质 均匀 , 且 试 验 中 能 保证 试 样 内 的 应 力 、 应 变 分 布 均匀 , 则 试 样 内 将 会 出 现 两 组 完全 对 称 
的 破裂 面 ,如 图 5-15(a) 所 示 。 

【例题 S-1】 图 5-16(a) 所 示 地 基 表 面 作用 有 条 形 均 布 荷 载 p, 在 地 基 内 M 点 引起 的 附 
加 应 力 为 o. 一 94kPa,o .一 45kPa,r。 =51kPa, Ww A AAM t, EE y= 19. 6kN/mi ,c= 
19. 6kPa,qg 二 28 , 侧 压 力 系 数 K。 二 0.5, 试 求 作 用 于 M 点 的 主 应 力 值 .最 大 主 应 力 面 方向 并 
判断 该 点 土 体 是 否 破 坏 。 


(a) (b) (c) 
图 5-16 例题 5-1 图 


【 解 】 
(1) 计算 M 点 应 力 
g, = 60, F6 = 94 +0.5 X 19.6 = 103. 8(kPa) 
G, = o, Koos = 45 + 0.5 X 0.5 X 19. 6 = 49. 9(kPa) 
t = p... == 51. OkPa 
按照 第 3 章 应 力 计 算 中 应 力 符号 的 规定 , 画 单元 体 的 应 力 , 如 图 5-16(b) 所 示 。 
(2) RM 点 主 应 力 值 


[=] +> _ Ke 0 EE 
= 76.85 + 57.68 
o, = 134. 53kPa oÍ, = 19. 17kPa 
(3) 求 最 大 主 应 力 面 方向 
根据 图 5-16(b) 绘 莫 尔 圆 , 如 图 5-16(c) 所 示 。 注 意 按照 本 章 画 英 尔 圆 时 应 力 符号 的 规 
定 , 这 时 ta A MAE, 
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2a = 62.14° & == 91.07 
最 大 主 应 力 面 方向 如 图 5-16(b) 所 示 。 
(4) 破坏 可 能 性 判断 
用 式 (5-7) 


G= o; tan G 十 £). 2c ° tan 45° + £] 


28° 

2 
= 53.1 + 65.24 = 118. 34 (kPa) < o, = 134. 53(kPa) 

故 M 点 土 体 已 破坏 。 

若 改 用 式 (5-8) 


Ga — G] tan? G 9)- 2c ° tan 45: — ?| 


= 19. 17 tan (45° m J+ 2 X 19. 6 X tan(45° + | 


二 (45° — >] 2 19.6 X tan ( 45° | 


= 48.57 — 23. 55 = 25.02(kPa) > os = 19. 17(kPa) 
即 实 际 的 最 小 主 应 力 低 于 维持 极限 平衡 状态 所 要 求 的 最 小 主 应 力 , 故 土 体 破 坏 。 


5.3 土 的 扩 勇 强度 的 测定 试验 


工程 上 常用 的 测定 土 的 抗 藤 强度 的 试验 方法 有 室内 试验 和 现场 试验 方法 。 室 内 试验 方 
法 主要 包括 三 轴 藤 切 试验 、 下 藤 试 验 、 无 侧 限 压缩 试验 以 及 其 他 室内 试验 方法 。 现 场 试验 包 
括 十 字 板 勇 切 试验 等 。 


5.3.1 直 剪 试验 


直 芒 试验 , 亦 即 下 接 剪 切 试验 ,是 发 展 较 早 的 一 种 测定 土 的 抗 冀 强度 的 方法 。 由 于 其 设 
备 简单 ,易于 操作 ,目前 在 我 国 工 程 界 应 用 较 广 。 


1. 试验 设备 和 试验 方法 


图 5-17 是 百 筋 仪 的 构造 示意 图 。 它 的 主要 部 分 是 蔓 切 盒 , 剪 切 盒 分 上 下 盒 , 上 盒 通过 
量力 环 固定 于 仪 磊 染 上 ,下 盒 放 在 能 沿 深 珠 槽 滑动 的 克 盘 上 。 试 样 通常 是 用 环 刀 切 出 的 一 
块 厚 20mm 的 圆 饼 形 ,试验 时 ,将 土 饼 推 信 剪 切 使 内 。 先 在 试 样 上 加 垂下 压力 P, 然 后 通过 
推进 螺杆 推动 下 盒 ,使 试 样 沪 上 下 盒 间 的 平面 下 接受 勇 切 。 和 勇力 工 由 量力 环 测 定 。 筋 切 变 
JÉ S 由 百 分 表 测定 。 
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图 5-17 应 变 控 制式 直 剪 仪 
1 一 垂直 变形 量 表 ; 2 一 垂直 加 荷 框 架 ; 3 一 推动 座 ; 4 一 试 样 ; 5 一 剪 切 盒 ; 6 一 量力 环 


在 施加 每 一 个 法 回 压 应 力 c=P/A 后 (其 中 ,A 为 试 样 面积 ) , 2 a IL 59 DJ E BJ DY Jy 
力 r(r=T/A) ,二 至 试 样 破坏 。 将 试验 结果 绘制 成 勇 应 力 z ADIRE S 的 关系 曲线 ,如 
图 5-18 所 示 。 AR 的 抗 勇 蝇 度 rr。 有 时 也 可 取 终 
值 作为 抗 勇 强度 , 详 见 5.5.4 市 中 的 说 明 。 


Sp 剪 变形 S 
图 5-18 剪 应 力 - 剪 变形 关系 曲线 


变换 几 个 法 回应 力 c, 测 出 相应 的 几 个 抗 前 强度 mr。 在 or 坐标 上 ,绘制 cr 曲线 , 即 为 
土 的 抗 剪 强 度 曲线 ,也 就 是 莫 尔 -库仑 强度 包 线 ,如 图 5-19 所 示 。 


前 变形 S O 
图 5-19 抗 前 强度 包 线 的 确定 


2. 直 剪 试验 的 类 型 


对 于 饱和 试 样 ,在 直 藤 试 验 过 程 中 ,无 法 严格 控制 试 样 的 排水 条 件 ,只 能 通过 控制 剪 切 
速率 近似 地 模拟 排水 条 件 。 根 据 固 结 和 剪 切 过 程 中 的 排水 条 件 , 直 剪 试验 分 为 固 结 慢 剪 、 固 
络 快 勇 和 快 勇 三 种 拓 型 。 

(1) 固 结 慢 剪 试验 。 傈 称 慢 前 试验 ,试验 的 要 点 是 要 保证 试验 中 试 样 能 充分 固 结 排水 。 
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为 此 , 试 样 的 上 下 面 热 以 可 以 透水 的 滤纸 及 透水 石 。 加 垂直 应 力 o 后 ,让 试 样 充分 固 结 , 待 变 
形 稳定 后 再 加 剪 应 力 。 加 剪 应 力 的 速率 也 很 缓慢 ,让 剪 切 过 程 中 试 样 内 的 超 静 孔 辽 水 压力 得 
以 完全 消散 。 

(2) 团结 快 剪 试验 。 试 样 上 下 面 垫 以 可 透水 的 滤纸 使 试 样 可 以 排水 。 其 要 点 是 ,加 垂 
直 应 力 c 后 ,让 试 样 充 分 固 结 ;之 后 施加 剪 应 力 , 加 剪 应 力 的 速率 应 比较 快 , 即 要 求 试 样 在 
3 一 5min 内 剪 坏 ,使 黏 性 土 试 样 来 不 及 排水 。 

(3) 快 剪 试 验 。 在 试 样 的 上 下 面 贴 不 透水 蜡纸 或 薄膜 ,以 模拟 不 排水 的 边界 条 件 。 快 
剪 试 验 的 要 点 是 ,加 垂直 法 回应 力 c 后 ,不 让 试 样 固 结 , 立 即 施加 剪 应 力 , 剪 应 力 的 施加 速度 
也 很 快 ,要 求 在 3 一 5min 内 将 试 样 剪 坏 ,使 黏 性 土 试 样 来 不 及 排水 。 

单 就 排水 条 件 而 言 ,这 三 种 直 剪 试验 分 别 与 三 轴 试 验 中 的 固 结 排水 . 固 结 不 排水 和 不 转 
结 不 排水 试验 相对 应 。 但 由 于 试验 仪器 和 方法 以 及 土 试 样 渗透 系数 的 不 同 , 直 剪 试 验 无 法 
严格 控制 试 样 的 排水 条 件 ,使 得 相应 类 型 的 直 剪 试验 和 三 轴 试 验 所 得 到 的 强度 指标 会 有 不 
同 程度 的 差异 ,具体 详 见 5. 5. 3 节 中 的 相关 内 容 。 


3. 优 缺 点 和 新 发 展 


直 甬 试验 已 有 百年 以 上 的 历史 ,由 于 仪 硕 简单 ,操作 方便 ,至 今 在 工程 中 仍 广泛 应 用 。 
其 试 样 溥 , 固 结 快 ,试验 的 历时 得。 特别 是 对 于 黏 性 大 的 细 粒 土 , 用 三 轴 试 验 需 要 的 固 绪 时 
间 很 长 , 勇 切 时 为 了 使 试 样 中 孔 辽 水 压力 分 布 均匀 , 剪 切 速率 要 求 很 慢 ,这 种 情况 下 用 二 剪 
试验 相对 有 明显 的 优 努 。 

但 是 这 种 仪 磊 也 有 不 少 的 缺 操 ,主要 表现 在 如 下 几 方 面 : 

(1) 人 为 固定 的 破坏 面 ( 也 即 瘟 切面 )。 在 材料 的 强度 试验 中 ,人 为 事先 规定 破坏 面 往 
往 会 增加 附加 的 约束 作用 。 此 外 , 土 体 往往 是 不 均 义 的 ,固定 剪 切面 上 土 的 性 质 不 一 定 具 有 
代表 性 。 

(2) 雯 切面 上 的 应 力 状 态 复 琳 。 图 5-20 KR Y @ Bh bX o # BJ UJ Bi A 59 UDI PJP 99 UJ 
Iñ F 8 GB JK aS. EIH, DCK ED JJ oi 是 作用 于 试 样 上 的 竖 问 应 力 , 试 样 处 于 侧 
限 状况 ,所 以 o: =0; = koi, MIJI z J, EJW JJ WJ y I| po E M Fe, HL 9 JJ 8 ÀK , 3 ffl 
tB 8 K HA dw JJ WJ Ky y AERA E rh EJ ASW 28 4. RE SER w JJ 
状态 莫 尔 圆 和 土 的 强度 包 线 相 切 , 且 切 点 坐标 对 应 勇 切面 。 


P o;=P/A 
z 


I j I 0Cz 


BJ UJ 
破坏 时 


(b) 


图 5-20 直 剪 试验 中 剪 切 面 上 单元 的 应 力 状 态 
(a) BHRT; (b) 剪 切 破坏 时 ; (c) 莫 尔 圆 
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(3) 应 力 和 应 变 分 布 不 均 , 且 在 试验 中 随 剪 切 位移 的 增 大 , 剪 切 面积 逐渐 减 小 。 在 试验 
资料 的 分 析 中 ,假定 试 样 中 的 前 应 力 均匀 分 布 ,但 事实 上 并 非 如 此 。 当 试 样 被 茧 坏 时 , 徘 近 
前 力 盒 边 缘 的 应 变 最 大 ,而 试 样 竖 回 中 轴 部 分 的 应 变相 对 要 小 得 多 。 剪 切面 附近 的 应 变 又 
大 于 试 样 顶部 和 底部 的 应 变 。 所 以 ,在 剪 切 过 程 中 ,特别 是 在 剪 切 破坏 时 , 试 样 内 的 应 力 和 
应 变 , 既 不 均匀 又 难 确 定 。 

(4) 排水 条 件 不 明确 。 这 种 试验 方法 不 能 严格 控制 试 样 的 排水 ,不 能 量 测试 验 过 程 中 
试 样 内 孔 附 水 压力 的 变化 。 因 此 只 能 根据 剪 切 速率 ,大 致 模拟 实际 工程 中 土 体 的 排水 条 件 。 

由 于 这 些 原因 ,用 它 来 研究 土 的 力学 性 状 有 较 大 的 缺点 。 不 过 ,因为 它 已 广泛 用 于 工程 
中 ,积累 了 很 多 宝贵 的 经 验 数据 ,因此 ,所 给 出 的 抗 剪 强度 仍然 很 有 实用 价值 。 

为 了 保持 直 剪 仪 简单 易 行 的 优点 并 克服 上 述 的 缺点 ,人 们 对 直 剪 仪 进行 了 不 少 的 改进 。 
其 中 , 单 剪 仪 就 是 一 种 有 代表 性 的 仪器 。 图 5-21(a) 是 一 种 多 环 式 单 前 仪 ,图 5-21(b) 是 一 
种 侧 板式 单 剪 仪 。 试 样 均 装 于 橡皮 膜 内 ,所 以 能 控制 排水 条 件 和 测定 试 样 在 试验 中 产生 的 
孔 辽 水 压力 。 剪 切 时 ,保持 两 个 侧面 平行 移动 ,因而 可 使 试 样 内 的 应 力 和 应 变 较 为 均 义 。 国 
外 有 逐渐 以 单 剪 仪 奉 代 直 剪 仪 的 趋势 。 不 过 对 于 这 种 仪器 , 试 样 中 的 应 力 和 应 变 分 布 是 否 
均匀 ,仍然 是 有 争议 的 。 


(a) (b) 
图 5-21 单 剪 仪 试验 逆 置 


5.3.2 = BU] PKS 


1. 常规 三 轴 剪 切 试验 方法 


有 关 三 轴 剪 切 试验 设备 和 试验 方法 的 介绍 详 见 第 4 章 。 三 轴 试 验 中 ,可 同时 变化 周围 
压力 os MiM JI Co 一 cs ) ,工程 中 最 向 用 的 是 o 三 笛 数 的 稼 规 三 轴 压 缩 试 验 。 图 5-22 给 
出 了 常规 三 轴 压 缩 试验 及 在 试验 中 试 样 的 应 力 状态 。 可 见 试 样 始终 处 在 轴 对 称 应 力 状态 , 轴 
HEJ 6 是 最 大 主 应 力 o, ,两 个 侧 向 应 力 总 是 相等 , 即 o, =s , 

一 般 可 将 常规 三 轴 压 缩 试验 分 为 如 下 两 个 阶段 : 

(1) 施加 围 压 阶 段 , 亦 即 通过 橡皮 膜 对 试 样 施加 一 个 各 加 相等 的 围 压力 o — o, 5 
他 

在 这 个 阶段 ,如 果 打 开 排 水 立 门 ,并 让 试 样 中 由 围 压 产 生 的 超 静 了 筷 压 完全 消散 ,了 筷 际 水 
排出 , 伴 以 土 样 体 积 的 压缩 ,这 一 过 程 称 为 固 结 。 反 之 ,如 果 关闭 排水 浆 门 ,不 允许 试 样 中 的 
了 筷 际 水 排出 , 试 样 内 保持 有 超 静 了 筷 际 水 压力 ,这 个 过 程 称 为 不 固 结 。 
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图 5-22 第 规 三 轴 压 缩 试 验 及 试 样 的 应 力 状 态 
(a) 施加 围 压力 ; (b) 施加 偏差 应 力 进 行 剪 切 


(2) 剪 切 阶段 ,保持 os =o. 不 变 , 通 过 轴 回 活塞 杆 对 试 样 施加 轴 回 偶 差 应 力 Ao = (o, — 
os) Hír Y. 

在 剪 切 过 程 中 ,如 果 打 开 排 水 风门 ,允许 试 样 内 的 孔 院 水 自由 进出 ,并 根据 土 样 渗透 性 
的 大 小 控制 加 载 速率 ,使 试 样 内 不 产生 超 静 孔 压 ,这 个 过 程 称 为 排水 。 反 之 , 剪 切 过 程 中 关 
闭 排 水 阀门 ,不 允许 试 样 内 的 孔 际 水 进出 , 试 样 内 保持 有 超 静 孔 压 ,这 个 过 程 称 为 不 排水 。 
在 不 排水 剪 切 过 程 中 ,饱和 土 试 样 的 体积 保持 不 变 。 

根据 施加 围 压 力 和 剪 切 阶段 排水 条 件 的 不 同 , 和 常规 三 轴 压 缩 试验 可 以 分 为 固 结 排水 
(CD) 、 固 结 不 排水 (CU) 和 不 固 结 不 排水 (UU) 三 种 类 型 。 


2. 三 轴 试 验 中 强度 包 线 的 确定 方法 


三 轴 试 验 可 以 完整 地 反映 土 样 受 力 变形 直到 破坏 的 全 过 程 , 因 而 既 可 用 于 研究 土 体 的 
应 力 -应 变 关 系 , 也 可 用 来 研究 土 体 的 强度 特性 。 本 节 讨 论 如 何 利 用 一 组 不 同 围 压 的 三 轴 
试验 结果 整理 确定 土 体 的 强度 包 线 。 

要 确定 土 体 的 强度 包 线 首先 需要 确定 土 样 的 破坏 点 及 其 应 力 状态 。 不 论 是 排水 试验 还 
钙 不 排水 试验 , 均 可 得 出 土 的 应 力 -应变 关 系 曲 线 , 即 (o — o ) -e1 曲线 ,并 从 该 曲线 得 到 试 
样 的 破坏 点 。 下 面 以 图 5-23 所 示 的 典型 三 轴 固 结 排水 试验 结 采 为 例 进 行 次 明 。 从 应 力 -应 
变 关 系 曲线 寻找 破坏 偶 差 应 力 (cl 一 os) 的 方法 有 如 下 三 种 : 


(1) 当 应 力 -应 变 曲线 存在 峰值 时 (图 5-23 的 密 “ra 
砂 或 超 固 黏土 试验 结果 , 亦 称 应 变 软化 ) , 取 峰 值 对 应 (Go 加 结束 二 


(O, _ Os) r — — am ee an am fee <a aa unum am am um ama um aaa ui 


的 最 大 偏差 应 力作 为 破坏 偏差 应 力 (coi 一 )t。 当 研 (G1-03)tr-----/---------- 一 
究 土 的 残余 强度 时 , 则 取 试 验 曲 线 的 终 值 (ol 一 cs )， er 
作为 破坏 偏差 应 力 。 

(2) 当 应 力 应 变 曲线 为 持续 便 化 型 ,也 即 不 存在 
峰值 时 (图 5-23 的 松 砂 或 正常 固 结 黏土 试验 结果 )， 
取 规 定 的 轴 癌 应 变 值 (通常 取 15%) 所 对 应 的 偏差 应 O 15 &1/% 
力作 为 破坏 偏差 应 力 (oi 一 6o;)1。 图 5-23 破坏 偏差 应 力 取 值 方法 
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(3) 以 最 大 有 效 主 应 力 比 (aycs ) ss 处 的 偏差 应 力 值 作为 破坏 偏差 应 力 (a 一 cs )f。 这 时 
需要 根据 试 样 中 孔 院 水 压力 的 发 展 , 计 算 有 效 主 应 力 o1 和 cs 的 变化 ,再 求 出 (ol /cs ) 最 大 值 
所 对 应 的 偏差 应 力 。 

在 确定 了 每 个 围 压力 0; 的 破坏 偏差 应 力 (o 一 0;) 之 后 ,可 得 破坏 时 的 最 大 主 应 力 为 o= 
o (o, =o), ILB] 5-24(a) 。 这 样 用 周围 应 力 o, 和 相应 于 这 个 周围 应 力 的 ou 就 可 以 在 tr-o 
坐标 图 上 绘制 出 一 个 极限 状态 莫 尔 圆 。 改 变 几 种 周围 应 力 cs ,就 可 绘制 几 个 极限 状态 葛 尔 
圆 。 按 照 极限 平衡 条 件 , 做 这 些 极限 状态 更 尔 圆 的 公 切 线 就 可 得 到 土 的 莫 尔 -库仑 抗 剪 强 
度 包 线 。 该 条 破坏 包 线 与 c 轴 的 倾角 就 是 土 的 内 摩 探 角 p r HHB RE , 5 e + BJ #1# #ë JJ 
c, 如 图 5-24(b) 所 示 。 这 就 是 用 三 轴 剪 切 试 验 测定 土 的 抗 剪 强度 指标 c 和 的 理论 依据 。 


(OI 一 03)f 


强度 包 线 
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图 5-24 由 和 常规 三 轴 试 验 确 定 土 的 强度 包 线 


3. 三 轴 仪 的 优 缺 点 和 发 展 


自 20 世纪 30 年 代 常 规 三 轴 仪 被 应 用 于 测定 土 的 强度 以 来 ,历经 许多 土 力学 专家 的 人 研 
究 与 完善 ,逐步 发 展 成 目前 在 土 力学 实验 室 中 不 可 缺少 的 仪器 。 与 直 剪 仪 相 比 , 三 轴 仪 具有 
许多 明显 的 优势 : 

(1) 可 以 完整 地 反映 试 样 受 力 变形 直到 破坏 的 全 过 程 。 因 而 , 既 可 作 强 度 试 验 , 也 可 用 
作 应 力 - 应 变 关 系 试 验 ; 

(2) 为 一 单元 体 试验 , 试 样 内 应 力 和 应 变相 对 均匀 ,状态 明确 , 量 测 简 单 可 靠 ; 

(3) 破坏 面 非 人 为 固定 , 且 可 较 容 易 地 判断 试 样 的 破坏 ,操作 比较 人 简单; 

(4) 可 很 好 地 控制 排水 条 件 ,不 排水 条 件 下 还 可 量 测试 样 内 的 超 静 了 筷 际 水 压力 ; 

(5) 可 以 模拟 不 同 的 工 况 ,进行 不 同 应 力 路 径 的 试验 。 

此 后 ,又 陆续 出 现 了 进行 土 动力 试验 的 动 三 轴 仪 .进行 高 围 压 试验 的 高 压 三 轴 仪 .进行 
粗 颗粒 土 试验 的 大 型 三 轴 仪 以 及 进行 非 饱 和 土 试验 的 非 饱 和 土 三 轴 仪 等 。 目 前 ,三 轴 试 验 
技术 及 设备 仍 处 在 快速 发 展 之 中 ,例如 ,各 种 高 精度 传 感 希 和 试验 数据 自动 采集 技术 ,应 力 
路 径 和 应 变 路 径 自动 控制 技术 以 及 针对 软 岩 和 硬 土 试验 的 微 应 变量 测 技术 等 。 

常规 三 轴 剪 切 试验 仪 的 主要 不 足 之 一 是 试 样 的 受 力 是 轴 对 称 的 , 即 试 样 所 受 的 三 个 主 
应 力 中 ,有 两 个 是 相等 的 。 因 此 测 得 的 土 的 力学 性 质 只 能 代表 这 种 特定 轴 对 称 应 力 状 态 下 
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土 的 性 质 。 实 际 上 , 土 体 的 应 力 状 态 十 分 复杂 ,可 以 是 侧 限 、. 轴 对 称 .平面 应 变 以 及 am >o >o; 
的 各 种 三 维 应力 状 态 。 此 外 , 土 多 是 各 回 异 性 的 材料 , 主 应 力作 用 的 方 回 不 同 , 土 的 力学 性 质 
也 不 一 样 ,许多 实际 土 体 中 的 主 应 力 方 回 并 不 是 竖 百 和 水 平 癌 ,而 是 与 坐标 轴 呈 各 种 不 同 的 角 
度 。 为 了 模拟 更 多 的 应 力 状态 ,现代 的 土工 实验 室 还 发 展 了 如 下 几 种 新 型 的 剪 切 试验 设备 。 

1) 平面 应 变 试验 仪 

这 种 仪 天 用 以 测定 平面 应 变 状 态 下 土 的 剪 切 特性 。 试 样 一 般 如 图 5-25(a) 所 示 。 两 个 
侧面 受 刚 性 板 限 制 不 能 移动 ,使 试 样 处 于 平面 应 变 状 态 。 前 后 面 可 通过 橡皮 宫 施 加 茶 一 数 
值 的 主 应 力 cx 。 然 后 施加 竖 回 主 应力 om =o, 直至 试 样 破坏 。 试 验 中 ,三 个 方向 的 主 应 力 和 
主 应变 均 可 测 出 ,并 可 求 出 破坏 包 线 。 如 前 所 述 , 由 于 土 样 破坏 时 有 o, o, ,所 以 平面 应 变 
试验 测 得 的 抗 剪 强度 指标 高 于 三 轴 压 缩 试验 测 得 的 指标 ,如 图 5-12 所 示 。 

2) 真 三 轴 试 验 仪 

真 三 轴 试 验 仪 是 一 种 能 独立 施加 三 个 方向 主 应力 的 仪 希 。 试 样 一 般 为 如 图 5-25(b) 所 
示 的 正 立 方 体 。 仪 硕 通 过 刚性 板 或 橡皮 圳 分 别 回 试 样 施 加 三 个 方 回 的 应 力 o) as Jos ,并 可 
独立 测定 三 个 主 应 力 方向 的 变形 量 。 其 中 最 具 代 表 性 的 是 20 世纪 60 年 代 英 国 剑桥 大 学 的 
享 驼 雷 (Hambly) 和 皮 阿 斯 (Pearce) 设 计 和 发 展 的 剑桥 盒 式 真 三 轴 仪 。 三 对 刚性 加 载 板 包 
里 立方 体形 状 的 试 样 进行 加 载 ( 图 5-25(b))。 为 了 保证 三 个 方 回 能 独立 施加 应 力 而 变形 又 
不 互相 干扰 , 真 三 轴 仪 的 型 式 很 多 ,一般 构 造 十 分 复杂 ,但 仍 难以 完全 避免 这 种 干扰 。 目 前 
这 种 设备 只 用 于 人 研究 性 的 试验 中 ， 

3) 空心 圆柱 扭 剪 试验 仪 

前 面 两 种 仪 副 虽然 可 实现 比 轴 对 称 更 复杂 的 应 力 状态 ,但 却 只 能 和 下 接 施加 主 应 力 , 并 且 
主 应 力 的 方向 在 试验 过 程 中 都 是 固定 不 变 的 。 空 心 扭 剪 仪 的 试 样 是 如 图 5-25(c) 所 示 的 空 
心 圆柱 。 通 过 设备 可 以 对 试 样 独立 施加 坚 回 应 力 o, .圆柱 内 外 壁 径 回应 力 oa 和 ac 圆周 回 
应 力 oo 可 以 根据 o; 和 o,。 算 出 。 男 外 ,还 可 通过 施加 于 活 塞 杆 上 的 扭矩 对 试 样 端面 施加 藤 应 
力 zm。 因 此 ,这 种 仪 希 除了 能 独立 改变 三 个 方向 的 应 力 o.,0, 和 oo 外 ,还 可 以 施加 前 应 力 使 
主 应 力 的 方向 偶 转 成 任意 角度 ,以 模拟 实际 土 体 中 主 应 力 的 方 回 , 故 可 用 于 人 研究 各 回 异 性 土 
的 力学 性 质 。 


(a) (b) (c) 


图 5-25 新 型 三 轴 仪 试 样 应 力 状态 
(a) 平面 应 变 仪 ; (b) 剑桥 盒 式 真 三 轴 仪 ; (c) 空心 圆柱 扭 前 试验 仪 
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5.3.3 无 侧 限 压缩 试验 


无 侧 限 压缩 试验 实际 上 是 三 轴 压 缩 试验 的 一 种 特殊 情况 , 即 周 围 压 力 os =0 的 三 轴 试 


验 。 其 设备 如 图 5-26(a) 所 示 。 试 样 直接 放 在 仪器 的 底座 上 ,转动 手 轮 , 使 底座 缓慢 上 升 ， 
顶 压 上 部 量力 环 ,从 而 产生 轴 向 压力 q 至 试 样 产生 前 切 破坏 ,破坏 时 的 轴 向 不 应 力 以 g, 表 
示 , 称 为 无 侧 限 抗 压强 度 。 由 于 无 条 性 土 在 无 侧 限 条 件 下 试 祥 难以 成 型 , 故 该 试验 主要 用 于 


REE ,尤其 适用 于 原状 饱和 软 黏土 。 在 无 侧 限 压 缩 试验 中 , 土 样 不 用 橡胶 膜 包 应 ,并 且 剪 
切 速度 快 ,水 来 不 及 排出 ,所 以 属于 不 固 结 不 排水 前 的 一 种 ，。 
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图 5-26 无 侧 限 压缩 试验 


由 于 不 能 改变 周围 压力 cs ,所 以 如 图 5-26(b) 所 示 , 只 能 测 得 一 个 通过 原点 的 极限 应 力 
状态 莫 尔 圆 ,得 不 到 破坏 包 线 。 然 而 ,正如 将 在 5. 5. 2 节 所 讨论 的 ,饱和 黏土 在 不 固 结 不 排 
水 斑 切 试验 中 ,破坏 包 线 就 是 一 根 水 平 线 , 即 和 王 0。 对 于 这 种 情况 , 台 可 用 无 侧 限 抗 压强 
度 qu 来 换算 土 的 不 固 结 不 排水 强度 cao BI 


r = Se (5-14) 


但 是 在 使 用 这 种 方法 时 应 该 注意 到 ,由 于 取样 过 程 中 土 样 受 到 扰动 , 原 位 应 力 被 释放 ， 
用 这 种 土 样 测 得 的 不 排水 强度 一 般 低 于 原 位 不 排水 强度 。 


5.3.4 十 字 板 剪 切 试验 


十 字 板 前 切 仪 是 一 种 使 用 方便 的 原 位 测试 仪 副 ,通常 用 于 测定 饱和 莫 性 土 的 原 位 不 排 
水 强度 ,特别 适用 于 均匀 饱和 软 茜 土 。 这 种 土 常 因 取样 操作 和 试 样 成 形 过 程 中 不 可 避免 地 
受到 扰动 而 破坏 其 天 然 结构 ,致使 室内 试验 测 得 的 强度 值 低 于 原 位 土 的 强度 。 

十 字 板 剪 切 仪 由 板 头 、 加 力 装 置 和 量 测 装 置 三 部 分 组 成 。 设 备 装 置 简 图 见 图 5-27(a) 。 
板 头 是 两 片 正 交 的 金属 板 , 厚 2mm, 刃 口 成 60", 3# H K SF S DC) X H (j) =50mm X 
100mm。 试 验 通 篆 在 钻 孔 内 进行 , 先 将 钻 孔 钻 进 至 要 求 测试 的 深度 以 上 75cm 左右 。 清 理 
孔 底 后 ,将 十 字 板 头 压 人 土 中 至 测试 的 浴 度 。 然 后 ,通过 安放 在 地 面 上 的 施加 扭力 装置 , 旗 
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转 钻 杆 并 带动 十 字 板 头 扭转 , 这 时 可 在 土 体内 形成 一 个 直径 为 也 ,高 度 为 五 的 圆柱 形 剪 切 
面 ( 图 5-27(b))。 剪 切面 上 的 前 应 力 随 扭 矩 的 增加 而 增 大 , 当 达 到 最 大 扭 算 Mma BT o EYE 
该 圆柱 面 破坏 ,圆柱 面 上 的 剪 应 力 达 到 土 的 抗 前 强度 z. 


| 扭力 设备 


深度 可 达 30m 


0.75m 


(a) (b) 


图 5-27 十 字 板 试验 装置 
(a) 仪器 装置 简 图 ; (b) 板 头 前 切面 受 力 分 析 


图 5-27(b) 表 示 了 土 的 抗 剪 强度 和 最 大 扭矩 的 关系 。 实 际 上 , 抗 扭 力 窍 是 由 MM 和 M， 
两 部 分 所 组 成 。 
Bj M max = Mi + M, (5-15) 
M, RE F. F JS H BJ pea am E XT AOA E DE, HAEN 


D/2 3 
M, = 2f Tm ° Zxr ° rdr = xD Tih (5-16) 


0 6 
其 中 ,rm 为 水 平面 上 土 的 抗 勇 蝇 度 。 
M, 是 圆柱 侧面 上 的 辫 应 力 对 圆心 所 产生 的 抗 扭力 矩 ,其 值 为 


Wan A E (5-17) 


HE sre NX AME EKHE., [RE EN $j] FEIK. B|] ta = ta ,将 式 (5-16) 和 式 
(5-17) 代 入 式 (5-15) ,得 


2 
M... = M, + M, = < 2 | r FD Hr 


M max 
nD? / D 
"s + H] 
通常 认为 在 不 排水 条 件 下 ,饱和 软 黏土 的 内 摩擦 角 o, 二 0, 因 此 十 字 板 前 切 试验 所 测 得 


(5-18) 


cr — 
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的 抗 剪 强度 也 就 相当 于 5. 5. 2 节 所 讲述 的 土 的 不 排水 强度 cu 或 5. 3. 3 节 所 述 的 无 侧 限 抗 
压强 度 qu 的 一 半 。 

试验 时 , 当 扭矩 达到 Mma , 土 体 剪 切 破坏 ,这 时 土 所 发 挥 的 抗 剪 强度 r 也 就 是 图 5-28 
中 的 峰值 剪 应 力 m。 剪 切 破坏 后 ,扭矩 不 断 减 小 ,也 即 剪 切 面 上 的 前 应 力 不 断 下 降 , 最 后 趋 
于 稳定 。 稳 定时 的 剪 应 力 称 为 残余 前 应 力 rm 。 残 余 剪 应 力 代 表 原 状 土 的 结构 被 完全 破坏 后 
的 抗 剪 强度 ,所 以 myrs 有 时 也 可 以 代替 式 (1-23) ,表示 土 的 灵敏 度 。 


T 


扭转 角 @ 
图 5-28 FFRI zo 曲线 


十 字 板 剪 切 试验 因为 直接 在 原 位 进行 试验 ,不 必 取 土 样 , 故 地 基 土 体 所 受 的 扰动 较 小 ， 
被 认为 是 比较 能 反映 土 体 原 位 强度 的 测试 方法 。 但 是 ,是 否 能 测 得 满意 的 结果 与 下 列 几 个 
因素 有 关 。 

(1) 土 的 各 回 异 性 和 不 均匀 性 

实际 土 体 在 不 同 程度 上 是 各 回 异 性 的 , 即 rw 不 等 于 ra, 不 但 峰值 的 绝对 值 不 同 ,而 且 达 
到 峰值 所 需 的 扭转 角 也 不 同 。 有 时 需要 采用 不 同 D/H 比 的 十 字 板 头 , 在 邻近 位 置 进行 多 
次 测定 ,以 便 区 分 rr 和 上 m。 此 外 ,对 于 不 均匀 土 层 ,特别 是 夹 有 溥 层 粉 细 砂 或 粉 土 的 软 黏 
土 , 训 切 过 程 中 不 能 保证 不 排水 ,十字 板 剪 切 试验 会 有 较 大 的 误差 ,使 用 时 需 齐 层 。 

(2) 扭转 速率 

目前 国内 外 一 般 都 采用 1 710s 的 扭转 速率 。 试 验 结果 表明 ,扭转 速率 对 测试 结果 的 影 
啊 很 大 。 一 方面 ,由 于 黏土 颗粒 间 存 在 黏 浪 阻力 ,旋转 越 快 , 测 得 的 强度 越 高 。 特 别 是 在 塑 
性 高 的 黏土 中 ,这 种 效应 尤其 明显 。 另 一 方面 ,十 字 板 试验 虽 被 认为 是 不 排水 剪 , 但 实际 上 
在 规定 的 1 /10s 的 剪 切 速率 下 , 仍 存 在 着 排水 的 可 能 性 ,导致 所 测 得 的 “不 排水 抗 剪 强度 ” 
偏 大 。 对 于 具有 不 同 渗透 特性 的 地 基 土 ,采用 不 同 的 剪 切 速率 更 合理 一 

(3) 插入 深度 对 土 的 扰动 的 影响 

清 孔 能 扰动 试验 点 的 土质 , 故 插 和 人 深度 原则 上 不 应 小 于 所 用 套 管 直径 的 5 倍 。 各 国 采 
用 的 插入 深度 范围 为 46 一 92cm. 我 国 通常 采用 75cm。 

(4) 渐进 破坏 效应 

十 字 板 旋转 时 两 端 和 周围 各 点 土 体 的 应 力 和 应 变 分 布 并 不 均匀 ,这 就 使 得 在 整个 亲 切 
面 上 不 能 同时 达到 峰值 抗 前 强度。 此 外 ,相关 人 研究 认为 ,十 字 板 剪 切 破 坏 面 实 为 市 状 (或 至 
少 不 是 理想 的 圆柱 状 ) ,实际 交 切 破坏 面 较 计算 值 为 大 ,因此 , 常 使 计算 的 z EWR. 

原 位 十 字 板 剪 切 试验 已 经 经 历 了 半 个 多 世纪 的 工程 实践 与 发 展 , 试 验方 法 和 仪器 本 身 
已 基本 标准 化 。 这 种 试验 方法 用 于 正 稼 固 结 饱 和 黏 性 土 较 为 有 效 。 尽 管 目前 它 的 测试 结果 
在 理论 上 尚 难 做 出 严格 的 解释 ,上 述 各 种 因 系 的 影响 也 难以 确切 的 修正 ,但 在 实用 上 , 仍 不 
失 为 一 种 简便 可 行 和 有 效 的 解决 工程 问题 的 方法 。 
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【例题 5-2J 在 某 饱 和 粉 质 黏 土 中 进行 十 字 板 剪 切 试验 ,十 字 板 头 尺 寸 为 50mm X 
100mm , 测 得 峰值 扭矩 Mma =0.0103kN * m, %45 414 M, =0.0041kN * m, RZ + j 9 


强度 和 灵敏 度 。 
【 解 】 
通常 抗 剪 强度 指 峰值 强度 。 用 式 (5-18) 计 算 。 
H = = = 一 a 22. 48 (kPa) 
JT [z+] 0 (2. 0.09 0 1 
2 i3 2 | 
灵敏 度 


5.4 应 力 路 径 和 破坏 主 应 力 线 


5.4.1 应 力 路 径 及 表示 方法 


试验 中 的 土 样 或 土 体 中 的 土 单元 ， 人 才 程 中 ,应力 将 随 之 发 生变 化 。 如 果 
是 弹性 体 ,应 力 -应变 关 系 符 合 广义 胡 殉 定律 。 这 种 关系 只 决定 于 材料 本 映 的 特性 而 不 随 
应 力 的 变化 而 变化 , 即 应 力 和 应 变 总 是 一 一 对 应 。 但 是 ,在 一 般 条 件 下 土 体 并 不 是 一 种 弹性 
材料 ,而 是 非 线性 或 弹 塑 性 材料 。 因而 ,对 处 于 相同 应 力 状态 的 同一 种 土 体 ,如 果 其 应 力 历 
史 或 应 力 变 化 过 程 不 同 , 则 土 体 所 具有 的 性 质 或 所 产生 的 应 变 可 能 会 有 很 大 的 差别 。 所 以 ， 
研究 土 的 性 质 , 不 仅 需 要 知道 土 的 初始 和 最 终 应 力 状 态 ,而 且 还 需要 知道 它 所 受 应 力 的 变化 
过 程 。 土 在 其 形成 的 地 质 年 代 中 所 经 受 的 应 力 变化 情况 称 为 应 力 历史 。 

在 一 般 的 土工 建筑 物 或 地 基 中 , 土 体 单元 处 于 三 维 应 力 状 态 , 可 用 土 体 微 单 元 上 作用 的 
正 应 力 和 前 应 力 来 表示 ,也 可 用 三 个 主 应 力 om .os .os 来 表示 (图 5-29(a))。 我 们 称 作 用 在 
土 体 中 一 点 (微小 单元 ) 上 的 应 力 大 小 与 方 癌 为 该 点 的 应 力 状态 。 土 体 中 一 点 的 应 力 状 态 可 
用 某 种 应 力 坐 标 系 中 的 一 个 点 来 表示 。 例 如 ,对 于 图 5-29(a) 所 示 的 三 维 应 力 状 态 , 在 以 三 
个 主 应 力 为 坐标 轴 的 坐标 系 中 ,可 用 图 5-29(b) 中 的 点 A 来 表示 。 


图 5-29 应 力 状 态 和 应 力 路 径 
(a) 应 力 状 态 ; (b) 应 力 路 径 
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当 作 用 在 土工 建筑 物 或 地 基 上 的 人 荷载 发 生变 化 时 , 土 体 中 该 点 的 应 力 状 态 也 会 随 之 发 
生变 化 。 在 应 力 坐 标 系 中 ,表示 该 点 应 力 状态 的 点 会 发 生 相 应 的 移动 。 当 土 体 中 一 点 的 应 
力 状 态 发 生 连 续 变 化 时 ,表示 应 力 状 态 的 点 在 应 力 空间 (或 平面 ) 中 形成 的 轨迹 称 为 应 力 路 
径 ( 图 5-29(b))。 

如 在 5.2.3 节 “应 力 状 态 和 葛 尔 圆 ” 所 述 , 对 本 章 所 主要 考虑 的 最 大 主 应力 o) 和 最 小 主 
MEJI o; 作 用 平面 的 情况 , 土 体 中 一 点 完整 的 应 力 状 态 可 通过 一 个 葛 尔 圆 来 表示 (图 5-30). 


该 葛 尔 圆 的 圆心 坐标 为 :p= 二 (oi 十 63)/2; 半 径 为 :r= 二 (a 一 03)/2; 顶 点 坐标 为 :p= 二 (oi 十 6;)/2， 
q= (o, —os)/2, 
由 图 5-30 可 见 , 应 力 状 态 葛 尔 圆 的 大 小 和 位 置 与 其 项 点 坐标 (p,q) 存 在 一 一 对 应 的 关 


系 , 因 此 , 土 体 中 一 点 的 应 力 状 态 也 可 以 通过 莫 尔 圆 的 顶点 坐标 (如 ,g) 来 表示 。 

在 二 维 应 力 问题 中 ,应 力 的 变化 过 程 可 以 用 看 
干 个 莫 尔 圆 表示 。 图 5-31(a) 以 常规 三 轴 试 验 为 
例 ,给 出 了 用 一 系列 莫 尔 圆 表示 的 应 力 变 化 过 程 。 
在 向 规 三 轴 压 缩 试验 中 ,首先 对 试 样 施加 周围 压力 
os, X | o = os ,更 尔 圆 表示 为 槛 轴 上 的 一 个 点 A. 
然后 ,在 瘟 切 过 程 中 ,在 轴 疝 增加 仿 差 应 力 (oi 一 cs ) 
使 得 最 大 主 应 力 oi 逐步 增 大 ,应 力 真 尔 圆 的 直径 也 
逐步 增 大 。 当 试 样 达 到 破坏 状态 时 ,应 力 葛 尔 圆 与 
强度 包 线 相 切 。 这 种 用 夺 干 个 更 尔 圆 表示 应 力 变 
化 过 程 的 方法 显然 很 不 方便 ,特别 是 当 应 力 不 是 单 
调 增 加 ,而 是 有 时 增加 ,有 时 减 小 的 情况 ,用 莫 尔 圆 来 表示 应 力 变化 过 程 , 极 易 发 生 混乱 。 

也 可 以 在 pa 应 力 平面 上 ,用 应 力 莫 尔 圆 顶点 的 移动 轨迹 来 表示 应 力 的 变化 过 程 , 本 章 
的 应 力 路 径 特 指 这 种 应 力 坐 标 下 的 应 力 变 化 轨迹 。 图 5-31(b) 同 样 以 常规 三 轴 试 验 为 例 ， 
给 出 了 用 该 种 方法 表示 的 应 力 路 径 。 在 对 试 样 施 加 周围 压力 os 时 ,同样 表示 为 模 轴 上 的 点 
4A。 在 剪 切 过 程 中 ,增加 偶 差 应 力 (col 一 cs ) 使 得 最 大 主 应 力 o 逐步 增 大 时 , 葛 尔 圆 顶 点 的 轨 
迹 是 倾角 为 45 的 直线 。 当 试 样 达 到 破坏 状态 时 ,更 尔 圆 顶点 B 并 不 位 于 强度 包 线 上 ,而 是 
到 达 强 度 包 线 下 方 的 另外 一 条 直线 上 ,我 们 称 该 直线 为 破坏 主 应力 线 。 


图 5-30 MJIS RIR A 


q .强度 包 线 
破坏 主 MEE 


强度 包 线 应 力 线 4 


图 5-31 稼 规 三 轴 压 缩 试 验 的 应 力 路 径 
(a) REA; (b) pq 应 力 平面 法 
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5.4.2 强度 包 线 与 破坏 主 应 力 线 


如 上 市 所 述 , 应 力 状 态 的 变化 过 程 可 以 用 pa 坐标 上 的 应 力 路 径 来 表示 。 在 常规 三 轴 
压缩 试验 中 ,pg 图 上 的 应 力 路 径 如 图 5-31(b) 所 示 , 沿 与 p AE 45" 的 直线 向 上 发 展 直 至 

试 样 破坏 。 不 同 os 试验 的 破坏 点 的 连 线 ,就 是 prg 图 上 的 破坏 线 , 称 为 破坏 主 应 力 线 ,简称 
Ki 线 。 

强度 包 线 zt 和 破坏 主 应 力 线 K, 都 对 应 土 体 的 破坏 状态 。 强 度 包 线 r WE o-r 坐标 系 
中 所 有 破坏 状态 砚 尔 圆 的 公 切 线 , 它 和 破坏 状态 对 应 的 应 力 葛 尔 圆 相 切 。 破 坏 主 应 力 线 Ki 
为 在 p-g 坐标 系 中 所 有 处 于 极限 平衡 应 力 状态 点 的 集合 , 它 通过 破坏 状态 莫 尔 圆 的 顶点 。 

强度 包 线 u 和 破坏 主 应 力 线 K, 两 者 并 不 是 相互 独立 的 。 图 5-32(a) 给 出 了 两 者 之 间 
的 几何 关系 。 图 中 更 尔 圆 为 破坏 状态 莫 尔 圆 ,破坏 包 线 必 与 之 相 切 , 切 点 为 葛 尔 圆 上 的 一 个 
点 。 破 坏 主 应 力 线 通过 破坏 莫 尔 圆 的 顶点 , 它 也 是 砚 尔 圆 上 的 一 个 点 。 所 以 , 当 莫 尔 圆 的 半 
径 无 限 缩小 而 趋 于 零 时 ,会 变 成 聚焦 于 O 的 点 圆 ,可 见 z 线 和 Ki 线 必定 相交 于 横 轴 上 相同 
的 O 点 。 此 外 ,由 两 者 的 几何 关系 还 可 以 发 现 , 如 果 强 度 包 线 r 为 直线 , 则 破坏 主 应 力 线 
Ki 也 必 为 直线 。 


破坏 主 应 力 线 Ke 


图 5-32 破坏 包 线 与 破坏 主 应 力 线 


设 破 坏 主 应 力 线 与 p 轴 的 倾角 为 a, 在 gq 轴 上 的 稚 距 为 w; 强 度 包 线 与 5 轴 的 倾角 为 ç 
在 z 轴 的 截 距 为 c。 则 vc 与 以 及 a 和 cc 之 间 的 关系 可 以 由 图 5-32(b) 中 所 示 的 更 尔 圆 进行 
推导 。 图 中 的 莫 尔 圆 为 一 土 体 破坏 状态 更 尔 圆 ,其 半径 为 >。 点 召 为 破坏 包 线 a AAR 2 A 
的 切 点 。 点 C 为 莫 尔 圆 的 顶点 ,破坏 主 应 力 线 K, 线 通过 C 点 。 在 三 角形 O AB M O AC 
中 ,有 
r= O'A .tana 一 OA .sinp 


故 a = arctan(sing) (5-19) 
由 于 4 一 OO.tanc,c 一 OO.tanp 
所 以 a = tana — — = sing 一 一 一 = c * COSỌ (5-20) 
tang sing 
COSO 


因此 ,从 prg 应 力 路 径 图 做 出 天 : 线 后 ,再 利用 式 (5-19) 和 式 (5-20) 也 可 求 得 抗 勇 强度 
指标 c 和 9 , 绘 出 黄 尔 -库仑 破坏 包 线 。 
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5.4.3 总 应 力 路 径 与 有 效应 力 路 径 


1. 总 应 力 路 径 和 有 效应 力 路 径 


如 前 所 述 , 土 体 中 的 应 力 可 以 用 总 应 力 o 表示, 也 可 以 用 有 效应 力 o 表示 。 表 示 总 应 力 
变化 的 轨迹 称 为 总 应 力 路 径 ,表示 有 效应 力 变化 的 轨迹 称 为 有 效应 力 路 径 。 按 照 有 效应 力 
计算 的 p' 和 g 与 按照 总 应 力 计算 的 p 和 g 存在 如 下 的 关系 : 

根据 有 效应 力 原 理 ,os 二 60; 一 usoi 二 0 一 u, 故 


六 一 元 (o 十 o) = —udo =u) = 5a +o) >u = pu (5-21) 


z 

q = (oi — al) = (0 —u— +u) = > (a — a) = q (5-22) 

上 面 两 式 表 明 , 用 有 效应 力 表 示 的 葛 尔 圆 与 用 总 应 力 表 示 的 葛 尔 圆 的 半径 相等 ,但 圆心 

位 置 相差 一 个 孔 际 水 压力 值 ,如 图 5-33 所 示 。 也 就 是 说 ,通过 土 体 单 元 的 任意 平面 ,用 总 应 

力 表 示 的 法 向 应 力 mm 与 用 有 效应 力 表示 的 法 回应 力 os 相 比 ,两 者 的 差 值 是 孔隙 水 压力 值 

。 而 剪 应 力 则 不 论 是 以 总 应 力 表示 或 以 有 效应 力 表 示 , 其 值 不 变 。 因 为 水 不 能 承受 剪 应 
jn 所 以 孔 辽 水 压力 的 大 小 不 会 影响 土 骨架 所 受 的 前 应 力 值 。 


2. 常规 三 轴 试 验 的 总 应 力 路 径 


绘制 总 应 力 路 径 时 ,无 需 考 虑 了 筷 际 水 压力 的 作用 ,只 和 需 考 虑 作用 在 试 样 上 的 总 应 力 即 可 。 
如 前 所 述 , 在 进行 一 般 的 常规 三 轴 试 验 时 ,主要 分 为 两 步 : 册 施加 周围 压力 o; = o, ; @) Jü 
MEJI Co 一 o;) 进 行 藤 切 ,直至 试 样 破坏 。 


固 结 Pa ë z 
图 5-33 总 应 力 和 有 效应 力 莫 尔 圆 图 5-34 常规 三 轴 试 验 的 总 应 力 路 径 


(1) 施加 周围 压力 o, 

三 轴 试 验 通 常 让 试 样 先 在 一 周围 压力 o, 作用 下 排水 固 结 (也 可 不 固 结 )。 试 样 的 总 应 
力 由 零 应 力 (p= 二 0,g 二 0) 变 化 为 (p= 二 o;,g 二 0)。 在 图 5-34 所 示 的 应 力 路 径 图 上 ,为 从 原点 
O TW p 轴 移 动 到 A 点 。 

(2) 增加 偏差 应 力 Ac, =o, 一 as 

这 时 os 保持 不 变 , 周 围 应 力 增 量 Ac, = 二 0, 但 oi 不断 增加 , 即 Ac 二 0。 此 时 有 : 


Ap = > (Ao, + Ags) = > An, 


Ad = F(A — AG; ) > An, 
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可 见 , 有 


Ad _ = 
Ab 1 (5-23) 


因此 ,此 时 的 总 应 力 路 径 是 沿 倾角 为 45 的 斜 线 , 向 上 最 终 到 达 破 坏 主 应 力 线 Ki, 如 
图 5-34 中 所 示 的 直线 AB. 

上 面 介绍 的 是 常规 三 轴 试 验 的 情况 。 有 时 也 会 进行 更 加 复杂 应 力 路 径 的 三 轴 试 验 。 在 
这 种 试验 中 ,根据 需要 可 单独 或 同时 改变 m 和 os 的 大 小 。 对 这 些 复杂 应 力 路 径 的 三 轴 试 
验 , 其 应 力 路 径 的 画 法 是 基本 相同 的 ,这 里 不 再 歼 述 。 


3. 常规 三 轴 试 验 的 有 效应 力 路 径 


在 排水 试验 过 程 中 , 试 样 内 的 孔 辽 水 压力 为 零 , 总 应 力 等 于 有 效应 力 。 所 以 ,三 轴 排 水 
试验 的 有 效应 力 路 径 和 总 应 力 路 径 重 合 , 有 效应 力 破坏 主 应 力 线 和 总 应 力 破坏 主 应 力 线 
重合 。 

如 果 在 加 载 过 程 中 , 试 样 内 有 超 静 和 孔 院 水 压力 产生 , 则 绘制 有 效应 力 路 径 就 比较 复杂 。 
通常 需要 先 求 出 每 一 个 计算 点 的 总 应 力 p.q WILRKEJ u, AHRI p = p—u Mg = q iF 
算出 各 点 的 有 效应 力 如 和 0 ,并 绘 出 有 效应 力 路 径 。 因 此 ,绘制 有 效应 力 路 径 的 关键 在 于 
求 取 总 应 力 变化 所 引起 的 孔隙 水 压力 u 的 变化 。 

下 面 以 饱和 土 的 常规 三 轴 固 结 不 排水 试验 为 例 , 来 具体 说 明 有 效应 力 路 径 的 绘制 方法 。 
对 饱和 土 样 , 孔 压 系 数 B= 二 1.0。 因 此 ,在 常规 三 轴 固 结 不 排水 试验 中 ,根据 式 (3-44), 由 偏 
差 应 力 引 起 的 孔隙 水 压力 x 可 以 用 下 式 计 算 

u = À » (o — os) (5-24) 
其 中 , 孔 压 系数 A 值 的 大 小 与 土 的 性 质 、 应 力 历 史 、 应 力 水 平等 因素 有 关 , 在 三 轴 剪 切 过 程 
中 一 般 不 为 常数 。 

常规 三 轴 固 结 不 排水 试验 主要 有 施加 围 压力 和 进行 不 排水 剪 切 两 大 步骤 。 下 面 分 别 讨 
论 这 两 个 过 程 有 效应 力 路 径 的 画 法 。 

1) 施加 周围 压力 cs ,进行 排水 固 结 

由 于 排水 固 结 后 , 试 样 内 的 孔 际 水 压力 消散 为 零 。 所 以 该 过 程 的 有 效应 力 路 径 和 总 应 
力 路 径 相 同 , 均 为 图 5-35 中 的 OA. 

2) 增加 偏差 应 力 Ao =o, 一 cs ,进行 不 排水 剪 切 

在 该 过 程 中 ,总 应 力 路 径 是 与 p ME 45 向 上 发 展 的 直线 ,直至 试 样 破坏 。 在 图 5-35 
中 ,该 段 总 应 力 路 径 表 示 为 AB。 其 中 ,B 点 位 于 总 应 力 破坏 主 应 力 线 K: E. 


图 5-35 固 结 不 排水 三 轴 试 验 的 总 应 力 和 有 效应 力 路 径 
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H T 34709 2 AS HESH , B J) , 4 fE H jg 26 JW JJ (o, — os ) 时 ,饱和 试 样 内 会 产生 超 静 
孔 际 水 压力 4 二 A。， (oi 一 03)。 这 时 由 于 p' = pug 三 q, 所 以 每 个 点 的 有 效应 力 都 和 总 应 
力 相 差 uw。 在 图 5-35 中 ,该 段 的 有 效应 力 路 径 表 示 为 AC。C 点 位 于 有 效应 力 破 坏 主 应 力 
Ki E.B AMC 点 水 平 座 标 相差 wx。 其 中 ,ou 为 试 样 破坏 时 的 孔 际 水 压力 。 

需要 说 明 的 是 ,只 有 当 孔 压 系数 A 在 整个 前 切 过 程 为 常数 时 ,有 效应 力 路 人 径 AC 才 是 
直线 。 但 孔 压 系数 A 一 般 并 非常 数 , 试 验 过 程 中 其 值 是 不 断 变化 的 ,所 以 有 效应 力 路 人 径 AC 
一 般 是 一 条 曲线 。 因 为 gt 二 qi, 所 以 当 孔 际 水 压力 是 正 值 时 ,Ki 线 总 是 位 于 Ki RZE. 

上 述 讨 论 表明 ,了 筷 压 系数 A 对 有 效应 力 路 径 具 有 显著 的 影响 。 如 本 书 3. 6.2 节 和 3.6.3 
节 所 述 , 孔 压 系数 A 可 反映 土 体 在 瘟 切 过 程 中 的 胀 缩 特性 。 对 于 弹性 体 A= 1/3, Xt T 5 K 
+ A<1/3(lHl2 T DE ë| Zh gh +). XT BP 38 + A 之 1/3( 如 松 砂 或 正 筑 固 结 黏 土 ) 。 

下 面 讨 论 假定 A 分 别 等 于 常数 0.0.5 和 1.0 时 ,不 排水 剪 切 过 程 有 效应 力 路 径 的 
Jy i. 

(1) A=0 的 情况 

按 式 (5-24) ,A 二 0 时 ,x=0, 则 增加 偶 差 应 力 不 产 生 扎 队 水 压力 ,有 效应 力 路 径 与 总 应 
力 路 径 相 同 ,是 与 p 轴 成 45" 向 上 发 展 的 直线 , 见 图 5-36。 

(2) A=0. 5 的 情况 

此 时 有 ， Au 二 0.5。， Ag Ap = Ap—Au=0. 5 ° Ao; 
一 0.5。Ao =0 所 以 ,有 效应 力 路 径 是 与 p MH aB BL In] F. 09 
直线 , 见 图 5-36, 

(3) A=1.0 的 情况 

此 时 有 ， Au 一 Aom ,Ap =Ap—Au=0.5 * Ao, — Ao, aa 
= —0. 5 ° Ao ,Ag = Aq=0. 5 ° Ao, 

所 以 ,有 效应 力 路 径 是 与 p 轴 成 一 45" 向 上 发 展 的 直 站 
线 , 见 图 5-36. A 

可 见 , 在 对 试 样 进行 不 排水 剪 切 过 程 中 , 孔 压 系数 A 值 越 大 , 试 样 中 产生 的 孔 际 水 压力 
越 高 ,有 效应 力 路 径 越 问 左 上 方 发 展 。 而 孔 压 系数 A 越 小 , 试 样 中 产生 的 孔 际 水 压力 越 低 ， 
有 效应 力 路 径 越 加 右上 方 发 展 。 可 以 推 想 , 右 试 样 在 加 载 的 过 程 中 ,A 值 不 断 变化 , 则 有 效 
应 力 路 径 的 方 回 也 应 不 断 变化 ,成 为 一 根 连续 发 展 的 曲线 。 

【例题 5-3] 若 土 的 泊 松 比 vy 二 0.3, 求 侧 限 压缩 条 件 下 加 载 时 土 体 中 的 应 力 路 径 。 

【 解 】 

在 侧 限 压 缩 条 件 下 加 载 时 ,水 平 向 应 力 增 量 Ao, 与 竖 直 向 应 力 增 量 Ao, 之 比 为 侧 压 力 
系数 K。。 根 据 式 (3-6) 有 ， 


_ À, J 03 _ ; 
BS A p 35 46 sern 
Aos = 0. 429Aao, K. 
x A paq + Ac; ) = 0. 11540; 0.4 


2 


1 
Aq = — ( Ag; — Ac.) =0. 286 Ac 
1 2 9 0S | 图 5-37 例题 5-3 图 
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Aq _ 0.28640; _ 
AA, Ap 0.71540; a 


即 在 p-q 坐标 上 的 应 力 路 径 是 通过 原点 , 坡 比 为 0.4 的 直线 , 见 图 5-37。 

【例题 5-4] 对 某 一 饱和 土 样 , 先 施加 周围 压力 0 二 100kPa, 让 其 排水 固 结 。 然 后 ,在 
不 排水 条 件 下 施加 偏差 应 力 Ao, 二 100kPa, 测 得 孔 压 系数 A 二 0. 50。 再 在 不 排水 条 件 下 又 
施加 偏差 应 力 Ao, 二 80kPa, 测 得 本 增 量 段 的 A 二 0.35。 试 绘 出 试 样 在 加 载 全 过 程 中 的 总 应 
力 路 径 和 有 效应 力 路 径 。 

【 解 】 

饱和 试 样 孔 压 系数 B=1.0, 

(1) 第 一 级 荷载 为 施加 周围 压力 os 一 100kPa ,并 排水 固 结 

加 载 前 试 样 处 于 零 应 力 状 态 p=p =0,q4 =q =0 

第 一 级 加 载 并 排水 固 结 后 wi 二 0,p1 二 pi 二 100kPa,gi 二 qi 二 0 

(2) 第 二 级 荷载 在 试 样 上 施加 Ao, 二 100kPa, 不 排水 , 孔 压 系数 A=0. 5 

孔 阶 水 压力 增 量 SeA e Ac, =50(kPa) 


总 应 力 增 量 Ap, 一 > (Ao + Ao.) aaa 


ulus. Ac; ) =— 9 


有 效应 力 增 量 Ap;s 二 Ap;, 一 Aus 二 0,Ag; 二 Ag, 二 50kPa 

第 二 级 加 载 后 : py=100+50=150(kPa),0; =100kPa,g, =q; =50kPa 

(3) 第 三 级 荷载 又 加 Aol 王 80kPa ,不 排水 ,本 偏差 应 力 增 量 段 孔 压 系 数 A 二 0. 35 
孔隙 水 压力 增 量 xe A e Ao, =28(kPa) 


50(kPa) 


总 应 力 增 量 : Ap. = > (As +A) = > X80— 40( kPa) , Aq; = > (Ao, — Ao) =40 (kPa) 


有 效应 力 增 量 Ap; = Ap; — Aus=12(kPa), Aq; = Aq; = 40kPa 
第 三 级 加 载 后 : p =150+40=190(kPa), p; =100+12=112(kPa) 
q =qs=50+-40=90(kPa) 
(4) 分 别 绘 制 总 应 力 路 径 和 有 效应 力 路 径 , 如 图 5-38 中 的 OABC 和 OAB'C'，。 


总 应 力 路 径 : OABC o C(112,90) il o C(190,90) 


有 效应 力 路 径 : OABC" /| 1 ⁄ 
| | | pws _ 


U o 


O Vb 120 140 160 180 200 
p,p' 


图 5-38 例题 5-4 图 


【例题 5-5J 对 某 饱 和 砂 士 试 样 进行 围 压 os 王 100kPa 下 的 国 结 不 排水 三 轴 试 验 , 测 得 
试 样 破坏 时 的 偏差 应 力 (ai 一 os ); 一 440kPa, 破 坏 时 的 孔 压 系数 Ai 一 一 0.16。 试 在 pq 图 上 
作出 有 效应 力 路 径 (ESP) 和 总 应 力 路 径 (TSP) ,并 求 出 破坏 主 应 力 线 和 破坏 包 线 。 

【 解 】 

(1) 求 试 样 破坏 时 的 孔 阶 水 压力 Aus 

饱和 砂 土 试 样 , 孔 压 系数 B= 二 1.0。 对 固 结 不 排水 试验 ,施加 图 压 力 os 时 不 产生 孔隙 水 
压力 。 因 此 有 : 

u; = Å; (ol — 6z); =— 0. 16 X 440 =— 70. 4(kPa) 
(2) 求 破坏 时 试 样 的 总 应 力 pr. fe ñ 22 5 J) piq 


有 Fo +o) = 5 x (440 + 100 + 100) = 320(kPa) 


pi= pi — u; = 320 — (— 70. 4) = 390. 4(kPa) 


gf= qt = > (co, 一 03); = 220(kPa) 


(3) 总 应 力 路 径 

固 结 前 :po 二 0,g 二 0, 在 原点 O, 

固 结 后 .p 二 0; =100kPa,q=0, Æ po 点 。 

剪 切 破坏 时 ,pt 二 320kPa,g: 二 220kPa, 即 全 点 。 

总 应 力 路 径 为 图 5-39 中 的 O-po-T, 其 中 po-T 段 为 倾角 为 45 的 直线 。 

(4) 有 效应 力 路 径 

固 结 前 : p 二 0,g 二 0, 在 原点 O, 

固 结 后 : p 二 03 二 100kPa,g =0, Ë pož. 

剪 切 破坏 时 :pi 一 390. 4kPa,at 一 220kPa, 即 瓦 点 。 

有 效应 力 路 径 为 图 5-39 中 的 O-po-EF。 当 孔 压 系数 A 为 常数 时 ,po-EF 段 为 直线 ,否则 
为 曲线 。 


gq /kPa 


0 P, 200 400 600 


| p'=390.4 | p. p'IkPa 


图 5-39 例题 5-5 图 


(5) 有 效应 力 破坏 主 应 力 线 K!1 和 破坏 包 线 
有 效应 力 破坏 主 应 力 线 Ki 即 为 OF 线 , 其 倾角 为 a ， 


/ 
a = arctan r = Aretan AR 一 arctan0. 564 = 29. 4° 
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破坏 包 线 的 倾角 为 有 效 内 摩擦 角 o 

o = arcsin (tang) = arcsin0. 564 = 34. 3° 
(6) 总 应 力 破 坏 主 应 力 线 和 破坏 包 线 
总 应 力 破坏 主 应 力 线 即 为 OT 线 , 其 倾角 为 a, 


a = arctan P = arctan = = 34. 5° 


破坏 包 线 的 倾角 为 总 应 力 内 摩擦 角 p 
0 一 arcsin( tana) = arcsin0. 6875 = 43. 4° 
计算 结果 表明 ,由 于 破坏 时 为 负 有 孔隙 水 压力 ,所 以 总 应 力 内 摩擦 角 @o 大 于 有 效应 力 内 摩 
RAP. 


5.5 + BJH 5 5R FEE ER 


确定 土 的 抗 筋 强度 指标 , 即 内 摩 探 角 o RERI c ER E BJ pu DI wa BE Bh A Xe BE i t , 
这 两 个 指标 可 用 5. 3 Tj Br BJ — A d A AME. AEEA h X E — Bh + , B Hi 
同一 人 台 仪 右 做 试验 ,如 果 采 用 的 试验 方法 ,特别 是 排水 条 件 不 一 样 , 测 得 的 结果 往往 可 差别 
很 大 ,这 是 土 有 别 于 其 他 材料 的 一 个 很 重要 的 特点 。 因 此 ,如 采 不 理解 各 种 试验 测 得 指标 的 
物理 含义 ,就 随便 用 于 实际 工程 中 ,可 能 会 因为 低 佑 土 的 抗 勇 强度 造成 溪 费 ,也 可 能 会 因为 
不 恰当 地 高 估 土 的 抗 剪 强度 ,导致 地 基 或 土工 构筑 物 破坏 ,造成 工程 事故 。 因 此 ,阐明 各 类 
试验 方法 测 得 的 抗 剪 强度 指标 的 物理 意义 ,对 正确 选用 土 的 抗 剪 强度 指标 十 分 重要 。 

按照 不 同 的 标准 ,可 将 土 的 抗 前 强度 指标 划分 为 不 同 的 类 型 。 根 据 应 力 变 形 特性 可 划 
分 为 峰值 强度 指标 与 残余 强度 指标 ;根据 应 力 分 析 方 法 可 划分 为 总 应 力 强度 指标 与 有 效应 
力 强 度 指标 ;根据 确定 强度 指标 的 试验 方法 可 划分 为 直 甬 强 度 指 标 与 三 轴 试 验 指标 等 。 本 
广 重 点 讨论 各 种 强度 指标 的 特点 、 相 互 关 系 和 工程 应 用 等 问题 ， 


5.5.1 总 应 力 强度 指标 和 有 效应 力 强 度 指标 
为 了 更 直观 阐明 问 题 ,对 一 个 处 于 不 排水 剪 切 破坏 状态 的 砂 士 试 样 进行 分 析 。 假 定 试 


验 中 测 得 破裂 面 上 的 抗 筋 强度 为 r, 试 样 中 的 破 妥 面 法 回应 力 为 c, 孔 际 水 压力 为 wt。 如 末 
HE JI th bu 59 wa BEZAS ,应 为 


rt = o tano (5-25) 
A#wW JH A RU JI S h pi BY ya BEA , 则 为 
t; = o tang = (o — uí)tang' (5-26) 


式 中 : o fb + A JJ AN E ffi ; 
9 一 一 该 砂 土 的 有 效应 力 内 摩擦 角 。 
同一 个 试 样 , 用 同一 种 试验 方法 , 测 得 的 抗 剪 强度 只 有 一 个 值 ,但 却 可 以 表达 为 式 (5-25) 
和 式 (5-26) 两 种 形式 。 如 图 5-40 所 示 , 右 土 样 是 松 砂 或 正 稼 固 结 土 , 孔 院 水 压力 w>, 
o <o, Il] o 2>e 。 知 土 很 松 ,ou 很 大 , 则 2 污 p。 反 之 ,车 土 样 是 密 砂 或 重度 超 固 结 土 ,wi 二 0 


第 5 章 土 的 抗 勇 强 度 


则 g 二 pgp。 可 见 , 有 效应 力 强 度 指标 与 总 应 力 强度 指标 的 差别 ,实质 上 反映 的 是 试 样 中 孔 际 
IK JE JI XT E KI DEBY w BE AI S M | 


r 


e. Uf o'tang' 


图 5-40 有 效应 力 破 坏 包 线 和 总 应 力 破 坏 包 线 图 5-41 + pi gY wJ J ZH pš 


根据 有 效应 力 原 理 , 土 抗 剪 强度 的 变化 只 取决 于 有 效应 力 e 的 变化 。c 是 作用 在 土 骨 
架 上 的 应 力 , 有 效 内 摩擦 角 ç 才 是 真正 反映 土 的 内 摩擦 特性 的 指标 (图 5-41)。 所 以 ,从 理 
论 上 说 ,只 有 有 效应 力 法 才能 确切 表示 土 的 抗 瘟 强度 的 实质 , 才 是 正确 合理 的 方法 。 但 是 ， 
采用 有 效应 力 法 分 析 实 际 土 体 的 抗 剪 强度 时 , 除 总 应 力 外 ,还 必须 要 知道 土 体 中 的 孔 隐 水 压 
力 。 而 土 体 中 的 孔 辽 水 压力 并 不 是 在 任何 情况 下 都 能 求 得 或 测 得 的 。 以 土 坡 稳定 分 析 为 
例 , 在 渗流 稳定 期 , 土 坡 中 的 孔 际 水 压力 可 以 通过 流 网 法 或 数值 计算 较为 准确 地 求 得。 但 在 
地 震 期 间 , 因 震动 产生 的 孔 队 水 压力 就 较 难 准确 计算 。 而 土 坡 在 剪 切 破坏 过 程 中 所 产生 的 
超 静 了 筷 际 水 压力 , 则 更 加 难以 预 估 。 由 于 工程 上 有 许多 情况 ,和 孔 际 水 压力 难以 估算 ,所 以 有 
效应 力 法 就 难以 完全 取代 总 应 力 法 。 

由 于 和 孔 际 水 压力 不 能 产生 抗 前 强度 ,所 以 从 原理 上 看 ,总 应 力 法 并 不 完全 符合 土 的 抗 
前 强度 机 理 。 只 是 在 无 法 确定 现场 的 孔 际 水 压力 u 时 才 会 使 用 。 实 际 工程 经 验 表明 ,尽管 
总 应 力 法 不 符合 土 的 抗 剪 强度 机 理 , 但 是 在 正确 使 用 的 前 提 下 ,也 能 取得 合理 的 分 析 结 果 。 
这 里 关键 的 问题 是 需要 根据 相应 工程 现场 的 孔 辽 水 条 件 ,合理 选择 确定 强度 参数 试验 的 方 
法 和 和 条件。 下 面 以 总 应 力 抗 剪 强度 公式 (5-25) 为 例 来 进行 具体 说 明 。 

假设 某 现场 原 位 土 体 中 的 孔 辽 水 压力 比 a /a = 0.2, o =s uc W wy =0. 25. Hk 
时 ,如 果 采 用 总 应 力 抗 前 强度 公式 (5-25) 计 算 土 的 强度 , 则 有 : 


t; = otang = (o + ur)tang = 1. 25c tang = Ë 25 X Tan jortang! 
H F sK nj BL , fE pK 2 B E 1⁄2 Rh O F + BJ S.J JJ AN PE ff) ov 时, 如果 能 使 
和 =] 或 tang /tano = 1 25 (5-27) 
tane 


则 采用 总 应 力 分 析 方 法 的 结 采 就 会 和 采用 有 效应 力 分 析 方 法 的 结 末 完全 相同 。 为 了 达到 
式 (5-27) 的 条 件 ,在 试验 室 确定 土 的 强度 参数 时 ,可 以 通过 选择 合适 的 试验 方法 和 条 件 , 使 
土 样 破坏 时 的 孔 际 水 压力 比 wyc=0.2, 由 式 (5-25) 和 式 (5-26) 可 知 ,此 时 确定 出 的 总 应 力 
内 摩擦 角 o 和 有 效应 力 内 摩擦 角 P 可 满足 式 (5-27) 的 条 件 。 

上 述 分 析 表 明 ,如 果 根 据 相 应 工程 现场 的 孔 除 水 条 件 ,合理 选择 确定 强度 参数 试验 的 方 
法 ,采用 抗 藤 强度 总 应 力 法 也 能 得 到 合理 的 分 析 结 采 。 但 由 于 在 实际 的 工程 问题 中 , 原 位 土 
体 中 的 孔 际 水 压力 往往 无 法 确切 得 知 , 因 此 ,在 进行 试验 时 也 很 难 能 够 精确 模拟 原 位 土 体 中 
的 孔 际 水 压力 ,而 只 能 通过 控制 试 样 的 排水 条 件 , 尽 量 使 其 和 原 位 土 体 中 的 孔 际 水 压力 特性 
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相似 。 例 如 ,如 果 原 位 土 体 在 欧 切 过 程 中 排水 很 困难 ,可 用 不 排水 剪 切 试验 模拟 ;反之 ,如 果 
原 位 土 体 排水 很 容易 , 则 可 采用 排水 剪 切 试验 进行 模拟 。 这 样 测 得 的 总 应 力 指标 也 能 在 一 
定 程 度 上 近似 模拟 孔 际 水 压力 的 影响 。 

在 实际 工程 中 , 原 位 土 体 的 工作 条 件 往 往 介 于 排水 和 不 排水 之 间 , 所 以 总 应 力 法 所 提供 
的 指标 只 能 是 近似 的 。 近 似 的 程度 决定 于 所 选择 的 试验 方法 在 多 大 程度 上 能 够 反映 原 位 土 
体 的 工作 状况 ,这 第 弟 取决 于 经 验 和 判断 。 

综 上 所 述 ,对 于 总 应 力 强度 指标 和 有 效应 力 踢 度 指 标 ,选择 的 基本 原则 是 ,对 于 能 够 可 
徘 确 定 孔 际 水 压力 的 问题 ,都 应 该 优先 采用 有 效应 力 分 析 方 法 ;而 对 于 孔 际 水 压力 不 能 确定 
的 问题 ,采用 总 应 力 方法 进行 分 析 时 ,应 该 选择 与 原 位 土 体 孔 际 水 条 件 相 同 或 相近 的 试验 方 
法 来 测定 土 的 总 应 力 抗 剪 强度 指标 。 

此 外 ,由 于 总 应 力 法 不 符合 土 的 抗 冀 强度 机 理 , 因 此 , 土 体 实际 破裂 面 的 发 生 方向 应 由 
有 效应 力 强 度 指标 o 决定 , 亦 即 破裂 面 倾角 为 45 十 g /2, 而 不 是 45 十 o/2。 


5.5.2 三 轴 试 验 强 度 指 标 


本 节 主 要 讨论 各 种 不 同 排水 条 件 下 三 轴 试 验 强 度 指 标的 特点 以 及 它们 之 间 的 相互 关系 ，。 
1. 三 轴 固 结 排水 试验 


在 固 结 排水 三 轴 试 验 中 ,排水 阀门 始终 打开 。 试 样 先 在 周围 压力 o, 作用 下 充分 排水 固 
结 , 稳 定 后 绥 慢 增加 轴 疝 偏差 应 力 (o1 一 cs ) 进 行 剪 切 , 让 试 样 在 剪 切 过 程 中 充分 排水 。 这 
样 , 试 样 中 始终 不 出 现 超 静 孔 辽 水 压力 ,总 应 力 恒 等 于 有 效应 力 。 用 这 种 试验 方法 测 得 的 抗 
前 强度 称 为 排水 强度 。 相 应 的 抗 剪 强度 指标 称 为 排水 强度 指标 ca 和 ps。 因为 试 样 内 的 应 
力 始终 为 有 效应 力 , 所 以 ,co 和 ga 也 可 视 为 就 是 有 效应 力 抗 剪 强度 指标 c 和 9 。 

在 三 轴 试 验 中 ,将 施加 在 试 样 上 的 有 效 围 压力 cs 作为 试 样 的 当今 有 效 固 结 应 力 , 并 以 
此 划分 黏土 试 样 属于 正 第 固 结 状态 或 超 固 结 状 态 。 当 有 效 围 压力 os 大 于 或 等 于 土 样 的 先 
期 固 结 压力 a, 时 , 称 土 样 处 于 正常 固 结 状态 ,而 当 m 小 于 o 时 , 则 土 样 处 于 超 固 结 状态 。 
按照 这 一 标准 ,不 论 是 从 正常 固 结 土 层 还 是 从 超 固 结 土 层 取出 的 土 样 ,在 三 轴 试 验 中 都 可 能 
是 正常 固 结 状态 ,也 有 可 能 是 超 固 结 状态 。 这 取决 于 试验 中 所 施加 的 有 效 固 结 压力 os 是 大 
于 还 是 小 于 天 然 状态 下 土 样 的 先期 固 结 压力 。 这 一 点 与 地 基 中 正常 固 结 土 与 超 固 结 土 的 定 
义 有 所 差别 。 

根据 上 述 的 讨论 可 知 , 对 在 实验 室 中 恒 处 于 正常 固 结 状态 的 笑 土 , 当 o= 0 时 ,必然 有 
o 一 0, 表 示 这 种 土 历史 上 从 未 受过 任何 应 力 的 固 结 , 必 定 处 于 很 软弱 的 泥浆 状态 +, t DY g Jš 
rt 二 0。 这 表明 , 同 无 莫 性 土 一 样 ,实验 室 正常 固 结 茜 土 的 抗 冯 强度 包 线 应 该 通过 原点 ,如 
图 5-42 所 示 。 因 此 ,对 三 轴 固 结 排 水 试验 , 砂 土 和 正常 固 结 莫 土 的 抗 前 强度 均 可 表示 为 : 

Te = otangas cd 一 0 (5-28) 

IE W 8] 28 #h + BJ £h 38 y J c = 0, 3F AS S IK 4 X #h + 4 FL 48 $h 28 wR BE , M e A 29 1E A |l 
结 状态 的 土 ,其 黏 聚 强度 也 如 摩 探 强度 一 样 与 压 应 力 o 近似 成 正比 ,两 者 区 分 不 开 , 使 得 条 
聚 强度 实际 上 隐 含 于 摩擦 强 度 内 。 这 也 说 明 , 强 度 参数 c 和 9p 在 物理 意义 上 并 不 严格 “ 真 
实 ? 地 分 别 反映 共聚 和 摩 探 两 个 抗 勇 强度 分 量 ,而 通 笛 是 “你 中 有 我 ,我 中 有 你 ”, 从 而 变 成 仅 
为 计算 参数 的 含义 。 
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强度 包 线 =T 


图 5-42 砂 士 和 正 第 固 结 黏 土 的 破坏 包 线 


图 5-43 给 出 了 超 固 结 黏 土 峰值 强度 破坏 包 线 和 残余 强度 破坏 包 线 的 示意 图 。 超 固 续 
黏土 的 应 力 应 变 关系 曲线 具有 峰值 (图 5-23) ,在 土 的 峰值 强度 之 后 , 土 发 生 应 变 软化 , 随 变 
形 增 大 偏差 应 力 不 断 减 小 ,最 后 趋 于 稳定 ,此 时 对 应 土 的 残余 强度 。 试 验 结果 表明 , 超 固 结 
黏土 的 破坏 包 线 不 过 原点 , 即 a =c 加 。 对 于 残余 强度 ,由 于 大 变形 会 完全 破坏 土 的 结构 强 
度 和 咬合 作用 ,所 以 , 超 固 结 慕 土 残余 强度 的 破坏 包 线 是 通过 原点 的 直线 ，。 


图 5-43 超 固 结 黏 士 的 破坏 包 线 


天 然 土 在 土 层 中 都 曾经 受过 某 一 先期 固 结 压 力 om 的 固 结 。 当 oÍ, 大 于 三 轴 试 验 的 围 压 
JI o; 时 , 土 样 处 于 超 固 结 状态 。 在 超 固 结 段 内 , 试 样 的 实际 密度 大 于 正常 固 结 时 的 密度 。 
按 密 度 大 , 抗 剪 强度 高 的 道理 , 超 固 结 段 的 抗 剪 强度 曲线 应 在 正常 固 结 状 态 的 抗 剪 强度 曲线 
之 上 ,并且 是 一 段 曲线 。 为 便于 计算 ,用 直线 段 ab 代替 。 当 mm 到 cs 后 , 变 为 正常 固 结 土 , 其 
抗 剪 强度 回 到 正常 固 结 土 的 强度 包 线 oc 上 。 因 此 ,天 然 状态 的 黏 性 土 在 实验 室 中 所 测 得 的 
强度 包 线 是 两 段 折 线 ab 和 bc ,其 折 点 在 os 二 o, 的 破坏 圆 的 切线 上 ,如 图 5-44 所 示 。 由 于 两 
段 折 线 不 便于 工程 应 用 ,在 实用 上 再 和 侧 化 成 图 中 的 点 划 线 de ,这样 ,强度 包 线 就 又 回复 到 库 
仑 抗 剪 强度 公式 。 


图 5-44 天 然 黏土 的 破坏 包 线 
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综 上 所 述 ,对 于 超 固 结 慕 土 和 天 然 茜 土 ,由 固 结 排水 三 轴 试 验 所 得 到 的 强度 包 线 可 统一 
采用 下 式 来 表示 : 


U S a +o tan ga (5-29) 


AP: a HEKA IRR ; 
pa HEZK IA I B N PE ff) ç 


2. 三 轴 固 结 不 排水 试验 


在 进行 固 结 不 排水 三 轴 试验 时 ,首先 让 土 样 在 围 压力 ms 作用 下 充分 排水 固 结 。 之 后 ， 
关闭 排水 阀门 ,逐步 施加 轴 向 偏差 应 力 (o 一 os ) 进 行 不 排水 剪 切 。 在 剪 切 过 程 中 , 试 样 内 将 
出 现 一 定数 值 的 超 静 孔隙 水 压力 ,其 值 可 以 通过 孔 压 量 测 系统 进行 测定 。 用 这 种 试验 方法 
测 得 的 总 应 力 抗 剪 强度 称 为 固 结 不 排水 强度 ,用 ca Ml gs 表示 。 由 于 可 测定 试验 过 程 中 的 
孔隙 水 压力 w, 所 以 ,该 种 试验 也 可 用 来 确定 土 体 的 有 效应 力 强度 指标 和 gg 。 由 于 不 排水 
剪 切 时 一 般 如 ,因此 测 得 的 总 应 力 强度 指标 和 有 效应 力 强 度 指标 并 不 相同 ， 

如 图 5-45(a) 所 示 , 和 固 结 排水 试验 一 样 ,正常 固 结 黏土 的 总 应 力 固 结 不 排水 强度 包 线 
是 通过 原点 的 直线 ,也 即 < 二 0。 可 表达 为 ; 


tf = otan pu (5-30) 


有 效应 力 7Tf 


图 5-45 正常 固 结 黏土 的 破坏 包 线 和 破坏 主 应 力 线 
(a) 破坏 包 线 ; (b) 破坏 主 应 力 线 


RADMI o 坐标 改换 成 有 效应 力 o 坐标 , 则 每 个 破坏 莫 尔 圆 将 沿 o 轴 平 移 一 段 距离 ， 
其 值 等 于 孔 辽 水 压力 的 大 小 。 正 孔 压 回 左 移 , 负 孔 压 则 回 右 移 。 有 效应 力 破坏 莫 尔 圆 的 公 
切线 就 是 有 效应 力 强度 包 线 ,其 抗 剪 强度 指标 即 为 有 效 强 度 指 标 c 、w 。 对 于 正常 固 结 黏 
土 , 剪 切 时 总 是 产生 正 孔 际 水 压力 ,图 5-45(b) 分 别 给 出 了 其 总 应 力 和 有 效应 力 路 径 以 及 
破坏 主 应 力 线 。 图 中 ,AB 为 不 排水 剪 切 总 应 力 路 径 ,AC 为 有 效应 力 路 径 ,ABC 阴影 部 分 
代表 试验 过 程 中 试 样 内 的 孔 际 水 压力 。 

ERMAR, MRA c 二 0, 且 由 图 5-45(a) 可 知 o, <, 

如 图 5-46(a) 所 示 , 超 固 结 黏 土 的 总 应 力 固 结 不 排水 强度 包 线 也 是 一 条 不 通过 原点 的 
BZ, BM cz ,可 采用 下 式 来 表示 : 

Tf = Coa otan Oou (5-31) 

XFIRE ERARAS AFE , E HEIT DI HANA Ww HA 8 7 Yw 2 IDKA , ED HEKE F 
会 产生 负 了 筷 际 水 压力 。 因 此 , 当 从 总 应 力 英 尔 圆 绘 制 有 效应 力 英 尔 圆 时 ,靠近 坐 标 原点 附近 
的 莫 尔 圆 , 固 结 压 力 o; 较 小 ,往往 远 小 于 先期 固 结 压力 cm , 试 样 处 于 强 超 固 结 状态 , 剪 切 破 
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图 5-46 超 固 结 黏土 的 破坏 包 线 和 破坏 主 应 力 线 
(a) 破坏 包 线 ; (b) 破坏 主 应 力 线 


坏 时 的 孔 际 水 压力 常 为 负 值 ,有效 应力 英 尔 圆 将 癌 右 侧 移动 ;而 远离 坐标 原点 的 葛 尔 圆 

结 围 压力 os 增 大 ,接近 先期 固 结 压 力 o,, 试 样 破坏 时 的 孔隙 水 压力 u et 
力 莫 尔 圆 相反 向 左 侧 移动 。 因 此 ,如 图 5-46(a) 所 示 , 对 固 结 不 排水 三 轴 试 验 , 超 固 结 黏 土 
的 总 应 力 和 有 效应 力 强度 包 线 呈 剪刀 交叉 的 形式 ,也 即 有 :p 二 pc 到 ca。 

图 5-46(b) 分 别 给 出 了 超 固 结 黏土 总 应 力 和 有 效应 力 路 径 以 及 破坏 主 应 力 线 。 图 中 ， 
AB.DE 分 别 为 不 排水 剪 切 的 总 应 力 路 径 ,AC、DF 为 相应 的 有 效应 力 路 径 ,ABC 和 DEF 
阴影 部 分 代表 在 剪 切 过 程 中 试 样 内 的 孔 队 水 压力 。 

同 固 结 排水 试验 一 样 ,天然 竺 土 固 结 不 排水 试验 的 强度 包 线 也 分 成 超 固 结 和 正常 固 结 
两 段 组 成 的 折线 。 实 用 上 也 催化 为 一 根 破坏 包 线 ,也 用 式 (5-31) 来 表示 。 


3. 狐 性 土 密度 -有 效应 力 - 抗 剪 强度 的 唯一 性 关系 


影响 土 的 抗 剪 强度 的 因素 众多 ,特别 是 对 于 黏 性 土 更 为 复杂 ,其 中 最 主要 的 因素 包括 圭 
的 组 成 土 的 密度 . 土 的 结构 以 及 所 受 的 应 力 状态 。 对 于 同一 种 土 , 组 成 和 结构 相同 , 则 抗 前 
强度 取决 于 密度 和 应 力 ,而 这 两 者 之 间 又 是 密切 相关 的 。 

在 总 结 分 析 大 量 试验 成 果 的 基础 上 , 亨 开 尔 (Henkel D J) 等 学 者 证 实 ,对 同一 种 饱和 正 
常 固 结 黏土 ,存在 单一 的 有 效应 力 强度 包 线 ， oor tiene nema 
一 性 关系 ,与 试验 的 类 型 .排水 条 件 和 应 力 路 径 等 无 关 。 这 一 规律 被 称 作 是 籍 性 土 的 密度 - 
有 效应 力 - 抗 剪 强度 的 唯一 性 关系 。 opie 对 具有 相同 前 期 固 结 压 力 
的 超 固 结 黏土 也 有 相似 的 规律 。 

图 5-47 分 别 给 出 了 正常 固 结 和 超 固 结 饱和 Weald 黏土 ,破坏 偏差 应 力 (os 一 cs ): 和 破 
坏 含水 量 w 关系 的 三 轴 压 缩 试验 结果 。 可 见 , 对 于 正常 固 结 和 超 固 结 两 种 情况 下 的 土 样 ， 
在 破坏 时 其 抗 前 强度 (0, 一 ); 和 试 样 含水 量 wr 之 间 均 存在 一 一 对 应 的 关系 ,与 试验 的 排 
水 条 件 和 应 力 路 径 等 无 关 。 试 验 结果 证 实 了 上 述 唯一 性 关系 的 存在 。 

为 了 对 上 述 的 唯一 性 关系 进行 进一步 论证 ,如 图 5-48 所 示 , 可 以 对 完全 相同 的 饱和 正 
常 固 结 黏土 试 样 分 别 进行 如 下 的 两 个 三 轴 试 验 

ua 排水 试验 。 让 饱和 试 样 在 周围 压力 os 作用 下 固 结 到 A 点 , 固 结 后 试 样 的 孔 阶 
比 为 eo。。 然 后 进行 排水 剪 切 ,增加 偏差 应 力 直至 试 件 破坏 。 在 排水 剪 切 的 过 程 中 , 试 样 的 孔 
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孙 比 是 变化 的 , 测 得 破坏 时 的 孔 际 比 为 ee。 其 有 效应 力 路 径 是 与 请 轴 成 45 "的 斜 线 , 交 破坏 主 
应 力 线 K{ 于 C 点 ,如 图 5-48 PORFIR., C 点 的 坐标 为 4 和 gi. 


26 
正常 固 结 

24 a 不 排水 前 
£ 。 排 水 压缩 
i) 而 超 固 结 (op =827.4kPa) 
x% o 不 排水 前 
ya M o 排水 压缩 
# 


40 100 200 400 1000 2000 
IME JJ (0—0) 人 kPa 


图 5-47 Weald i + fÉ JT IJ é 7K E MiM RR (Hj Henkel,1960) 
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图 5-48 gs-pf-et 唯一 性 关系 验证 


B(o; er) p' 


(2) 固 结 不 排水 试验 。 试 验 所 采用 土 样 的 初始 状态 与 前 一 个 试验 完全 相同 。 试 验 选 择 
东 一 适当 的 周围 压力 zs 进行 固 结 , 使 固 结 后 的 孔 隐 比 与 第 一 个 试 样 破坏 时 的 孔 隐 比 e, 相 
同 并 达到 B 点 。 然 后 进行 不 排水 藤 切 ,直至 试 件 破 坏 。 饱 和 试 件 在 不 排水 剪 切 过 程 中 孔 际 
比 er 不 变 , 但 孔 际 水 压力 u 不 断 发 展 。 测 出 孔 辽 水 压力 ,绘制 剪 切 过 程 的 有 效应 力 路 径 ,下 
至 试 件 破坏 ,如 图 5-48 中 四 所 示 。 试 验 结果 表明 ,应 力 路 径 与 破坏 主 应 力 线 Ki 的 交点 正好 
是 第 一 个 试验 的 破坏 点 C。 

上 述 的 试验 结果 说 明 ,虽然 ,两 种 试验 虽然 方法 不 同 , 应 力 路 径 不 同 , 但 是 破坏 时 的 gr， 
Pt 和 e 是 一 样 的 。 这 就 证 明 gi-pi-et 的 唯一 性 关系 不 受 加 载 应 力 路 径 的 影响 。 经 过 很 多 试 
验 验 证 ,这 种 唯一 性 关系 对 于 正 篆 固 结 黏 土 恒 成 立 。 进 一 步 的 研究 还 表明 ,对 于 超 固 结 秋 
土 ,只 要 应 力 历 史 相 同 ,gi-pi-e: 唯一 性 关系 原则 上 也 仍然 可 以 适用 。 因 此 可 以 得 出 结论 ， 
应 力 历 史 相 同 的 同一 种 昔 土 ,密度 越 高 , 抗 艾 强度 越 大 ;平均 有 效应 力 越 高 , 抗 辫 强度 也 
越 大 。 


4. 三 轴 不 固 结 不 排水 剪 切 试验 
— BH Ás E Z 45 HE B TJ a ña) ER AS HEK BY , tE 36 faj PR 29 UU 试验 。 将 从 地 基 中 取出 或 
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由 实验 室 制 备 的 黏土 土 样 放 在 三 轴 仪 的 压力 室内 ,在 排水 阀门 关闭 的 情况 下 施加 围 压 6， 
不 让 试 样 内 的 孔 阶 水 排出 ,饱和 试 样 不 压 密 ,os 所 引起 的 超 静 孔 阶 水 压力 也 不 消散 。 然 后 ， 
增加 偏差 应 力 (o 一 cs ) 进 行 剪 切 ,在 这 一 过 程 中 也 关闭 排水 阀门 不 让 试 样 排水 。 用 这 种 斌 
验方 法 测 得 到 总 应 力 抗 剪 强度 称 为 不 排水 强度 ,用 Cu 和 pu BR C, 和 名 表示 。 

首先 分 析 不 固 结 不 排水 试验 中 试 样 的 工作 状态 。 如 果 试 样 是 饱和 的 , 则 在 整个 试验 过 
程 中 试 样 的 孔隙 比 e( 或 含水 量 w) 保 持 不 变 。 根 据 黏 性 土 “密度 -有 效应 力 - 抗 剪 强度 ”唯一 
性 关系 ,不 论 在 试 样 上 所 施加 的 围 压力 o 多 大 ,破坏 时 土 的 抗 剪 强度 必定 相同 。 试 验 结果 
如 图 5-49 所 示 , 表 明 尽 管 各 试验 的 围 压 力 o, 不 同 ,但 抗 前 强度 相同 , 即 破坏 状态 应 力 莫 尔 
圆 的 半径 (01 一 os)/2 相等 ,因此 ,其 总 应 力 抗 剪 强度 包 线 是 一 根 与 各 个 半径 相等 的 破坏 莫 尔 
圆 相 切 的 水 平 线 。 因 此 ,人 饱和 黏土 UU 试验 的 内 摩擦 角 p, — 0, 883 J) 


. > (a 一 am) (5-32) 


AP: c, 一 一 不 排水 强度 。 
不 排水 强度 cu 的 大 小 取决 于 土 样 所 受 的 先期 回 结 压力 (或 试 样 密 度 )。 先 期 固 结 压力 
越 高 , 土 样 的 密度 越 大 ,不 排水 强度 c, 也 越 高 。 


[ 7) 
O , C 3 
u£ 


图 5-49 饱和 黏土 不 固 结 不 排水 强度 包 线 


由 于 饱和 土 的 孔 际 水 压力 系数 B=1. 0,0; 所 产生 的 孔 际 水 压力 u= os. A 1k Ju fL 
际 水 压力 w, 则 所 有 的 总 应 力 更 尔 圆 会 集中 为 一 个 唯一 的 有 效应 力 更 尔 圆 , 即 图 5-51 中 的 
虚线 圆 。 因 为 只 能 得 到 一 个 有 效 莫 尔 圆 ,所 以 无 法 根据 不 固 结 不 排水 试验 结果 绘制 有 效应 
力 强 度 包 线 ,当然 也 无 法 确定 土 体 的 有 效应 力 强 度 指 标 c 和 。 

应 该 指出 ,gq, 二 0 并 不 意味 看 该 黏土 不 具有 摩 探 蝇 度 。 由 于 在 勇 切面 上 存在 有 效应 力 
就 应 该 有 摩 探 蝇 度 , 只 不 过 是 在 这 种 试验 方法 中 , 摩 把 蝇 度 隐 含 于 黏 聚 强度 内 ,两 者 难以 
区 分 。 

实际 上 ,同一 种 饱和 黏土 的 不 排水 强度 cv 和 固 结 不 排水 抗 藤 强度 指标 Peu cu 间 存 在 一 
定 的 相互 关系 。 从 不 固 结 不 排水 试验 中 得 知 ,如 土 样 经 受过 条 种 先期 固 结 应 力 , 具 有 一 个 相 
应 的 密度 , 则 不 排水 试验 将 会 得 出 一 种 相应 的 不 排水 强度 。 因 此 ,如 果 让 几 个 试 样 分 别 在 几 
种 不 同 的 周围 应 力 c3; 作 用 下 固 结 ,将 固 结 后 的 试 样 进行 不 排水 剪 切 试验 ,就 可 得 到 几 种 不 
同 的 不 排水 强度 ,或 者 说 ,得 出 几 个 直径 不 同 的 破坏 应 力 葛 尔 圆 ,如 图 5-50 所 示 。 这 几 个 更 
尔 圆 的 公 切 线 也 就 是 固 结 不 排水 试验 的 破坏 包 线 ,并 对 应 固 结 不 排水 抗 尊 强度 指标 Pu 和 
cu。 反 之 ,和 固 结 不 排水 试验 强度 包 线 相 切 的 每 一 个 莫 尔 圆 均 对 应 于 一 个 具有 相同 先期 固 
结 压 力 和 相同 密度 的 土 样 的 不 排水 蝇 度 指标 Cui o 
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图 5-50 固 结 不 排水 强度 包 线 和 不 排水 强度 指标 的 关系 


非 饱 和 土 由 于 土 样 中 含有 空气 , 孔 压 系数 B 一 1.0。 试 验 过 程 中 ,虽然 不 让 试 样 排水 ,但 
在 加 载 中 ,气体 能 压缩 或 部 分 溶解 于 水 中 ,从 而 使 土 的 密度 有 所 提高 , 抗 剪 强度 也 随 之 增长 ， 
故 破坏 包 线 的 起 始 段 为 曲线 ,直至 土 样 由 于 围 压 的 提高 而 完全 饱和 后 才 趋 于 水 平 线 ,如 
图 5-51 所 示 。 


O O 


图 5-51 非 饱和 黏土 不 固 结 不 排水 强度 包 线 


对 于 饱和 土 的 三 轴 不 固 结 不 排水 试验 ,因为 试验 中 所 施加 的 有 效 周 围 压力 a, = 0. r f 
于 前 面 提 到 的 无 侧 限 压缩 试验 ,因此 ,可 以 把 无 侧 限 压缩 试验 近似 看 成 是 o = 0 的 UU 试 
验 。 由 于 不 施加 周围 压力 cs ,所 以 ,无 侧 限 压缩 试验 只 能 测 得 一 个 通过 原点 的 破坏 葛 尔 圆 。 
但 正如 前 面 讨 论 的 ,饱和 黏土 的 不 排水 破坏 包 线 就 是 一 根 水 平 线 , 即 yp, 二 0。 将 该 规律 应 用 
于 无 侧 限 压缩 试验 ,就 可 用 无 侧 限 抗 压强 度 gu 来 换算 土 的 不 固 结 不 排水 强度 co, 分 别 见 
图 5-26 和 式 (5-14) 。 

不 固 结 不 排水 的 实质 是 保持 试验 过 程 中 土 样 的 密度 不 变 , 原 位 十 字 板 试验 一 般 也 能 满 
足 这 一 条 件 , 故 可 以 认为 用 十 字 板 试验 测 得 的 抗 前 强度 z 也 相当 于 不 排水 强度 c,。 不 过 十 
字 板 和 剪 切 试 验 是 在 原 位 土 体 中 进行 ,不 会 因为 取样 而 使 土 体 受 扰动 ,所 以 ,十 字 板 试验 测 得 
的 抗 前 强度 往往 会 高 于 室内 的 不 排水 强度 cuo 


5.5.3 直 盘 试验 强度 指标 


如 前 所 述 , 在 直 剪 试验 过 程 中 ,无 法 严格 控制 试 样 的 排水 条 件 , 但 可 通过 控制 毅 切 速率 
近似 模拟 现场 的 排水 条 件 。 据 此 可 将 下 前 试验 分 为 固 结 慢 藤 、 固 结 快 剪 和 快 剪 三 种 类 型 ,可 
将 它们 分 别 与 三 轴 固 结 排 水 试验 、 固 结 不 排水 试验 和 不 固 结 不 排水 试验 相对 应 。 两 种 试验 
得 到 的 强度 指标 在 一 些 情况 下 较为 接近 ,但 与 土 的 渗透 系数 有 关 , 有 时 也 有 可 能 具有 较 大 的 
差别 。 
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1. 慢 剪 试验 


慢 剪 试验 的 要 点 是 保证 试验 中 试 样 要 能 充分 排水 ,不 能 累积 孔 际 水 压力 。 施 加 垂直 应 
力 o 后 ,要 让 试 样 充分 排水 固 结 , 加 剪 应 力 的 速率 也 很 缓慢 ,让 剪 切 过 程 中 的 超 静 筷 际 水 压 
力 完全 消散 。 这 种 试验 与 三 轴 固 结 排水 试验 方法 相对 应 。 

用 慢 剪 试验 测 得 的 指标 称 为 慢 剪 强度 指标 ,标记 为 c,。 和 2。 由 于 试 样 中 没有 孔 际 水 压 
力 , 总 应 力 就 是 有 效应 力 , 所 以 这 种 指标 与 有 效应 力 强度 指标 相当 。 经 验 表 明 ,由 于 试验 仪 
需 和 方法 的 不 同 ,cs .po. 一 般 略 高 于 三 轴 试 验 有 效 强度 指标 c ao 。 所 以 ,作为 有 效 强度 指标 
应 用 时 , 常 乘 以 0.9 的 系数 。 


辐 结 快 剪 试验 


固 结 快 剪 试验 的 要 点 是 ,加 垂直 应 力 c 后 。 让 试 样 充分 固 结 , 之 后 快速 进行 剪 切 。 通 篆 
要 求 试 样 在 3 一 5min 内 藤 坏 ,以 尽量 减少 试 样 的 排水 。 对 于 医 性 土 ,这 种 试验 与 三 轴 固 结 
不 排水 试验 方法 相对 应 。 用 固 结 快 剪 试验 测 得 的 指标 称 为 固 结 快 杭 指标 ,标记 为 co pa。 


3. 快 剪 试验 


快 剪 试验 的 要 点 是 ,加 垂直 法 向 应 力 “后 ,不 让 试 样 固 结 , 立 即 快速 进行 剪 切 ,通常 要 求 
在 3 一 5min 内 将 试 样 剪 坏 ,以 尽量 减少 试 样 的 排水 。 对 于 黏 性 土 ,这 种 试验 与 三 轴 不 排水 
试验 方法 相对 应 。 用 这 种 试验 方法 测 得 的 抗 剪 强度 指标 , 称 为 快 剪 强度 指标 ,标记 为 cv .gs。 

需要 注意 的 是 , 直 剪 试验 采用 加 载 速率 控制 试 样 的 排水 固 结 条 件 。 但 实际 上 , 试 样 的 排 
水 固 结 状况 不 但 与 加 荷 速率 有 关 , 而 且 还 决定 于 土 的 渗透 性 和 土 样 的 厚度 等 因素 。 因 此 ,各 
类 试验 方法 所 测 得 的 指标 的 差别 与 土 的 性 质 关系 很 大 。 如 果 是 黏 性 较 大 的 土 样 , 进 行 快 速 
剪 切 时 ,能 保持 孔 阶 水 压力 基本 不 消散 ,密度 基本 不 变化 ,此 时 固 结 快 剪 和 快 剪 试验 分 别 与 
三 轴 固 结 不 排水 和 不 排水 试验 的 性 质 基本 相同 。 但 对 于 低 黏 性 土 或 无 猎 性 土 , 因 为 试 样 委 
薄 ,边界 不 能 保证 绝对 不 排水 ,所 以 在 规定 的 加 载 速率 下 , 土 样 仍 能 部 分 排水 固 结 ,甚至 接近 
完全 排水 固 结 。 这 时 固 结 快 剪 和 快 剪 试验 测 得 的 抗 剪 强度 指标 与 三 轴 固 结 不 排水 或 不 排水 
试验 测 得 的 强度 指标 就 会 有 较 大 的 差别 。 

表 5-1 给 出 了 几 种 塑性 指数 不 同 的 饱和 穆 性 土 进行 直 剪 试验 时 ,用 三 种 不 同方 法 测 得 
的 抗 剪 强度 指标 的 差别 。 对 于 塑性 指数 高 的 笑 性 土 ,各 种 指标 有 明显 的 区 别 ,而 且 比 较 符合 
三 轴 试 验 同类 指标 的 变化 规律 。 但 是 对 于 塑性 指数 较 低 的 黏 性 土 , 不 同方 法 所 测 得 的 内 麻 
擦 角 已 经 没有 多 大 的 差别 。 由 于 砂 土 的 渗透 系数 较 大 ,三 种 试验 都 接近 完全 排水 的 情况 , 结 


表 5-1 锯 性 土 直 剪 强度 指标 比较 
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果 都 接近 于 有 效应 力 指标 c 和 9? 。 这 说 明 , 在 选用 试验 方法 和 分 析 试 验 成 果 时 ,应 特别 注 
意 土 的 性 质 。 


5.5.4 残余 抗 剪 强度 指标 


由 图 5-18 和 图 5-23 中 所 示 的 卫 剪 试验 和 三 轴 试 验 结果 均 表 明 , 密 人 砂 或 超 固 结 藉 土 受 
剪 切 时 ,应 力 应 变 关系 曲线 存在 峰值 。 峰 值 后 , 寿 变 形 继 续 发 展 ,前 应 力 或 偏差 应 力 将 不 断 
降低 , 当 变形 很 大 时 , 趋 于 稳定 值 , 称 为 残余 强度 。 对 松 砂 和 正常 黏土 ,偏差 应 力 一 直 升 高 ， 
不 出 现 峰值 ,所 以 虽然 最 后 也 达到 同样 的 稳定 值 ,但 就 不 称 为 残余 强度 。 

密 砂 或 超 固 结 黏 土 在 剪 切 变形 较 大 时 对 应 残余 抗 剪 强度 。 对 于 砂 土 表示 这 时 砂粒 间 的 
咬合 作用 已 被 完全 破坏 ,其 结构 已 被 彻底 松动 而 成 为 一 种 强度 不 变 的 摩 氛 流体 ,在 相当 于 残 
余 强度 的 前 应 力作 用 下 ,发 生体 积 恒定 的 连续 剪 切 变形 。 黏 性 土 的 残余 强度 机 理 与 砂 士 有 
所 不 同 , 它 的 强度 的 降低 主要 是 由 于 在 前 切中 土 的 结构 发 生变 化 所 致 。 在 前 切面 附近 , 剪 应 
力 使 片 状 颗粒 沿 剪 切面 形成 定 回 排列 ,成 为 分 散 结构 , 踢 度 降低 。 在 直 剪 试验 中 ,由 于 固定 
前 切面 ,更 容易 由 于 上 述 原 因而 造成 强度 降低 。 所 以 ,不 但 超 固 结 土 ,正常 固 结 土 也 往往 出 
现 有 峰值 的 -S 曲线 ,如 图 5-52 所 示 。 


超 固 结 峰值 
正常 固 结 峰 值 
残余 唱 度 
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坏 包 线 都 是 通过 原点 的 直线 ,而 且 残 余 强度 内 摩 捧 角 o 主要 决定 于 土 的 矿物 成 分 ,与 其 所 
受 的 应 力 历史 等 因 系 无 关 ( 图 5-53)。 在 一 般 情 况 下 ,由 石 喘 .长 石 方 解 石 等 组 成 的 土 , 其 
残余 内 摩擦 角 略 高 于 30“, 主 要 含 云 母 类 矿物 (如 伊利 石 ) 土 的 残余 内 摩擦 角 约 为 15 一 26 ， 
主要 含 家 特 石 矿物 的 内 摩 探 角 则 可 小 于 10 。 


无 和 性 土 AH [ET `- 
图 5-53 峰值 强度 和 残余 强度 包 线 
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5.5.5 土 的 强度 指标 的 工程 应 用 


土 体 稳 定 分 析 成 果 的 可 徘 性 ,在 很 大 程度 上 决定 于 对 抗 藤 强度 试验 方法 和 强度 指标 的 
正确 选择 。 因 为 试验 方法 所 引起 的 抗 剪 强度 的 差别 往往 超过 不 同 稳定 分 析 方 法 之 间 的 
差别 。 

在 选用 试验 仪 融 方 面 ,由 于 三 轴 勇 切 仪 具 有 前 述 的 诸多 优点 ,应 优先 采用 ,特别 是 在 重 
要 的 工程 中 。 直 勇 仪 因 其 设备 简单 ,易于 试验 , 且 已 有 较 长 的 应 用 历史 ,积累 了 大 量 的 工程 
数据 ,仍然 是 目前 测定 土 的 抗 勇 强度 所 次 志 使 用 的 仪 右 ,但 应 了 解 其 特点 和 缺点 ,以 便 能 
按照 不 同 土 类 和 不 同 的 固 结 排 水 条 件 ,合理 选用 指标 。 

对 于 土 的 强度 问题 ,一 般 采 用 峰值 强度 指标 进行 分 析 。 只 有 当 分 析 的 土 体会 发 生 大 变 
形 或 已 受 多 次 剪 切 而 罕 积 了 大 变形 时 才 应 该 选用 残余 强度 。 对 于 天 然 滑 坡 的 滑动 面 或 断层 
面 , 土 体 往往 因 多 次 滑动 而 经 历 了 相当 大 的 变形 ,在 分 析 其 稳定 性 时 ,应 该 采用 残余 强度 。 
某 些 裂 际 黏土 中 ,第 发 生 渐 进 性 的 破坏 , 即 部 分 土 体 因应 力 集 中 , 先 达 到 峰值 强度 ,而 后 应 力 
减退 ,从 而 引起 四 周 土 体 应 力 增加 ,也 相继 达到 峰值 强度 ,如 此 破坏 区 逐步 扩展 。 在 这 种 情 
况 下 ,破坏 土 体 的 变形 都 很 大 ,也 应 该 采用 残余 强度 进行 分 析 。 

土 体 的 稳定 分 析 分 为 有 效应 力 分 析 法 和 总 应 力 分 析 法 两 种 。 当 采取 土 体 的 有 效应 力 状 
信和 有 效应 力 强度 指标 进行 分 析 时 称 有 效应 力 分 析 法 。 当 采取 土 体 的 总 应 力 状 态 和 相应 的 


应 力 , 且 有 效应 力 强 度 指标 测定 和 取 值 比较 稳定 可 徘 ,一 般 与 应 力 路 径 无 关 。 所 以 应 将 有 效 
应 力 分 析 法 作为 基本 方法 。 当 土 体内 的 孔 际 水 压力 能 通过 计算 或 其 他 方法 确定 时 , 宜 采 用 
有 效应 力 法 。 和 采用 总 应 力 指标 时 ,应 根据 现场 土 体 可 能 的 固 结 排 水 情况 ,选用 合适 的 总 应 力 
强度 指标 , 即 不 固 结 不 排水 强度 ( 快 前 强度 ) 或 固 结 不 排水 强度 ( 固 结 快 前 强度 ) 指 标 。 

图 5-54 给 出 了 黏土 不 固 结 不 排水 勇 ( 快 勇 ) 强 度 指 标的 一 些 典 型 应 用 。 不 排水 强度 用 
于 衙 载 增加 所 引起 的 孔 际 水 压力 不 消散 , 土 体 密度 保持 不 变 的 情况 。 具 体 的 工程 问题 ,如 在 
地 基 的 极限 承载 力 计算 中 ,看 建筑 物 的 施工 速度 快 ,地 基 土 的 竺 性 大 ,透水 性 小 ,排水 条 件 差 
时 就 应 该 采用 不 排水 强度 。 不 排水 强度 用 于 饱和 土 中 ,因为 g, 二 0, 所 以 也 称 为 gq 二 0 法 ,在 
软 土 地 基 的 稳定 分 析 中 是 一 种 凋 用 的 方法 ,已 积 素 有 相当 丰 蜗 的 工程 经 验 。 天 然 包 和 黏 性 
土 坡 的 稳定 分 析 也 常 采 用 这 种 方法 。 此 外 ,人 碾 压 暮 性 土 坝 施 工期 的 边 坡 稳定 分 析 , 如 末了 采用 
总 应 力 法 时 ,对 心 墙 茜 土 料 也 应 采用 不 排水 强度 ,不 过 属于 非 饱 和 土 的 不 排水 强度 。 


图 5-54 黏土 不 固 结 不 排水 剪 ( 快 剪 ) 强 度 指 标的 典型 应 用 
(a) 在 软 符 土地 基 上 的 快速 填 方 ; (b) 土 坝 快 速 施工 ,黏土 心 墙 未 固 结 ; (c) 黏土 地 基 上 快速 施工 的 建筑 物 
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图 5-55 Zh f #h E l2 s HEK BS (125 egg ) o BE J8 bk J — Be t ly HI. — JK U , (E 
TREP H Sh PEL J G E Sh J F 8]25 , 28 Ja X 3k IT Ht E JII R GS D DI JJ ) BJ, H 8 
应 力 法 分 析 土 体 的 稳定 性 ,就 可 采用 由 固 结 不 排水 试验 测定 的 土 的 抗 剪 强度 指标 。 从 菏 种 
意义 上 说 , 固 结 不 排水 试验 方法 反映 土 体 已 部 分 固 结 ,但 又 不 完全 固 结 时 的 抗 藤 强度 。 如 果 
土 体 在 加 载 过 程 中 既 非 完全 不 排水 ,又 非 完全 排水 ,而 处 于 两 者 之 间 时 也 篆 用 这 种 抗 筋 强度 
指标 。 


图 5-55 黏土 固 结 不 排水 剪 ( 固 结 快 剪 ) 强 度 指标 的 典型 应 用 
(a) 在 软 黏土 地 基 上 分 期 填 方 , 中 层 固 结 后 , 包 层 快速 施工 ; 
(b) 土 坝 运 行 期 ,水 位 又 降 时 的 黏土 心 墙 


采用 固 结 排水 剪 ( 慢 剪 ) 强 度 指 标 时 ,实质 上 进行 的 是 有 效应 力 法 的 分 析 。 实 际 工 程 中 
应 用 于 孔 际 水 压力 可 全 部 并 及 时 消散 , 土 体 密度 不 断 增 加 的 情况 。 当 建筑 物 的 施工 速度 较 
慢 , 而 地 基 土 的 黏 性 小 ,或 无 黏 性 ,透水 性 大 ,排水 条 件 恨 好 时 ,在 地 基 极 限 承 载 力 的 计算 中 
可 采用 由 排水 试验 确定 的 抗 间 强度 指标 。 

【例题 5-6] 某 场 地 地 质 剖 面 如 图 5-56 所 示 。 表 层 3m 为 粗 砂 (地 下 水 位 以 上 可 近似 
ATID. A F 2 E EA t, ALMERA K, =0.7, £ M 点 取 土 样 进行 

结 不 排水 试验 , 测 得 试 样 破坏 时 的 数据 如 表 5-2 所 示 。 求 :(1) K +L 65 A Nh aR PF 38 AE 
katuna. (2) 破坏 时 的 孔隙 水 压力 系数 Af。(3) 估算 该 标高 处 土 的 无 侧 限 抗 
压强 度 quo 


HË ¿ll 


表 5-2 试 样 破坏 时 数据 


周 压 力 os | 破坏 偏差 应 力 | 破坏 孔 际 水 压力 ui 
/kPa (ol —os)í/kPa /kPa 


271 


1.5m 


试验 1 


= 


379 


M 


图 5-56 例题 5-6 图 


【 解 】 

(1) 总 应 力 强度 指标 和 有 效应 力 强度 指标 

根据 该 验 1 结果 os 一 490kPa ol 一 os 十 (ol 一 oo) 一 490 十 286 王 776(kPay) 

根据 试验 2 结果 os 二 686kPa o =686 +400=1086(kPa) 

绘 总 应 力 强度 包 线 如 图 5-57 曲线 山 ,得 总 应 力 抗 剪 强 度 指 标 cu 一 0,pu 王 13.5 。 


0 200 400 600 800 1000 
o /kPa 


图 5-57 例题 5-6 强度 包 线 


根据 试验 1 结果 os 二 os 一 wu 二 490 一 271 二 219(kPa) o =o, —u=776—271=505(kPa) 
根据 试验 2 结果 o, =686—379=307(kPa) oi =1086—379=707(kPa) 

绘 有 效 莫 尔 圆 如 图 5-57 曲线 ,得 有 效应 力 抗 剪 强度 指标 c 一 0,op 一 23. 2°, 

(2) 孔 阶 水 压力 系数 


F IA We _ 2l 
试验 1 Aa c s “š 
试验 2 A=“ =S a0. 948 


(ol 一 as) 400 
(3) 无 侧 限 抗 压强 度 q, 
作用 于 M 点 上 的 有 效 自 重 应 力 o,, 计 算 ( 取 7, 二 10kN/m’): 


Gy 2.7X10 
ife 17003 


_ (Gte)ys_ (2. 7+0. 63) X 10 
J 1 十 0. 63 


砂 土 的 浮 重 度 y =20.4—10=10.4(kN/mš) 
黏 性 土 的 浮 重 度 y =19.6—10=9.6(kN/m°) 
0 一 1.5X16.6 十 1.5X10.4 十 6X9.6 王 98. 1(kPa) 
oa = Koos = 0. 7 X 98. 168. 7(kPa) 


砂 土 的 干 重度 a= a16. 6(kN/mš) 


饱和 重度 Ya a20. 4(kN/mš) 


平均 固 结 应 力 d'= Co H20) =X (98. 1+2X 68. 7)=78. 5(kPa) 


近似 认为 om 相当 于 三 轴 试 验 的 国 结 应 力 as 。 正 常 固 结 土 的 强度 包 线 通过 原点 ,因此 莫 
尔 圆 的 直径 与 固 结 应 力 成 正比 。 故 当 有 效 固 结 应 力 as 一 78. 5kPa 时 的 破坏 偏差 应 力 


78. 5 
490 


18.5 


686 
这 就 是 M A EAR AEK JA 3 J 12 + 21] 69 3: aR B] GA +, aB, 3 z€ AMN FR $c E 3 PE q. + Pp 
q. = 45. 8kPa, 
【例题 5-7] j 6 4e ER É] 22 £85 + , d E] 2# + #E 2k. = #h K 3 m| $ 3. š. 5 2 K, 65) 4 f 
ax 一 20"。 试 问 :(1) 若 让 土 样 首 先 在 围 压力 o = 196kPa 下 固 结 ,再 进行 不 固 结 不 排水 三 轴 试 
验 , 其 不 排水 强度 cu 为 多 大 ? (2) 若 试 样 剪 切 破坏 时 的 孔隙 水 压力 uf 二 100kPa, 该 黏土 的 有 
效 内 摩擦 角 和 有 效 黏 聚 力 各 为 多 大 ? 


X 286 =ç 45. 8(kPa) 


(o, 一 03 )£ — 


或 (o, — 03 )í = x 400 =ç 45. 8(kPa) 
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【 解 】 

(1) 为 了 便于 运用 莫 尔 圆 进行 分 析 , 将 a 角 化 成 pg 角 。 则 正常 固 结 黏土 的 ca = 0.2. = 
arcsin(tana) =21. 34° 

(2) 所 求 不 排水 强度 c, 即 为 固 结 压力 o, =196kPa 时 , 固 结 不 排水 三 轴 试 验 破 坏 莫 尔 圆 
的 半径 ,根据 如 图 5-58 所 示 的 几何 关系 ,有 : 


一 人 一 singa 一 0.364 。 代入 具体 数值 可 得 :cs 一 112. 2kPa 
3 u 

图 5-58 例题 5-7 图 
也 可 采用 如 下 的 解法 : 


对 围 压力 os 三 196kPa 时 的 固 结 不 排水 三 轴 试 验 , 破 坏 时 的 最 大 主 应 力 为 : 
of = os * tan’ (45° + 9/2) = 196 X tan’ (45° + 21. 34° /2) = 420. 4(kPa) 


因此 ,所 求 不 排水 强度 c = (a —as)i = (420. 4—196)=112. 2(kPa) 


(3) 确定 土 的 有 效 内 摩擦 角 。 
正常 固 结 土 c 二 0。 有 效应 力 和 总 应 力 英 尔 圆 的 直径 相同 , 故 破坏 英 尔 圆 半径 仍 为 cu 一 
112. 2kPa, 则 有 


sing = — 1 — 65 _ Ol — 03 _ É; = Fla Z — 0 539 
cı + s; — 2u (Gi 一 Is) 十 20 — 2u c. to —u 112.2 + 196 — 100 ` 


得 : p =32. 6° 

【例题 5-8] xF E E 3 E] 25 Ak k + ë #o K FE 3k 4T = b E] 25 Peer 
30", 问 :(1) 若 试 样 先 在 周围 国 结 压 力 m 王 100kPa 下 固 结 ,然后 关闭 排水 阀 , 将 o 
200kPa 进行 不 固 结 不 排水 试验 , 测 得 破坏 时 的 孔隙 压力 系数 A =O. pin 
强度 指标 ;(2) 若 试 样 在 周围 压力 o, = 200kPa 下 进行 固 结 不 排水 试验 , 试 样 破坏 时 的 主 应 力 
差 (o1 一 03)!: 二 165kPa, 求 固 结 不 排水 总 应 力 强 度 指标 .破坏 时 试 样 内 的 孔隙 水 压力 及 相应 
的 孔隙 水 压力 系数 Aif、 剪 切 破坏 面 上 的 法 向 总 应 力 和 剪 应 力 。 

【 解 】 a) 

由 于 是 饱和 土 体 ,所 以 孔 压 系数 B 二 1.0。 假 定 试 样 破坏 时 的 偏差 应 力 为 (oj 一 o3):。 则 

分 3 阶段 写 出 试 样 应 力 状态 的 变化 过 程 ,如 表 5-3 所 示 : 


表 5-3 试验 应 力 状态 变化 过 程 


排水 固 结 
100 100 
o, = 100kPa 
不 排水 _ _ 
Ao, —100kPa u= B Ao; = 100 100 100 
不 排水 剪 u=100+-A;,(o, 一 aa ); o, =200— u oi 一 200 十 (ol 一 as )— u 
(o) 一 03 )t =100+-0.5(o, — 03 Ji 一 100 一 0. 5Co 一 03 )i 一 100 十 0. AOA — o0; )í 


正常 固 结 土 破坏 时 的 应 力 状态 满足 极限 平衡 条 件 :01 二 ostan? (45°+- /2) 

将 po = 二 30" 以 及 上 表 中 破坏 状态 时 的 gq 和 os 代入 上 式 , 可 解 得 :; (oi 一 os)1 二 100kPa。 
因此 , 土 的 不 排水 抗 曾 强度 指标 为 :pu 一 0 ,cs 王 100/2 王 50(kPa) 。 

(2) 

对 正常 固 结 黏土 ,c。, 一 0 


`: Oy — 03 G“ 165 Poy 424 = ° 
SInOeu 了 Fo, 一 700 干 165 干 200 0. 2920 ff: pu = 17 


设 破 坏 时 土 样 的 孔 压 系数 为 Ai, 则 破坏 时 : 
u; = A; (ol 一 0)f = 165A; 
o = 200 — 165A;, ø= 200 +165 — 165A; = 365 — 165A; 
同样 , 土 体 破坏 时 的 应 力 状 态 满足 极限 平衡 条 件 : o =o tan (45 十 p /2) 
代入 可 得 : At 二 0.712， wt 二 165At 二 117. 5(kPa) 
有 效应 力 莫 尔 圆 对 应 真正 的 土 体 破 裂 面 ,因此 ,破裂 面 上 的 应 力 应 根据 破坏 时 的 有 效应 
力 计算 : 
oz = 200 — 165A; = 82. 5(kPa), oi1= 365— 165A; = 247. 5(kPa) 
可 得 剪 切 破坏 面 上 的 法 向 有 效应 力 和 剪 应 力 : 
有 


2 


s = 2 十 上 “一 一 os sing = 123. 8(kPa) z = 73 cosg = 71. 4(kPa) 


Š 2 2 
剪 切 破坏 面 上 的 法 向 总 应 力 : o=, Hu =?241. 3(kPa), 
前 应 力 不 变 仍 为 :r 一 71. 4kPa。 


>J i 


5-1 一 种 土 样 在 100kPa、200kPa、300kPa 和 400kPa 的 法 向 应 力 下 进行 直 剪 试验 , 测 
得 土 的 峰值 抗 前 强度 分 别 为 5 二 105kPa、151kPa、207kPa 和 op ined eni 
t, =34kPa,65kPa,93kPa 和 123kPa。 试 用 作 图 法 求 该 土 的 峰值 和 终 值 抗 竞 强 度 指标 ,并 站 
明 这 两 种 指标 的 用 法 。 
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5-2 ”对 一 干 砂 试 样 进行 直 剪 试验 ,在 法 同 应 力 o = 96. 6kPa 时 , 测 得 破坏 剪 应力 r= 
67. 7kPa。 试 求 :(1) 该 砂 土 的 内 摩擦 角 ;(2) 破 坏 时 剪 切 面 上 土 体 单元 的 最 大 主 应 力 和 最 小 
主 应 力 的 大 小 和 作用 方 回 。 

5-3 ”以 某 土 样 进行 常规 三 轴 固 结 排 水 试验 , 土 样 破坏 时 mo 三 500kPa,os =100kPa, H. 39 
破 面 与 最 大 主 应 力 面 的 交角 为 60 。 试 绘制 极限 应 力 莫 尔 圆 ,确定 土 的 强度 参数 op 和 c ,并 
计算 剪 破 面 上 的 法 回应 力 和 前 应 力 。 

5-4 已 知 建筑 物 地 基 中 土 体 某 点 的 应 力 状态 为 :o, 二 250kPa、o, =100kPa 和 ta = 
40kPa, 土 的 强度 参数 为 pg 二 30 ,c= 二 0。 问 该 点 是 否 发 生 剪 切 破 坏 ? 又 如 c- 和 cx 不 变 ,r-- 值 
增加 至 60kPa, 则 该 点 的 状态 又 将 如 何 ? 

5-5 ”以 某 饱 和 和 医 土 做 三 轴 固 结 不 排水 剪 切 试验 , 测 得 破坏 时 四 个 试 样 的 最 大 主 应 力 、 
最 小 主 应 力 和 了 筷 际 水 压力 如 表 5-4 所 示 : 

表 5-4 习题 5-5 数据 表 


o1/ kPa 145 228 310 401 


(1) 用 总 应 力 法 确定 土 的 强度 指标 Coa Pl po; 

(2) 用 有 效应 力 法 确定 土 的 强度 指标 c 和 ; 

(3) 用 有 效应 力 法 求 取 土 的 破坏 主 应 力 线 , 并 根据 破坏 主 应 力 线 求 土 的 c 和 op 。 

5-6 ”如 图 5-59 所 示 。 土 坝 坝 体 中 M 点 处 于 极限 平衡 状态 ,已 知 该 点 的 应 力 状 态 如 
下 :60, 二 350kPa,o, 二 150kPa 和 r- 三 一 100kPa, 香 土 料 为 砾 砂 料 , 试 确 定 : 

(1) 砾 砂 的 内 雄 擦 角 为 多 大 ? 

(2) 滑动 面 通过 M 点 的 方 癌 。 


图 5-59 习题 5-6 图 


5-7 有 三 个 饱和 土 试 样 ,首先 将 它们 在 周围 压力 os = 50kPa 下 分 别 排 水 固 结 。 然 后 ， 
关闭 排水 阀门 ,并 将 围 压力 o 分 别 升 高 至 100kPa、150kPa 和 200kPa 进行 不 固 结 不 排水 三 
轴 试 验 , 测 得 破坏 时 的 偏差 应 力 分 别 为 (ol 一 cs) 一 85kPa、83kPa 和 87kPa。 假 设 土 样 破坏 
时 的 孔 压 系数 A; =0. 2 , 试 确定 三 个 试 样 破坏 时 的 孔隙 水 压力 w ,并 绘 出 有 效应 力 莫 尔 圆 。 

5-8 ”用 两 种 斥 二 规格 的 十 字 板 在 黏土 层 的 同一 浴 度 处 测定 土 的 抗 剪 强度 ,十 字 板 斥 寸 和 
测 得 最 大 扭矩 见 表 5-5。 试 问 ,在 此 深度 处 土 的 竖 直 抗 剪 强度 和 水 平 抗 剪 强度 各 有 多 大 ? 


第 5 章 土 的 抗 剪 强 


表 5-5 习题 5-8 数据 表 


A | > o o i w 
s | >» | č» | w 

5-9 ” 某 土 体 单元 处 于 侧 限 应 力 状 态 , 其 侧 癌 土 压力 系数 为 天 ,其 竖 回 应 力 w 目 去 开 始 
逐步 加 载 , 试 在 pq 图 上 绘制 其 应 力 路 径 。 

5-0 对 饱和 细 砂 进行 稼 规 三 轴 压 缩 试验 , 试 样 首 先 在 围 压 o = 150kPa 下 排水 固 结 ， 

后 在 不 排水 条 件 下 施加 轴 癌 偏差 应 力 (o 一 cs ) 王 100kPa , 测 得 孔 辽 水 压力 u= 50kPa, 4n 
果 假 设 孔 压 系数 A E 是 常数 , 问 仿 差 应 力 (o1 一 os) 增 加 到 150kPa 时 , 试 样 的 总 应 力 、 孔 际 水 压 
力 和 有 效应 力 各 为 多 少 ? 绘 出 整个 试验 过 程 的 总 应 力 和 有 效应 力 路 径 。 

5-11 对 一 饱和 笑 土 试 样 进行 固 结 不 排水 常规 三 轴 试 验 , 固 结 压力 为 o; 二 100kPa, 试 验 
测试 结果 见 表 5-6。 绘 制 其 总 应 力 和 有 效应 力 路 径 。 

表 5-6 习题 5-11 数据 表 


as | s w [> La e 


5-12 已 知 , 某 饱和 黏土 的 有 效应 力 强 度 参 数 分 别 为 c 二 25kPa、y 王 30"。 对 该 土 进行 
无 侧 限 压缩 试验 , 测 得 无 侧 限 抗 压强 度 g, = 二 95kPa。 试 求 破坏 时 土 样 的 孔 际 水 压力 系数 Ai 。 

5-13 ” 某 饱 和 正常 固 结 黏 性 土 o = 二 30"。 将 该 土 样 先 在 o =100kPa 下 固 结 ,然后 在 不 
排水 条 件 下 增加 Aci =o 一 三 80kPa, 测 得 孔 压 系数 A=0.5( 假 定 A 为 常数 )。 让 了 筷 际 水 
压力 完全 消散 后 再 进行 不 排水 加 载 , 问 Ac. 再 增加 多 大 时 试 样 发 生 破 坏 ? 破坏 时 ,破裂 面 上 
的 剪 应力 多 大 ?并 在 p-q 图 上 绘 出 上 述 过 程 中 土 样 的 有 效应 力 路 径 。 

5-14 在 p-g 坐标 上 夯 出 下 列 4 种 常见 三 轴 试 验 的 应 力 路 径 ( 试 样 先 在 周围 压力 oc; 下 
HEDE 

(1) o 等 于 常量 , 增 大 o 直至 试 样 剪 切 破 坏 ; 

(2) o 等 于 常量 , 减 小 os 直至 试 样 剪 切 破坏 ; 


(3) 保持 平均 应 力 忆 = 二 (ol 十 2cs) 等 于 常量 , 增 大 偏差 应 力 Ac, 直至 前 切 破 坏 ; 


(4) 保持 Ao /Ao; 等 于 常量 , 增 大 偏差 应 力 Ao, 直至 剪 切 破坏 。 

5-15 已 知 某 饱 和 正常 固 结 黏土 的 有 效应 力 抗 剪 强度 指标 c = 二 0,9 王 20"。 若 对 该 黏土 
分 别 进行 如 下 的 常规 三 轴 试 验 , 试 计算 : 

(1) 进行 围 压力 o, =200kPa 的 固 结 排 水 试验 , 试 计 算 试 样 破坏 时 的 偶 差 应 力 (a 一 as Jio 

(2) 进行 围 压力 os = 200kPa 的 固 结 不 排水 试验 , 测 得 破坏 时 的 偏差 应 力 (0 一 6o;)1== 
175kPa, 试 计算 试 样 破坏 时 的 孔 际 水 压力 ui。 
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(3) 右 先 让 试 样 在 条 个 围 压力 oc; 下 排水 固 结 ,然后 进行 不 固 结 不 排水 试验 ,得 其 不 排水 


强度 指标 cu 三 150kPa, 试 求 该 固 结 围 压力 cs 的 大 小 。 
5-16 ”对 两 个 饱和 正常 固 结 莫 土 试 样 分 别 进行 了 固 结 排水 和 固 结 不 排水 三 轴 试 验 , 测 


得 如 表 5-7 所 示 的 试验 结果 。 
表 5-7 习题 5-16 数据 表 


固 结 排水 300 650 
固 结 不 排水 200 250 
试 计 算 : 


(1) 该 黏土 的 有 效应 力 强 度 指 标 ; 
(2) 该 慕 土 的 固 结 不 排水 强度 指标 ; 
(3) 固 结 不 排水 试验 中 , 试 样 破坏 时 的 孔 际 水 压力 、 破 裂 面 上 的 法 加 有 效应 力 、 勇 应 力 


以 及 法 回 总 应 力 、 勇 应 力 。 


1 o W 


扫 土 结构 物 上 的 土 压力 


在 土木 .水 利 .交通 等 工程 中 ,经 稼 会 遇 到 修建 挡 士 结构 物 的 问题 , 它 是 
用 来 支撑 天 然 或 人 工 冬 坡 不 致 雇 塌 , 以 保持 土 体 稳 定性 的 一 种 建筑 物 , 俗 称 
Hti. K 6-1 为 几 种 典型 的 挡 土 墙 类 型 。 从 图 中 不 难看 出 ,不 论 哪 种 形 
式 的 挡 土 墙 ,都 要 承受 来 目 增 后 填 土 的 侧 向 压力 一 一 土 压力 。 因 此 , 土 压 力 
是 设计 挡 土 结构 物 断 面 及 验算 其 稳定 性 的 主要 何 载 。 


(a) 


E 地 下 至 


(c) (d) 


图 6-1 挡 土 墙 的 几 种 类 型 
(a) 支撑 土 坡 的 挡 土 墙 ;(b) EE PH LRR; (c) 地 下 室 侧 墙 ;(d) 拱桥 桥 台 ;(e) 加 筋 挡 土 墙 


本 章 将 主要 讨论 作用 在 挡 土 结构 物 上 的 土 压 力 性 质 及 土 压力 计算 , 包 
括 土 压力 的 大 小 方 回 、 分 布 和 合力 作用 点 。 研 究 结果 表明 , 土 压力 的 计算 
是 个 比较 复杂 的 问题 ,影响 因 系 很 多 。 土 压力 的 大 小 和 分 布 , 除 了 与 土 的 性 
质 有 关外 ,还 与 载体 的 位 移 方 向 \ 位 移 量 、 位 移 形式 、 土 体 与 结构 物 间 的 相互 
作用 以 及 挡 土 结构 物 类 型 有 关 。 
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6.1.1 挡 士 结构 类 型 对 土 压力 分 布 的 影响 


挡 土 墙 按 其 刚度 及 位 移 方式 可 分 为 刚性 挡 土 墙 . 柔 性 挡 土 墙 和 加 筋 挡 土 墙 三 类 ， 

1. 刚性 挡 土 墙 

一 般 指 用 砖 . 石 或 混凝土 砌 筑 或 浇筑 的 断面 较 大 的 重力 式 挡 土 墙 。 由 于 刚度 大 , 墙 体 在 
侧身 土 压力 作用 下 , 仪 能 发 生 整体 平移 或 转动 , 墙 身 的 搁 曲 变形 则 可 和 忽略。 对 于 这 种 类 型 的 


接 土 墙 , 墙 背 受到 的 土 压力 一 般 呈 三 角形 分 布 ,最 大 压力 强度 发 生 在 底部 ,类 似 于 静水 压力 
分 布 , 见 图 6-2(c), 


(a) (b) (c) 
图 6-2 ”刚性 挡 土 墙 背 上 的 土 压 力 分 布 
(a) 墙 向 前 平移 ;(b) 墙 绕 墙 中 转动 ;(c) 作用 在 墙 背 上 的 土 压力 分 布 


2. ZH tti 
当 挡 土 结构 物 目 身 在 土 压 力作 用 下 发 生 挠 曲 变形 时 ,结构 变形 将 影 啊 土 压 力 的 大 小 和 
分 布 , 这 种 类 型 的 挡 土 结构 物 称 为 柔性 挡 土 墙 。 例 如 在 深 基 坑 开 挖 中 ,为 支 护 坑 壁 而 设置 于 


土 中 的 板 桩 墙 、 混 凝 土地 下 连续 增 及 排 桩 每 即 属于 柔性 挡 土 墙 。 这 时 作用 在 载 号 上 的 土 压 
力 为 曲线 分 布 ,计算 时 可 简化 为 直线 分 布 , 如 图 6-3 所 示 。 


图 6-3 柔性 挡 土 墙 上 的 土 压力 分 布 
(a) 固定 端 锚 固 板 桩 墙 的 变形 ; (b) 板 桩 墙 上 的 土 压力 分 布 
( 实 线 一 一 实际 土 压力 ,虚线 一 一 计算 土 压力 ) 


3. 加 筋 挡 土 墙 
加 筋 挡 土 墙 徘 盘 材 的 拉力 承担 土 压力 ,通过 滑动 面 后 面 的 土 体 与 筋 材 间 的 摩擦 力 将 筋 
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材 锚 定 ,保持 加 筋 土 体 整 体 稳定 。 筋 材 可 分 为 刚性 与 柔性 两 种 。 刚 性 筋 材 有 各 种 金属 拉 带 、 
高 强度 的 土工 格 栅 等 ;柔性 筋 材 最 典型 的 是 各 种 土工 布 。 加 筋 土 挡 土 墙 可 以 是 有 墙 面 和 无 
墙 面 的 ,图 6-4(a) 为 无 墙 面 的 包 正 式 挡 土 墙 ,其 筋 材 一 般 为 柔性 的 ;图 6-4(b) 表 示 的 是 整体 
混凝土 墙 面 , 筋 材 通 过 挂件 固定 在 墙 面 后 ;图 6-4(c) 表 示 的 是 砌 块 式 墙 面 , 筋 材 固定 在 砌 块 
之 后 ,施工 中 分 层 填 筑 碾 压 ,分 层 加 筋 ,分 层 砌 筑 墙 面 。 


(a) (b) (c) 


图 6-4 WMF Eh 
1 一 筋 材 ;2 一 填 土 ; 3 一 基础 ; 4 一 面板 


本 革 将 主要 介绍 刚性 坪 土 压力 计算 。 因 为 它 是 土 压力 计算 的 基础 ,其 他 类 型 挡 土 结构 
物 上 作用 的 土 压力 大 多 以 刚性 墙 土 压力 计算 为 根据 。 此 外 ,还 人 简要 讨论 埋 管 的 土 压力 (参见 
附录 )。 


6.1.2 墙 体位 移 与 土 压力 类 型 


在 影响 土 压力 的 诸多 因 系 中 ,载体 位 移 条 件 是 主要 因 系 之 一 。 墙 体位 移 的 方 和 铝 和 位 移 
量 决 定 厦 所 产生 的 土 压力 性 质 和 土 压力 大 小 。 


1. 静止 土 压力 


当 挡 土 寺 具 有 足够 的 截面 和 重量 ,并 且 建 立 在 坚实 的 地 基 上 (例如 宕 基 ) , 墙 在 墙 后 填 土 
的 推力 作用 下 ,不 产生 任何 移动 或 转动 时 (图 6-5(a)), 墙 后 土 体 没 有 水 平 位 移 ,处 于 弹性 平 
衡 状态 ,这 时 作用 于 墙 背 上 的 土 压力 称 为 静止 土 压力 E. 


2. 主动 土 压力 


如 果 载 体 可 以 水 平 位 移 , 墙 在 土 压力 作用 下 产生 疝 离 开 填 土 方向 的 移动 或 绕 墙 趾 的 转 
动 时 (图 6-5(b)), 墙 后 土 体 因 侧 面 所 受 约束 的 放松 而 有 下 滑 趋势 。 为 阻止 其 下 滑 , 土 内 洪 
在 滑动 面 上 藤 应 力 增加 ,从 而 使 作用 在 墙 背 上 的 土 压力 减少 。 当 墙 的 平移 或 转动 达到 茶 一 
数量 时 ,滑动 面 上 的 藤 应 力 等 于 土 的 抗 况 强度 , 墙 后 土 体 达 到 主动 极限 平衡 状态 ,产生 一 般 
为 曲线 形 的 滑动 面 AC, 这 时 作用 在 墙 上 的 土 压力 达到 最 小 值 , 称 为 主动 土 压力 E... 


3. 被 动土 压力 


当 挡 土 墙 在 外 力作 用 下 癌 厦 填 土 方 品 移动 或 转动 时 (如 拱桥 桥 台 ), 墙 后 土 体 受 到 挤 压 ， 
有 上 滑 趋 势 ( 图 6-5(c))。 为 阻止 其 上 滑 , 土 体 的 抗 瘟 阻力 未 渐 发 挥 作用 ,使 得 作用 在 墙 背 上 
的 土 压力 加 大 。 直 到 墙 的 移动 量 足 够 大 时 ,滑动 面 上 的 藤 应 力 等 于 土 的 抗 剪 强度 , 墙 后 土 体 
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达到 被 动 极限 平衡 状态 , 土 体 发 生 回 上 滑动 ,滑动 面 为 曲面 AC. X PÇ fE H E ha F J T. JE JJ 
达到 最 大 值 , 称 为 被 动土 压力 E. 


(a) (b) (c) 


图 6-5 ”作用 在 挡 土 墙 上 的 三 种 土 压力 
(a) 静 止 土 压力 ;(b) 主 动土 压力 ;(c) 被 动土 压力 


综 上 所 述 ,可 将 墙 体位 移 对 土 压力 的 影响 概括 为 两 点 : 

第 一 , 挡 土 墙 所 受 的 土 压 力 类 型 ,首先 取决 于 墙 体 是 否 发 生 位 移 以 及 位 移 的 方向 ,其 三 
种 特殊 的 情况 为 Eo E. # Epo 

第 二 , 挡 土 墙 所 受 土 压力 大 小 并 不 是 一 个 常数 , 随 着 位 移 量 的 变化 , 墙 上 所 受 土 压力 值 
也 在 变化 。 根 据 对 中 密 以 上 的 砂 所 进行 的 试验 和 数值 计算 的 结果 , 墙 的 移动 量 与 土 压力 的 


关系 示意 图 如 图 6-6 所 示 。 图 中 横 坐 标 各 代表 墙 的 移动 量 (或 转动 量 ) 与 墙 高 之 比 , 十 各 代 


表 墙 向 离开 填 土 方向 移动 ,一 分 则 代表 墙 朝向 填 土 方向 移动 ; 纵 坐 标 下 代表 作用 在 墙 上 的 
十 压力 。 从 图 中 可 以 看 出 :为 使 墙 后 土 体 达 到 主动 极限 平衡 状态 ,从 而 产生 主动 土 压力 E,， 
所 需 的 墙 体位 移 量 很 小 ,对 密 砂 或 中 密 砂 来 说 其 各 值 只 需 1%~5%, 这 种 量 级 的 位 移 在 一 


般 挡 土 墙 中 是 容易 发 生 的 。 因 此 ,计算 这 种 位 移 形 式 的 挡 土 墙 所 受 的 土 压力 时 ,可 以 用 主动 
土 压力 EF。 。 从 图 中 也 可 看 出 ,产生 被 动土 压力 E, 要 比 产生 主动 土 压 力 E. 困难 得 多 ,其 所 


需 的 位 移 量 很 大 ,各 大 致 要 达 1%~5%, 即 约 为 达到 主动 土 压力 状态 的 位 移 量 的 10 倍 。 显 
然 , 这 样 大 的 位 移 量 在 一 般 工 程 建筑 中 是 不 容许 发 生 的 ,因为 在 墙 后 土 体 发 生 破坏 之 前 , 结 


O 


| 1%~5% | | 


1%o~ 5 %o 
图 6-6 墙 体位 移 与 土 压力 关系 曲线 


TI 
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构 物 可 能 已 先 破 坏 。 因 此 ,在 估计 挡 土 墙 能 抵抗 多 大 外 力作 用 而 不 发 生 滑 动 时 (图 6-5(c) )， 
只 能 利用 被 动土 压力 的 一 部 分 ,或 以 静止 土 压力 E, RE. 

本 章 将 主要 介绍 图 6-6 曲线 上 的 三 个 特定 点 的 土 压力 计算 , 即 E E, ME. HHP E, 
属于 侧 限 应 力 状态 土 压力 ,对 于 弹性 -理想 塑性 模型 ,假设 土 处 于 弹性 阶段 ;E。 和 EE, 则 属于 
极限 平衡 状态 土 压力 ,目前 对 EF 和 EE, 的 计算 方法 仍 是 以 抗 欧 强度 和 极限 平衡 理论 为 基础 
的 古典 土 压力 理论 ,也 就 是 下 面 将 要 重点 介绍 的 朗 肯 土 压力 理论 和 库仑 土 压力 理论 。 然 而 ， 
实际 工程 中 不 少 挡 土 结构 的 位 移 量 不 一 定 会 达到 土 体 发 生 主 动 或 被 动 极限 平衡 状态 所 需 的 
位 移 量 ,因而 作用 于 挡 土 墙 上 的 土 压力 可 能 是 介 于 主动 与 被动 之 间 的 某 一 数值 ,这 种 任意 位 
移 下 的 土 压力 计算 比较 复杂 ,涉及 墙 . 土 和 地 基 三 者 的 变形 、 强 度 特性 和 共同 作用 ,可 用 有 限 
元 等 数值 方法 计算 。 


6.2 静止 土 压力 计算 


如 前 所 述 , 当 挡 土 墙 完全 没有 侧身 位移 、 偏 转 和 日 映 穹 曲 变 形 时 ,作用 在 其 上 的 土 压力 即 
为 静止 土 压力 , 建 在 岩石 地 基 上 的 重力 式 挡 土 墙 ,或 墙 上 下 端 有 顶板 、 底 板 固定 的 重力 式 挡 土 
Ha EI 6-1(b)) ,实际 变形 极 小 , 墙 后 土 体 应 处 于 侧 限 压缩 应 力 状态 ,与 土 的 自重 应 力 状态 相同 ， 
墙 后 的 土 压 力 就 属于 这 种 土 压 力 。 可 用 第 3 章 计算 目 重 应 力 的 方法 来 确定 静止 土 压 力 的 大 小 。 


6.2.1 静止 土 压 力 po 


图 6-7(a) 表 示 半 无 限 土 体 中 z 深度 处 一 点 的 应 力 状 态 , 由 于 任 一 竖 直 平面 都 是 对 称 面 ， 
其 水 平面 和 竖 直 面 都 是 主 应 力 面 ,所 以 ,作用 于 该 土 单元 上 的 竖 直 问 主 应 力 就 是 自重 应 力 
0, 二 7Yz, 水 平 同 自重 应 力 o= Koo, = K, yz, ÚH H] — PE MI FE Rš IÑ £ h f Ze flj BJ + IK , 27 
墙 的 墙 背 垂直 光滑 (无 摩 所 前 应 力 ) , 则 代替 后 , 右 侧 土 体 中 的 应 力 状 态 并 没有 改变 , 墙 后 土 
体 仍 处 于 侧 限 应 力 状态 (图 6-7(b)) ;cv 仍然 是 土 的 自重 应 力 , 只 不 过 mm 由 原来 表示 土 体内 部 
的 应 力 ,现在 变 成 土 对 墙 的 压力 , 按 定 义 即 为 静止 土 压力 的 强度 post 

po = Koyz (6-1) 

式 中 ;Ko 一 一 静止 土 压力 系数 ,对 于 一 种 土 ,一 般 设 为 常数 。 

藻 将 处 在 静止 土 压力 时 土 单元 的 应 力 状 态 用 葛 尔 圆 表示 在 r-o 坐标 上 , 则 如 图 6-7(d) 
所 示 。 可 以 看 出 ,这 种 应 力 状态 离 破坏 包 线 还 很 远 , 属 于 弹性 平衡 应 力 状态 。 


(a) (b) (c) (d) 
图 6-7 静止 土 压 力 计 算 
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6.2.2 静止 土 压力 分 布 及 总 土 压力 


由 式 (6-1) 可 知 ,po tr ta r Æ = fA JÉ AAN s Ar i a N 映 , 则 作用 于 单位 长 度 墙 上 的 总 吏 
止 土 压力 EX 


E, = >K. YH: (6-2) 


E, 的 作用 点 应 在 墙 高 的 过 处 , 见 图 6-7(c) 。 


s 
6.2.3 关于 静止 土 压力 系数 K 
对 于 弹性 体 , 式 (3-6) 给 出 了 泊 松 比 y 与 静止 土 压力 系数 的 关系 ,但 土 并 不 是 完全 弹性 


IK, K, 的 大 小 可 根据 试验 测定 ,也 可 根据 经 验 公 式 计算 。 人 研究 证 明 ,K。 除了 与 土 性 及 密度 
ARIN REE K 值 还 与 应 力 历史 有 很 大 关系 。 下 列 经 验 公 式 可 供 佑 算 K BZ Hi. 


对 于 无 黏 性 土 及 正常 固 结 黏 性 土 
K, = 1 — sing (6-3) 
式 中 :9 一 一 土 的 有 效 内 摩擦 角 。 显 然 ,对 这 类 土 ,K。 值 均 小 于 1. 0。 
xJ F 88 16126 #h PE E 
(Ko)o.c = (Ko)N.c ° COCR)” (6-4) 


式 中 :(K。)o.c 一 一 超 固 结 土 的 Ko, 值 ; 
(Ko)N.c 一 一 正常 固 结 土 的 Ko。 值 ; 
OCR 一 一 超 固 结 比 ; 
m 经 验 系 数 ,一 般 取 二 0. 40 一 0. 50 , 朔 性 指数 小 的 取 大 值 。 
图 6-8 表示 超 固 结 比 OCR 与 K, 值 范围 的 关系 , 它 是 根据 大 量 实测 数据 总 结 得 到 的 ,分 
别 令 m=0. 4 与 m= 二 0.5, 也 把 用 式 (6-4) 计 算 的 曲线 绘 在 图 中 ,可 以 看 出 ,对 于 OCR 较 大 的 
超 固 结 土 ,Ko 值 可 大 于 1.0. 


图 6-8 ”天 ,与 超 固 结 比 OCR 的 关系 
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土 的 静止 土 压力 系数 不 仅 与 土 的 种 类 有 关 , 而 且 与 土 的 密度 和 含水 量 等 因 系 有 关 , 可 以 
在 较 大 的 范围 内 变化 。 在 初步 计算 时 表 6-1 的 值 可 供 参 考 。 
表 6-1 静止 土 压力 系数 K, É 


rr 


有 机 质 含 量 高 0. 24 一 0. 37 
J + 
ñiWURA M | 0.40—0.6s 


atst n + 0 
a 


6.3 朗 肯 土 压 力 理论 


度 肯 土 压 力 理论 是 土 压力 计算 中 两 个 著名 的 古典 土 压力 理论 之 一 ,由 英国 学 者 并 肯 
(Rankine W J M) F 1857 年 提出 。 由 于 其 概念 明确 ,方法 简便 ,至今 仍 被 广泛 应 用 。 


6.3.1 基本 原理 


明 肯 人 研究 目 重 应 力作 用 下 , 半 无 限 土 体内 各 点 的 应 力 从 弹性 平衡 状态 发 展 为 极限 平衡 
状态 的 条 件 ,提出 计算 挡 土 墙 土 压力 的 理论 ,其 分 析 方 法 如 下 。 图 6-9(a) 和 图 6-10(a) 表 示 
具有 水 平 表面 的 半 无 限 土 体 。 如 前 所 述 , 当 土 体 静 止 不 动 时 ,深度 z 处 土 单元 体 的 应 力 为 o, = 
7Yz,o4 二 KoYz; 可 用 图 6-9(b) 和 图 6-10(b) 的 应 力 圆 表示 。 夺 以 某 一 刚性 竖 直 光滑 面 mn 
代表 挡 土 墙 墙 背 ,用 以 代替 mn 左 侧 的 土 体 而 不 会 影响 右 侧 土 体 中 的 应 力 状 态 , 则 当 mn 面 
癌 外 平移 时 ， 右 侧 土 体 中 的 水 十 应力 m 将 逐渐 减 小 ,而 ov 保持 不 变 。 因 此 ,应 力 圆 的 直径 逐 
渐 加 大 , 当 侧 向 位 移 至 m n ,其 量 已 足够 大 ,以 至 应 力 圆 与 土 体 的 抗 前 强度 包 线 相 切 ,如 
图 6-9(b) 中 国 @, 表 示 土 体 达到 主动 极限 平衡 状态 。 这 时 mn 后面 的 土 体 中 的 应 力 达 到 土 
的 强度 (图 6-9(a)), 土 体 中 的 抗 瘟 强度 已 全 部 发 挥 出 来 ,使 得 作用 在 墙 上 的 土 压力 oo 达到 最 
小 值 , 即 为 主动 土 压力 p。。 以 后 ,即使 墙 再 继续 移动 , 土 压力 也 不 会 进一步 减少 (图 6-6), 
DX HJ Z [n] J JJ os =01 ;水平 应 力 o = pa = os ,根据 式 (5-13), 当 达到 极限 平衡 应 力 状 态 时 , 破 


裂 面 与 水 平面 (最 大 主 应 力作 用 面 ) 的 夹 角 为 45° 


HE. £ mn 面 在 外 力作 用 下 辐 土 体 方 向 移动 ， a 土 中 剪 应 力 最 
初 减 小 ,后 来 又 逐渐 反 回 增加 ,直至 剪 应 力 增加 到 土 的 抗 剪 强度 时 ,应力 圆 又 与 强度 包 线 相 
切 , 达 到 被 动 极限 平衡 状态 ,如 图 6-10(b) 中 的 圆 @@ 所 示 。 这 时 ,作用 在 mn 面 上 的 土 压 力 
达到 最 大 值 , 即 为 被 动土 压力 p,, 土 体 抗 前 强度 充分 发 挥 出 来 ,mn 面 再 继续 移动 , 土 压力 
也 不 会 进一步 增 大 (图 6-6)。 这 时 水 平 应力 o= p, 50 Z [n] W JJ o, =o ,根据 式 (5-13), 当 
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图 6-10 ” 明 肯 被 动 极 限 平衡 状态 


达到 极限 平衡 应 力 状 态 时 ,破裂 面 与 竖 直 面 ( 最 大 主 应 力作 用 面 ) 夹 角 为 45" 十 广 , 与 水 平面 


的 夹 角 为 45 一 分 。 
以 上 两 种 极限 平衡 状态 称 为 朗 肯 主动 状态 和 上 朗 肯 被 动 状态 。 下 面 讨 论 符 合 明 肯 理 论 边 
界 条 件 的 挡 土 墙 两 种 土 压力 的 计算 方法 。 


6.3.2 朗 肯 土 压力 计算 


当 墙 背面 较 光 滑 时 ,可 忽略 墙 背 与 填 土 之 间 的 摩擦 作用 , 即 假定 墙 痛 与 填 土 之 间 的 摩 氛 
角 6= 二 0, 则 墙 背 与 土 之 间 无 前 应 力 。 对 于 挡 土 墙 墙 背 牌 直 , 墙 后 填 土 面 水 平 的 情况 , 墙 背 相 
当 于 图 6-9 和 图 6-10 中 的 mn 面 ,作用 于 其 上 的 土 压力 可 用 天 肯 理 论 计算 。 


1. 主动 土 压力 


根据 前 述 分 析 可 知 , 当 墙 后 填 土 达 主 动 极限 平 衡 状态 时 ,作用 于 任意 z 深度 处 土 单元 上 的 
XHEMI o =y 应 是 最 大 主 应 力 o ,而 作用 在 墙 背 的 水 平 癌 土 压力 p, 应 是 最 小 主 应 力 mm 。 因 
此 ,利用 第 5 章 所 述 的 极限 平衡 条 件 下 ao 与 o3 的 关系 , 即 可 直接 求 出 主动 土 压力 强度 pao 

(1) AREE 


E HI T BJ bu EEN z, = tang, BR HEI BRF # 28 #FE2K(5-13).Í; = oí tan’ [全 ,将 
Gs 二 b. 及 om 三 yz 代入 ,可 得 
b. = Yztan’ (5° 2]- K, (6-5) 


式 中 K_ 二 tan £ , 称 为 并 肯 主动 士 压力 系数 ， 
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乌 的 作用 方向 垂直 于 堵 背 , 沿 墙 高 呈 三 角形 分 布 。 若 墙 高 为 厅 , 则 作用 于 单位 墙 长 度 
上 的 总 土 压力 EX 


E, = K, 2 (6-6) 
已, 垂直 于 墙 背 , 作 用 点 在 距 墙 底 二 处 , 见 图 6-11(a)， 
当 墙 绕 墙 中 发 生 向 离开 填 土 方向 的 转动 ,达到 主动 极限 平衡 状态 时 , 墙 后 土 体 破坏 , 形 
成 如 图 6-11(b) 所 示 的 滑动 枫 体 , 滑动 面 与 最 大 主 应 力作 用 面 (水 平面 ) 夹 角 “一 45" 十 全 。 
滑动 模 体 内 , 土 体 均 达 到 极限 平衡 状态 ,两 组 破裂 面 之 间 的 夹 角 为 90" 一 e。 


H/3 


(a) (b) 


图 6-11 无 黏 性 土 主动 士 压力 
(a) 主动 土 压 力 分 布 ; (b) 墙 后 破裂 面 形 状 


(2) FEE 
#h FE E KI Hi DY g E za 三 c 十 ctanp, 达 到 主动 极限 平衡 状态 时 ,ol 与 o 的 关系 应 满足 


式 (5-8), 即 o; =o tan? (15°— -2ctan(45°— | > H 0 = pa s0, = yz 代入 ,得 


pa = Yztan’ Ü 一 £) 2ctan| 45 = ?~ Kye ie xE (6-7) 


式 (6-7) 说 明 , 夭 性 土 的 主动 土 压力 由 两 部 分 组 成 :第 一 项 为 土 重 产 生 的 土 压力 YzK, ,是 正 
值 , 随 深度 呈 三 角形 分 布 ;第 二 项 为 黏 聚 力 c 产 生 的 抗力 ,表现 为 负 的 土 压 力 , 起 减少 土 压力 
的 作用 ,其 值 是 常量 ,不 随 深度 变化 , 见 图 6-12(b)。 两 项 又 加 使 得 墙 后 土 压力 在 z。 深 度 以 
上 出 现 负 值 , 即 拉 应 力 ,但 实际 上 墙 和 填 土 之 间 没 有 抗 拉 强度 , 故 拉 应 力 的 存在 会 使 填 土 与 
墙 背 脱 开 ,出 现 z。 深 度 的 裂缝 ,如 图 6-12(d) 所 示 。 因 此 ,在 以 上 可 以 认为 土 压 力 为 零 ; 
zo 以 下 , 土 压力 强度 按 三 角形 abc 分 布 ( 图 6-12(c)) 。z 位 置 可 自 式 (6-7) 中 p, =0 的 条 件 求 
出 , 即 
K,yz — 2c JK, = 0 
AC 


2 (6-8) 
y /K, 
总 主动 土 压力 E, 应 为 三 角形 abc 的 面积 , 即 
ë 
E. = 5K.y(H— 本 > K.yH: 三 和 c (6-9) 


EMERSE FRR EZH — zo). 
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T 
Ea ‘Ss 
; |. 
一 | 
YHKa-2c JK, 
YHK 
(a) (b) (c) (d) 
图 6-12” 黏 性 土 主 动 士 压 力 分 布 
2. 被 动土 压力 


当 墙 推 土 , 使 墙 后 土 体 达到 被 动 极限 平衡 状态 时 ,水 平 压力 比 竖 直 压 力 大 ,故此 时 竖 下 
应 力 o= yz 应 为 最 小 主 应 力 cs ,作用 在 墙 背 的 水 平 土 压力 p, 则 为 最 大 主 应 力 o. 
1) X; £h E + 


根据 极限 平衡 条 件 式 (5-7) oí = os tan? s£] ,将 po 二 o1 ,yz 一 as 代入 ,可 得 
b, = Yztan’ (+£) K, yz (6-10) 


式 中 K, = tan? 3 , 称 为 朗 肯 被 动土 压 力 系数 。 
bp, 沿 墙 高 的 分 布 为 三 角形 ,单位 长 度 墙 体 上 被 动土 压力 合力 E, 作 用 点 的 位 置 与 主动 
土 压力 相同 , 见 图 6-13(a) ,EE, 值 则 为 


j = > K,yH: CiD 


达到 被 动 极限 平衡 状态 时 , 墙 后 土 体 破坏 ,形成 的 滑动 攀 体 ,如 图 6-13 Cb) PH zS ,滑动 面 与 


最 小 主 应 力作 用 面 (水 平面 ) 之 间 的 夹 角 “一 45 一 ,两 组 破裂 面 之 间 的 夹 角 则 为 90° +o, 


— 


(a) (b) 


图 6-13 ”无 黏 性 土 被 动土 压力 
(a) 被 动土 压力 分 布 ; (b) 墙 后 破裂 面 形 状 


2) REE 
将 pe =o ,7Yz= 二 os 代入 极限 平衡 条 件 式 (5-7) ,ol = o; tan +) +2ctan| 45 f) 9 
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可 得 医 性 十 土 作用 于 接 土 墙 迟 月 上 的 说 动土 压力 强度 p 
p = yztan’ Ü + ?上 2ctan| 45 十 z)= Kate T At VK, (6-12) 


由 式 (6-12) 可知, 茜 性 填 土 的 被 动土 压力 也 由 两 部 分 组 成 ,一 部 分 为 土 的 雄 探 阻力 ,为 一 部 
分 为 土 的 黏 聚 阻力 。 和 县 加 后 ,其 压力 强度 户 沿 堵 高 呈 樟 形 分 布 ,如 图 6-14(b) 所 示 。 总 被 动 
土 压力 为 

1 
i 
E, HJE HJ I] E A F a E AEH AE T JÉ i RJE D F 


E, = —K,yH2 + 2H VK, (6-13) 


YHKp 


2c/Kp 
(a) (b) 


图 6-14 黏 性 土 被 动 士 压 力 分 布 


【例题 6-1】 某 重 力 式 挡 土 墙 的 墙 高 五 二 5m, 墙 背 重 直 光 滑 , 墙 后 填 无 黏 性 土 , 填 土 面 
水 平 , 填 土 性 质 指 标 如 图 6-15 斌 分别 求 出 作用 于 墙 上 的 静止 .主动 及 被 动土 压力 的 
大 小 及 分 布 。 


ST NT TITIES 


c =0 
p=40° 
Y=18kN/m? 


图 6-15 例题 6-1 图 
【 解 】 
(1) 计算 土 压 力 系数 天 : 
静止 土 压力 系数 K=1—sing =1—sin40°=0. 357 


主动 土 压 力 系 数 天 ,一 tan [145 一 人]j=amcs -25=0 217 


被 动土 压力 系数 K,=tan É + =tant 45°+20) =4.6 


(2) 计算 墙 底 处 土 压力 强度 p 

静止 土 压力 p =K yH=0.357X18X5=32.1(kPa) 
主动 土 压力 p —=K,yH=0.217X18X5=19.5(kPa) 
被 动土 压力 p,=K,yH=4.6X18X5=414(kPa) 
(3) 计算 单位 墙 长 度 上 的 总 土 压力 下 
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静止 土 压力 E=57H K = X 18X 52 X0. 357=z80. 3(kN/m) 


X 18X 5° X0. 217=<z48. 8(kN/m) 


s 

pe 
w al uj a — 1 
+z + Fk 7 E. YH K, 
w 上 ae l 
被 动土 压力 E,= YH K, 
三 者 比较 可 以 看 出 E,>E,>E.. 


X 18X 5° X 4. 6%1035(kN/m) 


(4) 土 压力 强度 分 布 见 图 6-16 ,总 土 压力 作用 点 均 在 距 墙 底 本 一 二 S<1. 67(m) t, 
£ 
= E,=1035kN/m 
= 
© 
| 32.1kPa | }19.5kPa | | 414kPa | 


(a) (b) (c) 


图 6-16 例题 6-1 土 压力 强度 分 布 
(a) 静止 土 压 力 ; (b) 主动 土 压 力 ; (c) 被 动土 压力 


6.4 库仑 土 压力 理论 


1776 年 法 国 的 库仑 根据 墙 后 土 棉 体 处 于 极限 平衡 状态 时 的 力 系 平衡 条 件 , 提 出 了 另 一 
种 土 压力 分 析 方 法 , 称 为 库仑 土 压力 理论 ,适用 于 各 种 填 土 面 和 不 同 的 墙 背 条 件 , 且 方法 简 


便 , 有 足够 的 计算 精度 ,至 今 仍 然 是 一 种 被 广泛 采用 的 土 压力 理论 。 
6.4.1 方法 要 点 


1. 库仑 公式 推导 的 出 发 点 


与 骨 肯 理论 相 比 较 库仑 土 压力 理论 有 两 点 不 同 : 自 先 ,在 挡 土 墙 及 填 土 的 边界 条 件 上 ， 
库仑 理论 考虑 的 挡 土 墙 ,可 以 是 墙 背 倾斜 ,与 竖 直 面 间 的 倾斜 角 为 a; 墙 背 粗 糙 , 与 填 土 之 间 
fÉ tE PE JJ , 雄 擦 角 为 6; 增 后 填 土 面 与 水 平面 间 的 坡 角 为 8, 如 图 6-17 所 示 。 其 次 ,库仑 不 
是 从 人 研究 墙 后 土 体 中 一 点 的 应 力 状态 出 发 ,从 而 求 出 作用 在 墙 背 上 的 土 压力 强度 p, 而 是 从 
考虑 载 后 果 个 滑动 棉 体 的 整体 平衡 条 件 出 发 ,下 接 求 出 作用 在 墙 背 上 的 总 土 压力 E. 


2. 基本 假设 


库仑 土 压力 公式 最 早 从 填 土 为 无 暮 性 土 条 件 得 出 的 ,人 研究 中 作 了 如 下 几 点 基本 假设 
(图 6-17): 
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(a) (b) 


图 6-17 库仑 土 压力 理论 
(a) 主动 状态 ; (b) 被 动 状态 


(1) 平面 滑动 面 假设 。 当 墙 向 前 或 向 后 移动 ,使 墙 后 填 土 达到 破坏 时 , 填 土 将 沿 两 个 平 
面 同时 下 滑 或 上 滑 ; 一 个 是 墙 背 AB 面 , 另 一 个 是 土 体内 某 一 滑动 面 BC, BC 与 水 平面 成 9 
角 。 平 面 滑动 面 假设 是 库仑 理论 的 最 主要 假设 ,库仑 在 当时 已 认识 到 这 一 假设 与 实际 情况 
不 符 , 但 它 可 使 计算 工作 大 大 简化 ,在 一 般 情 况 下 精度 能 满足 工程 的 要 求 。 

(2) 刚体 滑动 假设 ,将 破坏 土 棉 体 ABC 视 为 刚体 ,不 考虑 滑动 模 体 内 部 的 应 力 和 变形 
条 件 。 

(3) 模 体 ABC 整体 处 于 极限 平衡 状态 。 在 AB 和 BC 滑动 面 上 , 抗 剪 强度 均 已 充分 发 


挥 , 即 滑动 面 上 的 剪 应 力 rz 均 已 达 抗 前 强度 rt。 
3. WE JELE ABC 为 隔离 体 进行 受 力 分 析 


假设 滑动 土 棉 自 重 为 W, 下 滑 时 受到 墙 面 给 予 的 支撑 力 E( 其 反 力 就 是 土 压力 ), 和 滑 
动 面 外 土 体 支 撑 力 R, 

(1) 根据 横 体 整体 处 于 极限 平衡 状态 的 条 件 ,可 得 知 E、R ñ ri. JJ R D 
BC 面 的 法 线 成 夹 角 o( 土 的 内 摩擦 角 ); 反 力 E 的 方向 则 应 与 墙 背 AB 面 的 法 线 成 夹 角 6， 
只 是 当 土 体 处 于 主动 状态 时 ,为 阻止 棉 体 下 滑 ,R、E 在 法 线 的 下 方 ; 被 动 状 态 时 ,为 阻止 模 
体 被 挤 而 向 上 滑动 ,RE 在 法 线 的 上 方 , 见 图 6-17。 

(2) 根据 横 体 应 满足 静 力 平衡 力 三 角形 闭合 的 条 件 , 可 知 EER 的 大 小 , 见 图 6-17。 

(3) 求 极 值 , 找 出 真正 滑动 面 ,从 而 得 出 作用 在 墙 背 上 的 总 主动 土 压力 E。 和 被 动土 压 
J E. 

图 6-17 中 的 BC 面 是 任意 假设 的 ,不 一 定 就 是 真正 的 滑动 面 。 为 了 找 出 土 中 真正 滑动 
面 ,可 假定 不 同 9 角 的 几 个 滑动 面 ,分 别 算 出 使 各 个 滑动 棉 体 达到 极限 平衡 时 的 土 压力 
E Ë. 

在 主动 土 压力 的 情况 下 , 墙 体 逐 步 离开 土 体 时 , 土 压力 随 之 减 小 ,这 时 首先 在 土 体 中 出 
现 的 滑动 面 (与 水 平面 夹 角 为 9,) ,对 应 的 土 压力 必定 是 所 有 假设 滑动 面 中 对 应 的 土 压力 最 
大 的 一 个 ,因为 如 果 有 比 这 个 滑动 面 对 应 的 土 压力 还 大 的 滑动 面 0;, 此 前 一 定 是 沿 0, 滑动 
面 发 生 滑 动 。 同 理 , 在 被 动土 压力 情况 下 , 墙 体 挤 压 土 体 时 , 土 压力 随 之 增 大 ,这 时 首先 在 土 
体 中 出 现 的 滑动 面 (与 水 平面 夹 角 为 0,) ,对 应 的 土 压力 必定 是 所 有 假设 滑动 面 中 对 应 的 土 
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压力 最 小 的 一 个 ,因为 如 果 有 上 比 这 个 滑动 面 对 应 的 土 压力 还 小 的 滑动 面 %, 则 此 前 一 定 是 沿 
) 滑动 面 发 生 滑动 。 因 而 这 是 一 个 求 极 值 的 问题 ,利用 57 一 0 的 条 件 , 即 可 求 得 作用 于 挡 
土 墙 上 的 总 土 压力 E. sk E,- 


6.4.2 数 解法 


1. ERELEDEN 


设 挡 土 增 如 图 6-18(a) 所 示 , 墙 高 为 五 , 墙 后 为 无 黏 性 填 土 。 当 增加 前 移动 时 ,BC 面 为 
其 假设 的 滑动 面 ,与 水 平面 夹 角 为 6。 取 土 机 ABC 为 隔离 体 , 根 据 静 力 平衡 条 件 ,作用 于 隔 
离 体 ABC 上 的 力克 .ER 组 成 力 的 财 合 三 角形 如 图 6-18(b) 所 示 。 根 据 几 何 关 系 可 知 ,W 
与 之 间 的 夹 角 y= 二 90 "一 6 一 a,6 和 a 为 已 知 量 , 故 yj 为 已 知 数 ;W 与 R 之 间 的 夹 角 , 按 
图 6-18 的 几何 关系 应 为 0 一 po。 利用 正弦 定理 可 得 


E VW I 
sin(0— o) sin[180°— (0 —e+ @)] (6-14) 
jl _ Wsin(0— @ 
ü i. sin(0— e + p) 


图 6-19 库仑 主动 土 压 力 强度 分 布 


由 于 式 (6-14) 中 的 土 棉 自 重 W 也 是 9 的 函数 ,而 o 和 vy 为 已 知 常数 ,EE 就 只 是 0 的 单 值 函 


数 , 即 E=f0). 令 叶 =0, 用 数 解法 解 出 0 值 ,再 代 回 式 (6-14) , 即 可 得 出 最 后 作用 于 墙 彰 
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上 的 总 主动 土 压力 E, 的 大 小 ,其 表达 式 为 
E. = > K.yH: (6-15) 
2 — 
其 中 区 Cy oO) 和 (6-16) 


2 
E EE EE [ + pin sss D] 
cosla + ó) * cos(a — p) 


K, 称 为 库仑 主动 土 压力 系数 。 可 以 看 出 ,K, 与 a、.B.6.p 有 关 , 上 式 中 的 其 他 符号 意义 分 
别 为 : 

7Y.9 一 一 填 土 的 重度 与 内 摩擦 角 ; 
载 育 与 竖 下 线 之 间 的 倾角 ,以 竖 下 线 为 准 , 逆 时 针 为 正 ( 图 6-18) , ERA MRH PY » 
顺 时 针 为 负 , 称 为 仰 冬 墙 背 ; 

8 一 一 填 土 面 与 水 平面 之 间 的 倾角 ,水 平面 以 上 为 正 (图 6-18) ,水 平面 以 下 为 负 ; 

一 一 增 背 与 填 土 之 间 的 摩擦 角 , 其 值 可 由 试验 确定 ,无 试验 资料 时 ,一 般 取 为 


[ 言 ~ 全 jw, 也 可 参考 表 6-2 中 的 数值 。 


表 6-2 土 对 挡 土 墙 墙 背 的 摩擦 角 


H + h 情 况 E je 角 ó 
墙 背 平滑 、 排 水 不 良 (0 一 0. 33)p 
墙 背 粗糙 排水 展 好 (0. 33~0. 5)9 
墙 背 很 粗糙 、 排 水 良好 (0.5~0. 67)¢9 
墙 背 与 填 土 间 不 可 能 滑动 (0.67—1.0)@ 


注 :9 为 墙 后 填 土 的 内 摩擦 角 。 


可 以 证 明 , 当 a = 0,ó = 0, 8 = 0 RF, 由 式 (6-15) 及 式 (6-16) 可 得 出 E, = 
$retan (45°— £ | 的 表 这 大 式 ,与 前 述 的 朗 肯 总 主动 土 压力 公式 (6-6) 完 全 相同 ,说 明 在 这 


种 条 件 下 ,库仑 与 明 肯 理论 的 结果 是 一 致 的 。 
关于 土 压力 强度 沿 墙 高 的 分 布 形 式 , 可 通过 对 式 (6-15) 求 导 得 出 , 即 
dE, dí 1 
b. = Fa =- 世人 K. yz = K. yz (6-17) 


式 (6-17) 说 明 p,. 沿 墙 高 呈 三 角形 分 布 , 见 图 6-19(a) 。 值 得 注意 的 是 ,这 种 分 布 形 式 只 表示 
土 压力 大 小 。 土 压力 合力 EE ot 6 角 或 与 水 平面 成 


a 十 6 角 , 如 图 6-19(a) 所 示 ; E, 作用 点 在 距 墙 底部 H 处 。 


2. ERE + BJ EEJ 
用 同样 方法 可 得 出 总 被 动土 压力 E, Të 2 


和 二 > K,yH: (6-18) 
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其 中 K, = (6-19) 
cosa 。cos(a — ô) £ 一 | 
coOS(a — Ó) * cos(a — f) 
K, 称 为 库仑 被 动土 压力 系数 。 式 中 其 他 符号 意义 同 前 。 
被 动土 压力 强度 pp: 沿 墙 也 呈 三 角形 分 布 , 见 图 6-20(b)。 被 动土 压力 强度 及 其 合力 E, 
de 与 法 线 成 6 角 , 与 水 平面 成 6 一 a 角 , 如 图 6-20(a) 所 示 , 作 用 点 在 
EERI- H 处 。 


图 6-20 ”库仑 被 动土 压力 强度 分 布 


【例题 6-2] 某 重 力 式 挡 土 墙 高 H=4. 0m,a 二 10",B 二 5", 墙 后 回填 砂 土 ,c 二 0,g 二 30"， 
7 二 18kN/m 。 试 分 别 求 出 当 =o 和 8 一 0 时 ,作用 于 墙 背 上 的 总 主动 土 压力 EF, 的 大 小 、 


方向 及 作用 点 。 
【 解 】 


(1) k= 时 的 五 ， 


用 库仑 土 压 力 理 论 , 根 据 a=10° ,8 一 5 ,p= 30° ,0 一 一 l 


2 二 0 一 15 ,计算 得 Ka =0. 405。 


则 E. = 1 K. yH? = 1 


x > x 0. 405 X 18 X 42 ~ 58. 3( kN/m) 


Ea E. 42 R & 3838 JK S at. mp y 一 全 1. 33m), Ea 作用 方向 与 墙 背 法 线 来 角 成 一 


15 ,如 图 6-21 所 示 。 
根据 a 二 10",B8 二 5",6 二 0 计算 得 K. =0.431, 


] 


则 E= lk,yH: = > X 0.431 X 18 X 4° 


2 
zx 62. 06(kN/m) 
Fs 作用 点 同 Ea FAZ 6) 35 25 8 a £ , 
(3) 经 上 述 计 算 比 较 得 知 , 当 墙 背 与 填 土 之 
间 的 摩擦 角 9 减 小 时 ,作用 于 墙 背 上 的 总 主动 土 
压力 增 大 ,并 且 方 向 更 趋向 水 平方 向 ,对 墙 体 的 稳 
定 不 利 。 


4.0m 


图 6-21 例题 6-2 图 
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6.4.3 图 解法 


库仑 理论 本 来 只 讨论 了 c=0 的 无 慕 性 土 的 土 压力 问题 ,而 且 要 求 填 土 面 为 平面 ,所 以 
当 填 土 为 #0 的 黏 性 土 或 填 土 面 不 是 平面 ,而 是 任意 折线 或 曲线 形状 时 ,前 述 库仑 公式 就 
不 能 应 用 ,这 种 情况 下 可 用 图 解法 求解 土 压 力 。 


1. 基本 方法 


设 挡 土 墙 及 其 填 土 条 件 如 图 6-22(a) 所 示 。 根 据 数 解法 已 知 , 若 在 墙 后 填 土 中 任 选 一 与 
水 平面 夹 角 为 9 的 滑动 面 AC , 则 可 求 出 土 棉 ABC, 重量 W, 的 大 小 及 方向 ,以 及 反 力 EE 及 
Ri 的 方向 ,从 而 可 绘制 闭合 的 力 三 角形 ,并 进而 求 出 E, 的 大 小 , 见 图 6-22(b) 。 然 后 再 任 选 
多 个 不 同 的 滑动 面 AC; AG e AC ;用 同样 方法 可 连续 绘 出 多 个 闭合 的 力 三 角形 ,并 得 
出 相应 的 E, E; E, 值 。 将 这 些 力 三 角形 的 顶点 连 成 曲线 mim, ,作曲 线 m1m, 的 竖 直 切 
线 (平行 于 方向 ) ,得 到 切 点 mm, 自 m 点 作 EE 方 向 的 平行 线 交 OW 线 于 点, 则 mn 所 代表 
的 五 值 为 诸多 五 值 中 的 最 大 值 , 即 为 主动 土 压力 E, 值 。 


图 6-22 图 解法 求 主动 土 压力 的 原理 


为 找 出 填 土 中 “真正 ”滑动 面 的 位 置 ,考虑 图 6-22(b) 中 的 力 三 角形 Omn, 根 据 前 面 
图 6-18(b) 可 知 , 对 应 于 土 压力 EE 的 R,(Om) 与 W,(On) 之 则 的 夹 角 应 为 0. 一 9, 土 的 内 摩擦 
角 g 已 知 , 故 可 求 出 0, 角 , 从 而 可 在 图 6-22(a) 中 确定 出 滑动 面 AC.,。 

值得 提出 的 是 ,由 图 解法 只 能 确定 总 土 压力 E, 的 大 小 和 滑动 面 位 置 ,而 不 能 求 出 EF, 的 
作用 点 位 置 。 为 此 , 太 沙 基 (1943) 建 议 可 用 下 述 近 似 方法 确定 。 如 图 6-22(c) 所 示 , 在 得 出 
滑动 面 位置 AC, 后 ,再 找 出 滑动 体 ABC. 的 重心 0, 过 O 点 作 滑 动 面 AC, 的 平行 线 , 交 墙 背 于 
O 点 可 以 认为 O 点 就 是 玉 , 的 作用 点 。 


2. 库 尔 曼 图 解法 
库 尔 曼 (Culmann,C. ) 图 解法 是 对 上 述 基 本 方法 的 一 种 改进 与 简化 ,因此 在 工程 中 得 到 
广泛 应 用 。 其 简化 之 处 在 于 库 尔 曼 把 图 6-22(b) 中 的 闭合 三 角形 的 顶点 O 直接 放 在 墙 趾 A 


处 ,并 使 之 逆 时 针 方 向 旋转 90 +o 角度 ,使 得 力 三 角形 中 矢量 R 的 方向 与 所 假定 的 滑动 面 
相 一 致 ,如 图 6-23(a) 所 示 。 这 时 矢量 W 的 方 癌 与 水 平 线 之 则 的 来 角 应 为 pg;W 与 上 之 间 夹 
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角 应 为 y, 见 图 6-23(c) ,p 和 三 90 一 a 一 6 均 为 常数 。 然 后 沿 闵 方向 即 可 画 出 图 6-23(b) 
所 示 的 一 系列 闭合 的 三 角形 ,从 而 使 上 述 基 本 图 解法 得 到 简化 。 下 面 介 绍 库 尔 曼 图 解法 的 
具体 步骤 (图 6-23(b) ) 。 


图 6-23 ” 库 尔 曼 图 解法 求 主动 土 压力 


d) 过 A 点 作 两 条 辅助 线 , 一 条 为 AL, 令 其 与 水 平 线 成 夹 角 9, 代 表 矢 量 W ADA 
一 条 为 AM, 与 AL RREH gp AARRE EWI. 

(2) 任意 假定 一 滑动 面 AC ,算出 棉 体 ABC, 的 重量 W ,并 按 一 定 比例 在 AL 线 上 截取 
An RK Wi, H n A E AM 的 平行 线 交 滑动 面 于 加 :点 , 则 Ama mA 即 为 滑动 土 体 ABC 的 
闭合 的 力 三 角形 ,mI m 的 长 度 就 等 于 滑动 面 为 AC 时 的 土 压力 E. 

(3) 同 理 , 再 任意 假定 其 他 滑动 面 AC, AC ,…… 求 得 mw 、ns 各 点 ,并 得 出 m, nm n 
等 线 。 

(4) 连接 mi m m 各 点 得 一 曲线 ,此 线 即 称 为 库 尔 曼 线 。 作 该 曲线 与 AL 平行 的 切 
线 , 得 切 点 m, 过 切 点 m S| AM 平行 线 交 AL 于 nn ,线段 mn 就 是 所 求 的 主动 土 压力 EE,， 

(5) 连接 Am, 并 延长 与 填 土 面 交 于 C., 则 AC. 即 为 真正 的 滑动 面 。 


3. 黏 性 填 土 的 土 压力 


当 墙 后 填 土 为 黏 性 土 时 ,数值 解 比较 复杂 ,可 参见 附录 正 。 也 可 考虑 用 图 解法 求解 主动 土 
压力 , 见 图 6-24。 此 种 情况 下 ,滑动 攀 体 的 滑动 面 上 以 及 墙 背 与 填 土 的 接触 面 上 ,除了 有 摩 
探 力 外 还 有 黏 聚 力 c 的 作用 。 根 据 前 述 明 肯 理 论 已 知 ,在 无 荷载 作用 的 黏 性 土 半 无 限 体 表 
层 zo 深度 内 ,由 于 存在 拉 应 力 , 将 导致 裂 颖 出 现 ( 图 6-24(a)) , 故 在 zo 深度 内 的 墙 背 面 上 和 


滑动 面 上 无 务 取 力 的 作用 。= — 该 表达 式 不 因 地 表 倾角 不 同 而 变化 。 其 中 K, 可 


9 
a 


按 式 (6-16) 计 算 。 
假定 滑动 面 为 ADC 时 ,作用 在 滑动 攀 体 上 的 力 有 : 
(1) 滑动 土 杭 BEADC 的 重量 W ; 
(2) 墙 育 对 填 土 的 反 力 E; 
(3) 沿 墙 背 AE WARR C =c ° AE. rh c 为 墙 与 填 土 接触 面 上 单位 面积 黏 聚 力 ， 
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方向 治 接触 面 , 如 图 6-24 所 示 。 

(4) 滑动 面 AD 上 的 反 力 R; 

(5) 滑动 面 AD 上 的 总 黏 聚 力 C=c。AD,c 为 填 土 内 单位 面积 上 的 黏 聚 力 , 方 向 沿 滑 
动 面 AD。 

这 样 , 上 述 5 个 力 的 作用 方向 均 为 已 知 , 且 WC 和 C 的 大 小 也 已 知 ,根据 力 系 平衡 时 
力 多 边 形 闭合 的 条 件 , 即 可 确定 出 FE 的 大 小 ,如 图 6-24(b) 所 示 。 

用 与 无 黏 性 土 同样 的 方法 , 试 算 多 个 滑动 面 , 根 据 矢 量 瓦 与 尺 的 交点 的 轨迹 , 画 出 一 条 
光滑 曲线 ,找到 最 大 巨 值 即 为 主动 士 压 力 顾 。。 


图 6-24 用 图 解法 求 黏 性 土 主 动土 压力 


6.5 朗 肯 理论 与 库仑 理论 的 比较 


明 肯 和 库仑 两 种 土 压 力 理论 都 是 计算 土 压 力 问 题 的 简化 方法 ,它们 各 有 不 同 的 基本 假 
定 、 分 析 方 法 与 适用 条 件 ,在 应 用 时 必须 注意 针对 实际 情况 合理 选择 ,否则 将 会 造成 不 同 程 
度 的 误差 。 本 节 将 从 分 析 方 法 .应 用 条 件 以 及 误差 范围 等 方面 将 这 两 个 土 压力 理论 作 一 简 
单 比较 。 


6.5.1 分 析 方 法 的 异同 


即 肯 与 库仑 土 压力 理论 均 属 于 极限 状态 土 压 力 理论 。 就 是 说 ,用 这 两 种 理论 计算 出 的 
土 压力 都 是 墙 后 土 体 处 于 极限 平衡 状态 下 的 主动 与 被 动土 压力 E, 和 E,, 这 是 它们 的 相同 
点 。 但 两 者 在 分 析 方 法 上 存在 看 较 大 的 差别 ,主要 表现 在 研究 的 出 发 点 和 途径 的 不 同 。 姑 
肯 理 论 是 从 人 研究 土 中 一 点 的 极限 平衡 应 力 状 态 出 发 ,首先 求 出 的 是 作用 在 土 中 竖 直 面 上 的 
土 压力 强度 pa 或 p, ,及 其 分 布 形 式 , 然 后 再 计算 出 作用 在 墙 背 上 的 总 土 压力 E, sk E, ,因而 


衡 状态 ,用 静 力 平衡 条 件 , 先 求 出 作用 在 墙 背 上 的 总 土 压 力 E, 或 已 ,需要 时 再 计算 出 土 压 
力 强 度 p, 或 p, 及 其 分 布 形式 ,因而 库仑 理论 属于 滑动 枫 体 法 。 


在 上 述 两 种 研究 途径 中 , 明 肯 理论 在 理论 上 比较 严密 ,但 只 能 得 到 如 本 章 所 介绍 的 理想 
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简单 边界 条 件 下 的 解答 ,在 应 用 上 受到 限制 。 库 仑 理论 显然 是 一 种 简化 理论 ,但 由 于 其 能 适用 
于 较为 复杂 的 各 种 实际 边界 条 件 , 且 在 一 定 范 围 内 能 得 出 比较 满意 的 结果 ,因而 应 用 更 广泛 。 


6.5.2 适用 范围 


1. 坦 墙 的 土 压力 计算 


(1) 什么 是 坦 墙 

对 于 主动 土 压力 计算 ,按照 前 述 库仑 假定 , 当 墙 移动 耳 至 墙 后 土 棉 体 破坏 时 ,有 两 个 滑 
动 面 产生 。 一 个 是 墙 的 背面 , 另 一 个 是 土 中 某 一 平面 (图 6-17(a))。 无 疑 , 这 种 假定 在 69 
时 是 比较 合理 的 ,但 是 当 墙 背 粗糙 度 较 大 ,9S<s*o 时 ,就 可 能 出 现 两 种 情况 :一 种 情况 是 若 墙 
背 较 陡 ,倾角 | 较 小 , 则 上 述 假定 仍 可 成 立 ; 男 一 种 情况 是 ,如 果 墙 背 较 平缓 ,倾角 a 较 大 , 则 
墙 后 土 体 破坏 时 滑动 士 攀 可 能 不 再 沿 墙 背 AB 滑动 ,而 是 沿 如 图 6-25 所 示 的 BC 和 BD 面 
滑动 ,两 个 滑动 面 将 均 发 生 在 土 中 。 这 时 , 称 BD 为 第 一 滑动 面 ,BC 为 第 二 滑动 面 。 工 程 中 
和 党 把 出 现 第 二 滑动 面 的 挡 士 增 定义 为 坦 增 。 在 这 种 情况 下 + Wq aJ EER BCD 仍 处 于 极限 平 
衡 状 态 ,而 位 于 第 二 滑动 面 与 墙 体 之 间 的 棱 体 ABC 则 尚未 达到 极限 平衡 状态 , 它 将 贴 附 于 
墙 背 AB 上 与 墙 一 起 移动 , 故 可 将 其 视 为 墙 体 的 一 部 分 。 

显然 ,对 于 坦 墙 ,库仑 公式 不 能 用 来 直接 求 出 作用 在 墙 背 AB 面 上 的 土 压 力 , 但 却 可 用 
其 求 出 作用 于 第 二 滑动 面 BC 上 的 土 压力 EF;。 要 注意 的 是 ,由 于 滑动 面 BC 也 存在 于 土 中 ， 
是 土 与 土 之 间 的 摩擦 ,E, 与 BC 面 法 线 的 夹 角 不 是 6 而 应 是 op。 这 样 ,最 终 作 用 于 墙 背 AB 
面 上 的 主动 土 压力 EF, 就 是 E, 与 三 角形 土 体 ABC 重力 的 合力 。 

根据 前 述 可 知 , 产 生 第 二 滑动 面 的 条 件 应 与 墙 背 倾角 a, 增 背 与 土 摩擦 角 6, 土 的 内 摩擦 
fi p, 以 及 填 土 坡 角 8 等 因素 有 关 ,一 般 可 用 临界 倾斜 角 we 来 判别 : 当 墙 背 倾 角 a> aa HT iÀ 
为 能 产生 第 二 清 动 面 , 应 按 坦 墙 进行 土 压 力 计 算 。 研 究 表 明 ,au=F6,p,8)。 可 以 证 明 , 当 
=o 时 ,aw 可 用 下 式 表达 : 


Ph L usos a (6-20) 
2 2 2 sine 
s 45" 一 六。 (6-21) 


(2) 坦 墙 土 压 力 计 算 方 法 
对 于 填 土 面 为 平面 (8=0) 的 坦 墙 (c 盖 ae), 朗 肯 与 库仑 两 种 土 压 力 理论 均 可 应 用 。 下 面 
以 图 6-26 所 示 的 09=0.ó= e 的 坦 墙 为 例 , 说 明 其 土 压力 计算 方法 。 


E. (JE € ) 


图 6-25 坦 墙 与 第 二 滑动 面 图 6-26 坦 墙 的 土 压力 计算 
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按 库 仑 理论 计算 : 
根据 式 (6-21) ,a =45°— , 则 墙 后 滑动 土 攀 将 以 过 墙 中 C 点 的 竖 直 面 CD 面 为 对 称 


面 下 滑 ,两 个 滑动 面 BC 和 B'C 与 CD 夹 角 都 应 是 45 一 本 ,从 而 两 个 滑动 面 位 置 均 为 已 知 ， 


根据 库仑 理论 即 可 求 出 作用 于 第 二 滑动 面 BC 上 的 库仑 土 压力 EE!' 的 大 小 和 方向 (与 BC H 
的 法 线 成 夹 角 g)。 最 后 作用 于 AC 墙 背 上 的 土 压 力 开 ,就 是 土 压力 下 st 与 三 角形 土 体 
ABC 的 重力 W ( 竖 向 ) 的 向 量 和 。 

按 朗 肯 理 论 计 算 : 

由 于 滑动 棉 体 BCB 以 垂直 面 CD 为 对 称 面 , 故 CD 面 可 视 为 无 剪 应 力 的 光滑 面 ,符合 
骨 肯 的 竖 直 光滑 墙 背 条 件 。 当 填 土 面 水 平时 ,可 按 前 述 度 肯 理 论 , 用 式 (6-6) 求 出 作用 于 CD 
面 上 的 朗 肯 主动 土 压力 E,( 方 向 水 平 )。 最 后 作用 在 AC 墙 背 上 的 土 压力 E。 应 是 土 压力 
Elam 5 — ffi JÉ +k ACD 重力 W 的 向 量 和 。 

同样 理由 ,对 于 工程 中 经 党 采用 的 一 种 L. 形 的 钢 
筋 混 凝 土 挡 土 墙 ( 图 6-27), 当 墙 底板 足够 宽 , 使 得 由 
墙 项 DD jap B 的 连 线形 成 的 倾角 a 大 于 a 时 , 作 
用 在 这 种 挡 土 墙 上 的 土 压力 也 可 按 坦 墙 方法 进行 计 
算 。 通 稍 可 用 上 妆 肯 理论 求 出 作用 在 经 过 场 呈 B 点 的 
X AMAB 上 的 主动 土 压力 EF,。 在 对 这 种 挡 土 墙 进 
行 稳定 分 析 时 ,底板 以 上 DCEA 范围 内 的 土 重 W, 可 
作为 墙 身 重量 的 一 部 分 来 考虑 。 

【例题 6-3] 某 悬 臂 式 钢筋 混凝土 挡 土 墙 如 图 6-28 所 示 , 已 知 墙 后 的 填 土 为 密 砂 ， 
c=0,g=40°,y= 18kN/m*° , 墙 抵 混凝土 与 地 基 土 间 的 
摩擦 角 6= 二 30", 墙 身 混凝土 重度 7. 二 23. 5kN/ms 。 试 分 
别 用 朗 肯 和 库仑 土 压力 理论 求 挡 土 墙 的 抗 滑 稳定 安全 
系数 。 

【 解 】 


首先 根据 式 (6-21) 判 断 是 否 为 坦 墙 :0s 一 45° 一 一 


图 6-27 L 形 挡 土 墙 土 压力 计算 


证 
T 
< 
3.51 


45°— $=" a= arctan = 一 3 = 25° ,所 以 这 是 一 个 坦 
墙 。 可 以 分 别 用 朗 肯 和 库仑 土 压力 理论 计算 其 抗 滑 稳 
图 6-28 例题 6-3 图 定安 全 系数 


(1) 用 朗 肯 土 压 力 理论 计算 : 
主动 土 压力 系数 : K.= tan (15-2 ]— uw 25 一 0. 217 


总 主动 土 压 力 ， Ea =—57H:K, = X18X5.4:X0.217~57(kN/m) 


墙 底 板 以 上 的 土 重 : W.=2.52X5.0X18=226. 8(kN/m) 
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挡 土 墙 混 凝 土 自 重 ; W.=(0.3X5.0+3.5X0.4)X23.5=68.15(kN/m) 
(W. +W.)tan30° _ (226. 8 十 68. 15 )tan30 


挡 土 墙 抗 滑 稳定 安全 系数 : F= x2, 99 
E. 5 
(2) J) E € +L k 2 Pp 1 it 3 : 
用 式 (6-16) 计 算 主 动土 压力 系数 . 
KR 一 cos? (40° — 25°) 
ui linao Fao smo | 
s2 25°cos(25° + 40°) | 
s li [1+ cos(25 + 40°) cos25° 
o 0. 933 
二 
总 主动 土 压力 : Ews—57H’K, = X18X5.4:X0.5143~135(kN/m) 
其 中 水 平分 量 : E. =E,cos(40°+25°) =57(kN/m) 
táin: FF, 二 FE,sin(40 +25°)=122. 3(kN/m) 
墙 抵 板 以 上 三 角形 部 分 的 土 重 . 
W. = + X (2.52 — 0. 4 X tan25°) X 5. 0 X 18 ~ 105(kN/m) 
挡 土 墙 混凝土 自重 W.=(0.3X5.0+3.5X0.4)X23.5=#z68.15(kN/m) 
挡 土 墙 抗 滑 稳 定安 全 系数 ， 
F. _ (W. + W. + E. )tan30° _ (105 + 68.15 + 122. 3)tan30° — 2 09 


E, 57 
见 两 种 计算 方法 的 结果 是 完全 一 样 的 ,但 是 用 朗 肯 理论 计算 要 更 简单 一 些 。 


2. 朗 肯 理论 的 应 用 范围 


1) 墙 背 与 填 土 面条 件 

综合 前 面 所 述 可 知 , 对 于 坦 墙 ,只 有 当 墙 背 条 件 不 妨碍 第 二 滑动 面 形 成 时 ,才能 出 现 度 
肯 状 态 ,因而 才能 采用 明 肯 公式 。 故 朋 肯 公式 可 用 于 图 6-29 所 示 的 如 下 四 种 情况 : 

(1) 墙 背 垂直 光滑、 墙 后 填 土 面 水 平 , 即 a 二 0,6= 二 0,8 二 0( 图 6-29(a) ) ; 

(2) 墙 背 垂直 , 填 土 面 为 倾斜 平面 , 即 =0,8 和 六 0, 但 8B<p 且 65( 图 6-29(b))( 见 附录 TD)， 

(3) 坦 墙 ,a 这 a6 ,计算 面 如 图 6-29(c) 所 示 ; 

(4) 工 形 钢筋 混凝土 挡 土 坦 墙 ,计算 面 如 图 6-29(d) 所 示 。 


7 —> O 
| Ne | l 上 计算 面 
E, Ea 一 一 5 一 一 已 
O 
b 


(c) (d) 


图 6-29 用 于 肯 公式 求解 的 适用 范围 


第 6 章 挡 土 结构 物 上 的 土 压 力 239 


2) 土质 条 件 
无 黏 性 土 与 黏 性 土 均 可 用 。 除 情况 (2) 且 填 土 为 黏 性 土 外 ,其 他 情况 均 有 公式 直接 求解 。 


3. 库仑 理论 的 应 用 范围 


1) 墙 背 与 填 土 面条 件 

(1) 可 用 于 包括 其 皮条 件 在 内 的 各 种 倾斜 墙 背 的 陡 墙 (a 二 a ), 填 土 面 不 限 ( 图 6-30(a))， 
HI a Be 可 以 不 为 零 , 但 也 可 以 等 于 零 , 故 较 妆 肯 公 式 应 用 范围 更 广 。 

(2) 坦 墙 , 填 土 形式 不 限 ,计算 面 为 第 二 滑动 面 如 图 6-30(b) 所 示 。 


图 6-30 用 库仑 公式 求解 的 适用 范围 


2) 土质 条 件 
数 解法 一 般 只 用 于 无 黏 性 土 , 黏 性 土 的 数 解 法 表达 式 复 杂 ,参见 附录 于。 图 解法 则 对 于 
无 黏 性 土 或 黏 性 土 均 可 方便 应 用 。 


6.5.3 计算 误差 


如 前 所 述 , 度 肯 理 论 假 设 竖 下 的 墙 背 完全 光滑 (6 二 0 ); 库 仑 理论 假设 滑动 面 为 过 墙 中 
的 平面 ,这 与 挡 土 墙 及 墙 后 土 体 的 实际 情况 都 有 差别 ,因此 计算 结果 都 有 一 定 的 误差 。 比 较 
严格 的 挡 土 墙 土 压力 解 , 可 以 按 极限 平衡 理论 ,考虑 墙 背 与 填 土 之 间 的 雄 擦 角 6, 土 体内 的 
滑动 面 是 由 一 段 平 面 和 一 段 对 数 螺 诈 线 曲面 所 组 成 的 复合 滑动 面 , 如 图 6-31 所 示 。 苏 联 学 
A REHE R HI E CCokonosckuŭù BB,1960) 用 极限 平衡 理论 对 水 平 填 土 面 的 挡 土 墙 , 求 出 理论 
解 的 主动 土 压力 系数 天 .和 被 动土 压力 系数 K,, 见 表 6-3 ,可 供 计 算 时 查 用 。 以 下 分 别 将 朗 
肯 理 论 与 库仑 理论 与 极限 平衡 理论 解 相 对 比 ,从 而 说 明 这 两 种 古典 土 压力 理论 可 能 引起 多 
大 的 误差 。 


图 6-31 墙 背 有 摩擦 时 的 曲面 滑动 面 
(a) 主动 状态 ; (b) 被 动 状态 
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表 6-3 索 科 洛 夫 斯 基 解 的 主动 与 被 动土 压力 系数 值 


° 


A 
0.70 142 0.72 L3i 0.73 1.18 
10 0.67 1.56 0. 70 1.43 0.70 1.29 
0.65 1.66 0.68 Los 0. 70 L. 395 
0.49 2. 04 0.54 1. 77 0.58 Lol 
20 0.45 m. 33 0.50 Pr 0.54 1.83 
0.44 3. 04 0.50 2.o 0. 54 = 13 
0. 33 3. 00 0. 40 2. 39 0. 46 1. 90 
30° 0. 30 4. 62 u. Y i 3.62 U. 43 2. 79 
O. 31 6.55 0. 38 5.03 0. 45 3. 80 
0.22 4. 60 0.29 3. 37 0. 35 2. 50 
40° 0. 20 9.69 0. 27 0. 1 0. 34 4. 70 
0.22 18; 2 0. 29 12.3 0. 38 8. 23 
1. 朗 肯 理论 


当 填 土 面 与 水 平面 来 角 B 二 0 , 载 背 倾角 a 二 0 时 ,天 上 朋 土 压力 理论 计算 的 主动 土 压力 系 
数 与 极限 平衡 理论 解 的 比较 见 表 6-4。 


表 6-4 朗 肯 土 压力 系数 与 极限 平衡 理论 解 土 压力 系数 的 比较 


a 2 j 3 

“EE EE 
JUAWOEECOCOOGCOEICOCOOOECSC 
mem K pe Er par +o nee sess aka 


H| Lj HTAR hi q 26 p GT (6= 0°), 32 bs F BJ A Fj fig wk e: 1 BR F ñr EB e fE, 8] 6-31(a) 
中 的 滑动 面 也 就 是 与 水 平面 夹 角 为 45" 士 o/2 的 平面 。 但 是 实际 上 墙 背 不 可 能 ,也 不 应 当做 
成 完全 光滑 的 ,所 以 与 实际 情况 相 比 , 衣 肯 理论 计算 存在 误差 。 

表 中 数据 表明 ,对 于 主动 士 压 力 , 明 肯 理论 的 系数 俩 大 ,但 差别 不 大 。 对 于 被 动土 压力 ， 
忽略 墙 背 与 填 土 的 摩擦 作用 ,会 带 来 相当 大 的 误差 。 特 别 是 当 6 和 ow 都 比较 大 时 , 朗 肯 的 被 
动土 压力 系数 较 之 严格 的 理论 解 可 以 小 2— 3 们 以 上 。 并 且 当 6 关 0" 时 , 朗 肯 理论 计算 的 主 
动 与 被 动土 压力 的 方 回 也 不 同 。 


2. 库仑 理论 


库仑 理论 考虑 了 增 背 与 填 土 的 摩擦 作用 ,但 却 把 土 体 中 的 滑动 面 假定 为 平面 ,与 实际 情 
况 和 极限 平衡 理论 解 不 待 。 这 种 平面 滑动 面 的 假定 使 得 滑动 攀 体 平衡 时 所 必须 满足 的 力 系 
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对 任 一 点 的 力矩 之 和 等 于 零 ( >,M = 0 ) 的 条 件 不 一 定 能 满足 ,这 是 用 库仑 理论 计算 土 压 
力 ,特别 是 被 动土 压力 存在 很 大 误差 的 重要 原因 。 对 主动 土 压力 而 言 ,最 容易 滑动 的 面 就 是 
产生 土 压力 最 大 的 真正 滑动 面 , 它 不 一 定 是 平面 ,这 时 沿 平面 滑动 比 沿 理论 复合 面 滑 动 困 
难 , 因 而 算得 的 主动 土 压力 并 不 是 最 大 的 。 相 反 的 ,对 于 被 动土 压力 最 容易 滑动 的 面 就 是 能 
够 承受 推力 最 小 的 真正 滑动 面 , 它 同 样 不 一 定 是 平面 ,如 假定 平面 滑动 ,使 阻力 增加 ,推力 加 
大 ,所 以 库仑 理论 计算 的 被 动土 压力 偶 高 。 表 6-5 列举 当 g=0.,.a=0,# 6 09 ó #Hl e 下 , 极 
限 平衡 理论 解 和 库仑 理论 得 到 的 主动 土 压力 系数 K, 和 被 动土 压力 系数 天 , 的 对 比 。 表 中 
数据 表明 ,对 于 主动 土 压力 ,这 两 种 理论 计算 结果 差别 很 小 ,对 于 被 动土 压力 , 当 6 和 ov 较 小 
时 ,两 者 的 差别 也 在 工程 计算 所 允许 的 范围 内 ,但 是 当 6 和 ovo 值 都 较 大 时 ,两 种 方法 的 差别 
很 大 ,由 于 被 动土 压力 在 设计 中 常 被 当成 抗力 ,计算 过 大 的 抗力 是 不 安全 的 ,这 时 库仑 理论 
就 不 宜 应用。 


表 6-5 库仑 土 压力 系数 与 极限 平衡 理论 解 土 压力 系数 的 比较 


6 | 2.04 | 2.55 | 3.04 rr 4.60 | 9.69 | 18.2 


re sm ee sn 
Er 


综 前 所 述 ,对 于 计算 主动 土 压力 ,各 种 理论 计算 的 差别 都 不 大 。 朗 肯 土 压力 公式 简单 ， 
且 能 建立 起 土 体 处 于 极限 平衡 状态 时 理论 滑动 面 的 形式 。 这 对 于 分 析 许 多 土 体 破坏 问题 ， 
如 板 桩 墙 的 受 力 状态 ,地 基 的 滑动 区 等 都 很 有 用 ,所 以 受到 工程 人 员 的 欢迎 ,不 过 在 具体 实 
用 中 ,要 注意 边界 条 件 是 否 符合 朗 肯 理论 的 规定 ,以 免得 到 错误 的 结果 。 库 仑 理论 可 适用 于 
比较 广泛 的 边界 条 件 , 包 括 各 种 墙 背 倾角 、 填 土 面 倾角 和 墙 背 与 土 的 摩擦 角 等 ,在 工程 中 应 
用 更 广 。 至 于 被 动土 压力 的 计算 , 当 6 A o 较 小 时 ,这 两 种 古典 土 压 力 理论 尚 可 应 用 ;而 当 
6 和 og 较 大 时 ,误差 都 很 大 ,并 且 伴 随 着 较 大 位 移 , 所 以 都 不 宜 无 条 件 采 用 。 

【例题 6-4] 某 重 力 式 挡 土 墙 墙 高 10m, 底 宽 6. 0m, 墙 背 坚 直 。 墙 后 填 土 为 中 砂 , 填 土 
面 水 平 ,c 一 0,p 一 32",y 一 17kN/ms , 墙 背 与 填 土 on 
间 的 摩擦 角 6 二 16", 混 凝 土 重度 23. 1kN/m? ,二 
底 与 地 基 土 摩擦 系数 /一 0.5, 如 图 6-32 所 示 。 


=) 
心 
[> 
ja bt 
NN Nn 
一 (ep) 
pt 
Oy 


分 别 用 朗 肯 理论 和 库仑 理论 计算 该 墙 的 抗 滑 和 抗 中 砂 ， 
倾覆 稳定 安全 系数 。 本 
【 解 】 | y=17kN/mš 
(1) PH RH 5m| 
这 时 假设 6 二 0°。 ET 
主动 土 压力 系数 ， Ka=tan? [s£ ]= — Te 


tan 29° 一 0. 307 图 6-32 ”例题 6-4 图 
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总 主动 土 压力 ， E.=+YH'K,=>x 17X10? X 0. 307=z261. 2(kN/m) 


挡 土 墙 混凝土 自重 ; W.=[|15x6. 0+5 0+4. 5) X8. 5] X23. 75767. 3(kN/m) 


挡 土 墙 抗 滑 稳定 安全 系数 ， F. =S w], 47 
绕 墙 趾 A 转动 : 倾覆 力矩 :， M, = HE, — X261. 2>X 10=z870. 7(kN * m/m) 


je h j 7) HE: 

M, = [5 X +8.5x1x5.5+4x3.5x8.5x[(1.5+2x3.5x4)]x23.7 
= (27 + 46. 75 + 57. 02) X 23. 7 ~ 3099. 3(kN * m/m) 

抗 倾覆 稳定 安全 系数 ， F. = 3903. 


870. 7 
(2) 用 库仑 土 压 力 理论 计算 : 
用 式 (6-16) 计 算 主 动土 压力 系数 : 
cos" e 加 0.7192 


3. 56 


F, = — = ———  z86x 0. 278 
: : 0.9613 X 2. 69 
— 1 + | 
COSO 
总 主动 土 压力 ， E, =- YH?K, =X 17X10? X0. 278236. 4(kN/m) 


其 中 水 平分 量 : E „=E,cos16°=227.2(kN/m) 
坚 直 分 量 : E. = E.sn16° = 二 65.2(kN/m) 


Wi 7 3: i 
Hin hÆ: M,=3099. 3 十 65.2X6.0 守 3490. 5(kN * m/m) 
抗 倾 愉 稳定 安全 系数 . F.= 


见 , 由 于 考虑 了 墙 背 的 摩擦 ， pa 安全 系数 更 高 一 些 。 


HE, =227. 2 X box al. 3(kN * m/m) 


6.6 几 种 常见 情况 的 主动 土 压力 计算 


工程 上 所 遇 到 的 挡 土 墙 及 填 土 的 条 件 , 要 比 明 肯 和 库仑 理论 所 假定 的 条 件 复杂 得 多 。 
例如 填 土 本 号 可 能 是 性 质 不 同 的 成 层 土 , 墙 后 有 地 下 水 位 存在 , 增 背 不 是 下 线 而 是 折线 以 及 
填 土 面 上 有 和 蓓 载 作 用 等 。 对 于 这 些 情 况 , 只 能 在 前 述 理 论 基础 上 具体 分 析 或 作 些 近似 处 理 。 
本 市 将 介绍 几 种 常见 情况 的 主动 土 压力 计算 方法 。 


6.6.1 成 层 土 的 土 压力 


增 后 填 土 由 性 质 不 同 的 土 层 组 成 时 , 土 压力 将 受到 不 同 填 土 性 质 的 影响 , 当 墙 背 竖 下、 
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填 土 面 水 平时 ,为 简单 起 见 ,向 用 明 肯 理论 计算 。 现 以 图 6-33 所 示 的 双 层 无 黏 性 填 土 为 例 ， 
按 两 种 情况 说 明 其 计算 方法 。 


1. £ Pı =@, - y, <”; 


在 这 种 条 件 下 ,两 层 填 土 的 主动 土 压力 系数 K, 应 相同 ,只 是 填 土 的 重度 y 不同, 因而 
按照 公式 p, 二 YzK, ,根据 dp. /dz= yK, 可 知 , 两 层 填 土 的 土 压力 分 布线 将 表现 为 在 土 层 分 
界面 处 冬 率 发 生变 化 的 折线 分 布 ,如 图 6-33(b) 所 示 。 


ac= YH K; 
X c ab=7YH Ky 
(WH i+ nH )Ka V(H + H,)K.o 
P= P< P» 
7< n=% 


(a) (b) (c) 
图 6-33 ”成 层 土 的 土 压力 计算 


2. Æ Y, =Y, ,0 一 9， 


按照 朗 肯 土 压力 理论 K, = tan? (45° 一 2/2) 可 知 ,两 层 土 的 主动 土 压 力 系数 不 同 , 分 别 为 
Ka Ml K. ,并且 Ka > Ko, ARH 如 .=Yz 开 ,在 分 界面 的 上 下 点 主动 士 压 力 强度 不 等 ,分 
别 为 pa =% H, K. KI 6-33(c) P BJ ac) F pa = yi H, K a BI 6-33(c) 中 的 ab), 亦 即 主 动土 压 
力 强度 在 分 界面 发 生 了 突变 。 因 为 dp,/dz 二 YK,, 所 以 上 下 两 层 土 的 主动 土 压力 分 布 和 斜率 
也 发 生变 化 ,其 下 部 分 更 陡 一 些 , 但 其 主动 土 压力 分 布 的 延长 线 应 当 过 地 面 点 。 


6.6.2 墙 后 填 土 中 有 地 下 水 


此 时 要 考虑 静止 的 地 下 水 对 土 压力 的 影响 ,具体 表现 在 :(1) 地 下 水 位 以 下 填 土 重量 因 
受到 水 的 浮力 而 减 小 ,计算 土 压力 时 应 用 浮 重度 7 ;(2) 地 下 水 对 填 土 的 强度 指标 c、y 的 影 
啊 ,一 般 认 为 对 无 黏 性 土 的 影响 可 以 忽略 ,但 对 黏 性 填 土 ,地 下 水 将 使 c. 值 减 小 ,从 而 使 土 
压力 增 大 ;(3) 地 下 水 对 墙 背 产生 静水 压力 作用 。 

以 图 6-34 所 示 的 挡 土 墙 为 例 , 若 墙 后 填 土 为 均一 的 无 黏 性 土 , 地 下 水 位 在 填 土 表面 下 
H, 处 ,水 位 上 下 土 的 内 摩擦 角 相同 , 则 土 压力 计 算 与 前 面 不 同 重度 的 双 层 填 土 情况 相同 ， 


(7H + 7 H, )Ka : 


图 6-34 墙 后 有 地 下 水 位 时 土 压 力 计 算 
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土 压 力 分 布 在 地 下 水 位 界面 处 发 生 转 折 , 如 图 6-34 所 示 。 作 用 在 墙 背 上 的 水 压力 Es = 


Y. 了, 其 中 ,为 水 的 重度 ,Hs 为 地 下 水 位 以 下 的 墙 高 。 作 用 在 挡 土 墙 上 的 总 压力 应 为 


总 土 压力 E. 与 水 压力 E, 之 和 。 
6.6.3 填 土 表面 有 荷载 作用 


1. 连续 均 布 傈 载 作用 


奢 挡 土 墙 墙 背 政和 直 ,在 水 平 填 土 面 上 有 连续 均 布 集 载 g 作用 时 (图 6-35(Ca)) ,也 可 用 有明 
肯 理 论 计算 主动 土 压 力 。 此 时 填 土 面 下 , 载 背 面 z 深度 处 土 单元 所 受 的 竖 问 应 力 ci = q + 
7Yz, 则 os 二 p= 二 o1K,, 即 
pa = qK, + yzK, (6-22) 
由 式 (6-22) 可 看 出 ,作用 在 墙 背 面 的 主动 土 压力 p. HAEE : — B 27 H E £B ff #ü q 引 
起 ,是 常数 ,其 大 小 与 深度 z 无 关 ; 邦 一 部 分 由 土 重 引 起 ,大 小 与 次 度 z 成 正比 。 总 土 压 力 
E, 即 为 图 6-35(b) 所 示 的 梯形 分 布 图 的 面积 。 


(a) (b) 
图 6-35 KEH + [IB FE £f £ 2 EJ Aa faj #& E HI 


# TA E haha Ty AA E 1813 2 m SPF 81, BHS] 6-36(a) 所 示 , 其 中 9g 为 沿 坡 面 单位 长 度 上 
的 答 载 。 为 了 求解 作用 在 墙 背 上 的 总 土 压力 E,, 可 以 采用 库仑 图 解法 。 这 时 可 认为 滑动 面 
位 置 不 变 , 与 没有 g 荷载 作用 时 相同 ,只 是 在 计算 每 一 滑动 攀 体 重量 太 时 ,应 将 该 滑动 棉 体 
范围 内 的 总 荷载 重 G 二 ql 考虑 在 内 (图 6-36(c)), 然 后 即 可 按 前 述 6.4 节 的 方法 求 出 总 主动 


| | YHKa | 
cosa 
qia cos (a-p) 
(a) (b) (c) 


图 6-36 M HR + I EA ë 2 J Aa Ta NE H 
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土 压力 E。。 此 外 ,也 可 用 数 解 法 ,直接 由 库仑 理论 在 计 入 作用 于 滑动 棉 体 上 的 衔 载 G = gql 
后 ,推导 出 计算 总 土 压力 E. 的 公式 。 在 图 6-36(c) 中 , 设 EE 为 填 土 表面 没有 和 蓓 载 作 用 时 的 
总 土 压力 ,E, 为 计 入 填 土 表面 均 布 荷载 后 的 总 土 压 力 ,根据 三 角形 相似 原理 ,应 有 : 


E, W+G 
F W 
M E = E. i+] (6-23) 
a a W 
wA AE, = F € (6-24) 
a WwW 
则 E, = E'+ AE, (6-25) 


由 式 (6-25) 可 以 看 出 ,等 号 右边 第 一 项 FE; 为 土 重 引 起 的 总 主动 土 压力 ,根据 式 (6-15) 知 E, = 
记 YH?K,; 第 二 项 即 为 填 圭 表面 上 均 布 荷载 g 引起 的 主动 土 压力 增 量 AE,。 下 面 推 求 AE, 


从 图 6-36(a) 所 示 的 几何 关系 可 知 : 


BD = AB. cos(a — 0) = ... cos(a — p) (6-27) 
COsa 
将 式 (6-15) 、 式 (6-26) 和 式 (6-27) 代 和 人 式 (6-24) ,并 经 化 简 即 可 得 出 
cosa I 
AE, = qHK, osla D (6-28) 


于 是 ,作用 在 挡 土 墙 上 的 总 土 压力 E, 的 计算 公式 应 为 


二 S YH:K, +q4HK, 


土 压力 沿 墙 高 的 分 布 如 图 6-36(b) 所 示 。 
2. 局 部 荷载 作用 


HALRA EH qg 作用 时 (图 6-37(a))， 
则 q 对 墙 背 产 生 的 附加 土 压 力 强 度 值 仍 可 用 朗 肯 
公式 计算 , 即 p= 二 gqgK, ,但 其 分 布 范 围 缺 乏 在 理论 
上 的 严格 分 析 , 目 前 有 不 同 的 经 验算 法 。 一 种 近似 
方法 认为 ,地 面 局 部 荷载 产生 的 土 压 力 是 沿 平行 于 
滑动 面 的 方向 传递 至 墙 背 上 的 。 在 如 图 6-37(a) 所 
示 的 条 件 下 ,人 荷载 q 仅 在 墙 背 cd 范围 内 引起 附加 
土 压力 pa, c 点 以 上 和 4 点 以 下 ,认为 不 受 q 的 影 
啊 ,c、c 两 点 分 别 为 自 局 部 从 载 g 的 两 个 端点 a 、b 


作 与 水 平面 成 45° 十 的 斜 线 至 墙 背 的 交点 。 作 


COSQ 


cos(a — f) 5 


(a) (b) 
图 6-37 填 土 表面 有 局 部 谷 载 作用 


用 于 墙 背 面 的 总 土 压力 分 布 如 图 6-37(b) 中 所 示 的 阴影 面积 。 
【例题 6-5】〗】 党 某 挡 土 墙 的 墙壁 光滑 (6 二 0), 墙 高 7. 0m, 墙 后 两 层 填 土 , 土 的 性 质 如 
图 6-38(a) 所 示 , 地 下 水 位 在 填 土 表面 下 3. 5m 处 与 第 二 层 填 土 面 齐 平 。 填 土 表面 作用 有 q= 
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100kPa 的 连续 均 布 荷载 。 试 求 作 用 在 墙 上 的 总 主动 土 压 力 E. KER E, AHAM SAAR., 


q=100kPa 


y=16.5kN/mš 


p=30 
y=19.25kN/mš 


1.17m 


(a) 


图 6-38 例题 6-5 图 


LEl 依 本 题 所 给 条 件 , 可 按 朗 肯 理 论 计算 。 
d) 先 求 两 层 土 的 主动 土 压力 系数 天 和 天 。。 


32°3 ` 
]= 0. 307 


K. = tan’ (45° — 


ko = tam: (45° — E )= 0. 333 


(2) 沿 墙 高 求 A、B、C 三 点 的 土 压力 强度 
根据 式 (6-22)p。 二 (gq 十 Yz)K。 可 知 : 
A 点 ;z= 二 0, pa —qK. =100X0.307=30. 7(kPa); 
B 点 :分 界面 以 上 ,Hi 二 3. 5m,X% =16.5(kN/mš), 
ba = qK a + y, H, K. = 30.7 + 16.5 X 3. 5 X 0. 307 
a 30. 7 + 17. 7 ~ 48. 4(kPa); 
分 界面 以 下 : 
p's= (q +y H, )K.; = (100 十 16.5X3.5)X0.333 
~ 52, 5(kPa) 
C š :H,=3.5m,y =19. 25—10=9. 25(kN/m?), 
pac= (q T AH, + y; H, )K,, = (100 + 16.5 X 3. 5+ 9.25 X 3.5)X 0. 333 
a 63. 3(kPa) 
ABC 三 点 土 压力 分 布 图 示 于 图 6-38(b)。 作 用 于 挡 土 墙 上 的 总 土 压力 , 即 为 土 压力 分 布 
面积 之 和 , 故 


L= > x (30.7 +48. 4)X 3.5 + — X (52. 5 + 63.3)X 3. 5 ~ 341. 1(kN/m) 
(3) 求 水 压力 E, 

p == 57H? " = X 10 X 3. 52 ~ 61. 3(kN/m) 
3.5 


5 zz1].17(m) ¿k 


水 压力 的 分 布 见 图 6-38(c), E 作用 于 距 墙 底 
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(4) 求 正 ,的 作用 点 位 置 
设 羽 , 作 用 点 距 墙 底 高 度 为 H.. WJ 
H.= [30.7 X 3.5 X 5.25 +5 X (48.4 — 30. 7)X 3. 5 X 4. 67 + 52. 5 


x3.5X1.75 +5 X (63.3 —52.5)X 3.5 X 1. 17 |/341. 1 


a 3.08(m) 
6.6.4 墙 背 形状 有 变化 的 情况 


1. 折线 形 墙 背 

当 挡 土 墙 墙 背 不 是 一 个 平面 而 是 折 面 时 (图 6-39(a)), 可 用 墙 背 转折 点 为 界 , 分 成 上 墙 
与 下 墙 ,然后 分 别 按 库 仑 理论 计算 主动 土 压力 E ,最 后 再 谷 加 。 

首先 将 上 墙 AB 当 作 独立 挡 土 墙 ,计算 出 主动 土 压力 E. ,这 时 不 考虑 下 墙 的 存在 。 然 
后 计算 下 墙 的 土 压 力 。 计 算 时 ,可 将 下 墙 背 BC 向 上 延长 交 地 面 线 于 DD 点 ,以 DBC 作为 假 
想 墙 背 ,算出 墙 背 土 压力 分 布 , 如 图 6-39(b) 中 DCE 所 示 。 再 截取 与 BC 段 相 应 的 部 分 , 即 
BCEF 部 分 ,算出 其 合力 , 即 为 作用 于 下 墙 BC 段 的 总 主动 土 压力 EF。 


图 6-39 ”折线 墙 背 土 压力 计算 


2. 墙 背 设置 卸 荷 平台 


为 了 减少 作用 在 墙 背 上 的 主动 土 压力 ,有 时 采用 在 载 背 中 部 加 设 凶 三 平 全 的 办 法 , 见 
图 6-40(a), 它 可 以 有 效 地 提高 重力 式 挡 土 墙 的 抗 倾 履 稳定 安全 系数 ,并 使 墙 底 压力 更 均 


| y(H, +H2)Ka | 


(a) (b) 
图 6-40 Bl f; AIF T hš + JE JJ 
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勺 。 此 时 ,平台 以 上 Hi 高 度 内 ,可 按 姑 肯 理 论 ,计算 作用 在 AB 面 上 的 土 压力 分 布 ,如 
图 6-40(b) 所 示 。 由 于 平台 以 上 土 重 W 已 由 弛 和 荷 台 DBC 承担 , 故 平台 下 C 点 处 土 压 力 变 
为 去 ,从 而 起 到 减少 平台 下 态 ; 段 内 土 压力 的 作用 。 减 压 范 围 ,一般 认 为 至 滑动 面 与 墙 背 交 
A E 处 为 止 。 连 接 图 6-40(b) 中 相应 的 C 和 五 , 则 图 中 阴影 部 分 即 为 减 压 后 的 土 压 力 分 
布 。 显 然 凶 和 丛 平 台 伸 出 越 长 , 则 减 压 作用 越 大 


6.6.5 墙 后 滑动 面 受 限 


在 一 些 情况 下 墙 后 的 土 体 的 范围 有 限 ,不 能 发 生 明 肯 或 库仑 理论 所 确定 的 滑动 面 。 这 
种 情况 如 图 6-41 所 示 。 在 图 6-41(a) 中 , 载 后 开 挖 范围 有 限 , 如 果 原 山坡 是 岩 体 , 则 滑动 面 
不 可 能 通过 宕 体 ;如 果 山 坡 是 土 体 , 则 要 分 别 验 算 通 过 填 土 和 通过 原状 土 的 两 种 滑动 面 的 土 
压力 , 取 较 大 的 为 设计 值 。 图 6-41(b) 是 在 基 坑 围 护 结构 中 常见 的 情况 ,由 于 城市 建筑 物 密 
集 ,新建 建筑 物 基 坑 的 桩 墙 围 护 结构 与 际 有 建筑 物 的 基础 或 先期 围 护 结构 相距 很 近 , 不 能 按 
明 肯 或 者 库仑 土 压力 的 数 解 法 公式 计算 主动 土 压力 。 在 这 类 情况 下 ,可 以 选取 在 所 考虑 的 
土 体 中 最 外 的 滑动 面 , 通 过 枫 体 极限 平衡 的 力 三 角形 计算 土 压力 。 


(a) (b) 
图 6-41 墙 后 土 体 受 限 的 情况 


6.6.6 HWH tii 


I AA FA E ha e j E 2 f$ B 1 E A J F A AP ha E AS D 5 MW H $ Bh <> S R 
审 , 以 后 随 春 土工 合成 材料 的 发 展 , 近 期 最 常用 的 是 塑料 土工 格 栅 和 土工 布 。 

加 筋 挡 土 墙 中 的 力 的 传递 如 图 6-42 所 示 , 筋 材 在 滑动 面 两 侧 所 受 的 摩 探 力 方向 相反 ， 
在 与 滑动 面相 交 处 筋 材 的 拉力 最 大 。 这 样 ,主动 区 的 土 压力 被 滑动 面 外 筋 材 的 拉力 所 平衡 ， 
盘 材 又 被 锚固 在 滑动 面 后 的 土 体 中 ,从 而 保证 了 墙 的 稳定 性 。 

对 加 筋 挡 土 墙 , 需 要 分 别 验 算 加 筋 土 体 的 整体 稳定 性 和 加 筋 土 的 内 部 稳定 性 ,分 别 计算 
这 两 种 情况 下 的 土 压 力 。 


1. 整体 稳定 性 
整体 稳定 亦 称 外 部 稳定 ,一般 设 计 加 筋 长 度 为 (0.7 一 0.8) 互 ,这 就 形成 了 一 个 由 加 筋 土 
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体 组 成 的 重力 式 挡 土 墙 , 它 的 整体 抗 滑 稳定 安全 系数 可 以 通过 加 筋 土 体 日 重 W 在 基底 产生 
的 靡 阻力 与 主动 土 压力 E, 之 比 计 算 。 其 主动 土 压力 可 通过 天 肯 土 压力 理论 计算 ,如 
图 6-43(a) 所 示 。 


——<— 
IAA 、 

GNSS aN 
GN 、 
—— 


L L 


(a) 


图 6-43 加 筋 的 挡 土 墙 的 滑动 面 与 稳定 性 
(a) 外 部 稳定 ; (b) 内 部 稳定 


2. 内 部 稳定 性 


对 于 刚性 不 是 很 大 的 盘 材 ,在 加 筋 土 体 中 ,其 滑动 面 是 一 个 大 约 与 水 平面 夹 角 为 
45 十 pg/2 的 平面 ,如 图 6-43(b) 所 示 。 这 时 主动 士 压 力 可 以 按 明 肯 土 压力 理论 计算 , 即 主动 
士 压 力 系 数 为 K,=tvan2 (45° —ç/2), 
验算 内 部 稳定 主要 是 验算 筋 材 的 抗 拉 断 破坏 和 抗 拔 出 稳定 。 第 守 层 筋 材 承担 的 土 压力 
为 其 筋 材 竖 向 间距 范围 的 土 压 力 , 见 图 6-43(b) 中 的 阴影 部 分 ,对 于 片 状 的 筋 材 ,每 延 米 筋 
材 承 受 的 拉力 T, 等 于 这 部 分 主动 土 压力 之 和 。 
= Yz;K Sy (6-30) 
式 中 :> 
K, 一 一 盘 材 i 处 的 主动 土 压力 系数 ; 
S, —— Bj i Ab ng Z BL In] BJ EE 7 
为 了 保证 筋 材 不 被 拉 断 ,应 满足 式 (6-31) 
了 (6-31) 
式 中 :7T, 一 一 筋 材 的 设计 容许 抗 拉 强 度 。 


250 土 力学 (第 2 版 ) 


为 了 保证 筋 材 不 被 拔 出 , 它 在 滑动 面 以 外 的 土 体 中 需要 有 足够 的 锚固 长 度 , 对 于 片 状 筋 
材 , 可 通过 下 式 计 算 其 有 效 长 度 La: 


2, L. f > F.T, (6-32) 
式 中 :cov 筋 材 上 的 有 效法 回应 力 ,kPa; 
La 筋 材 在 滑动 面 以 外 的 有 效 长 度 ,mi 


太一 一 筋 材 与 土 间 的 摩 探 系数 ; 
F 一 一 筋 材 抗 拔 稳定 安全 系数 ,我 国有 关 规 范 规定 F=. 3, 


6.6.7 地 震 主 动土 压力 计算 


地 震 时 作用 在 挡 土 墙 上 的 土 压力 称 为 动土 压力 ,由 于 受 地 震 时 的 动力 作用 , 墙 背 上 的 动 
土 压力 不 论 其 大 小 或 分 布 形 式 , 都 不 同 于 更 土 压力 。 动 土 压力 的 确定 ,不 仅 与 地 震 强 度 有 
关 , 还 受 地 基 土 . 挡 土 墙 及 墙 后 填 土 等 的 振动 特性 所 影响 ,是 一 个 比较 复杂 的 问题 。 目 前 国 
内 外 工程 实践 中 仍 多 用 拟 静 力 法 进行 地 震 土 压力 计算 , 即 以 静 力 条 件 下 的 库仑 土 压力 理论 
为 基础 ,考虑 竖 疝 和 水 平方 向 地 震 加 速度 的 影响 ,对 原 库仑 公式 加 以 修正 ,其 中 物 部 -四 部 
(Mononobe-Okabe,1926) 提 出 的 分 析 方 法 使 用 较为 普遍 ,通称 为 物 部 -由 部 法 ,下 面 对 该 法 
作 一 简要 介绍 。 

图 6-44(a) 表 示 一 载 痛 倾角 为 w, 填 土 坡 角 为 8 的 挡 士 场 ,ABC 为 无 地 震 情 况 下 的 滑动 
枢 体 , 枫 体 重量 W。 地 震 时 , 墙 后 土 体 受 地 震 加 速度 作用 ,产生 惯性 力 。 地 震 加 速度 可 分 为 
水 平方 向 和 竖 直 方向 两 个 分 量 ,方向 可 正 可 负 , 取 其 不 利 方 回 。 水 平地 晨 惯 性 力 K, ° W HX 
朝向 挡 土 墙 , 竖 向 地 震 惯 性 力 K, ° W 取 竖 直 向 上 , 见 图 6-44(b) ,其 中 


k, = EMEEK , 称 为 水 平 向 地 震 系数 ， 


重力 加 速度 g 
”地震 加 速度 的 竖 直 分 量 。 wc un ze 


(a) (b) 
图 6-44 ”地震 时 滑动 攀 体 受 力 分 析 


将 这 两 个 惯性 力 当 成 静 载 与 土 棉 体 重量 W 组 成 合力 W', 则 W' 与 铝 直 线 的 夹 角 为 0, 称 0 为 
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_ k I 
g = arctanf — "= | (6-33) 


W’ = (1 — K,)W + sec0 (6-34) 
这 样 , 吉 假 定 在 地 震 条 件 下 + + BJ EE ffl o 13 ha H PE J ffl ó 均 不 改变 , 则 作用 在 墙 后 滑动 
枫 体 上 的 平衡 力 系 如 图 6-45(a) 所 示 。 可 以 看 出 ,该 平衡 力 系 图 与 原 库 仑 理论 力 系 图 的 差别 
仅 在 于 W 方向 与 敢 直 方向 倾斜 了 9 角 。 为 了 直接 利用 库仑 公式 计算 W 作用 下 的 土 压力 
E, 物 部 -内 部 提出 了 将 墙 背 及 填 土 均 逆 时 针 旋 转 9 角 的 方法 ,( 图 6-45(b)), 使 W 仍 处 于 坚 
直方 向 。 由 于 这 种 转动 并 未 改变 平衡 力 系 中 三 力 间 的 相互 关系 , 即 没有 改变 图 6-45(c) 中 的 
力 三 角形 作 edf, 故 这 种 改变 不 会 影响 对 E。. 的 大 小 求 算 , 但 需 将 原 挡 土 墙 及 填 土 的 边界 参 
数 加 以 改变 ,成 为 


B =B+0 
a = a+ (6-35) 
H’ = AB *° cosa +0) = H» costa + 0) 

COsa 


(a) (b) (c) 


图 6-45 物 部 -四 部 法 求 地 震 土 压力 


另外 由 式 (6-34), 将 土 棉 体 的 重度 变 为 Y= 二 7Y(1 一 K, )sec96。 用 这 些 变 换 后 的 新 参数 8'、 
a H ' Y 代替 库仑 主动 土 压力 公式 (6-15) 和 公式 (6-16) 中 的 Ba、 瑟 和 YY, 整理 后 得 出 地 震 条 
件 下 的 主动 土 压力 Ex 


2 
B= a —K,) Ku (6-36) 


其 中 
2 — 
K. = _— CO (eg-a-(O) (6-37) 


” I 2 
eos + costa + cos(a + 0+6)| 14 T 
cos(a — B). cos(a +0+ ò) 


K,. 即 为 考虑 了 地 震 有 影响 的 主动 土 压力 系数 。 通 常 称 式 (6-36) 为 物 部 - 风 部 主动 土 压力 
公式 。 

从 式 (6-37) 可 看 出 , 寿 (w 一 8 一 修 二 0, 则 K. 没 有 实数 解 ,意味 着 填 土 坡 面 不 满足 平衡 条 
件 。 因 此 ,根据 平衡 要 求 , 回 填 土 的 极限 坡 角 应 为 Bo 一 09。 
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按 物 部 - 冈 部 公式 , 墙 后 动土 压力 分 布 仍 为 三 角形 ,作用 点 在 距 墙 底 半 五 处 ,但 有 些 理论 


分 析 和 实测 资料 表明 ,其 作用 点 的 位 置 高 于 二 开 , 约 为 [ 寺 ~ 去 万 , 随 水 平地 震 作 用 的 加 强 


6.6.8 填 土 性 质 指标 与 填 土 材料 的 选择 


1. 填 土 的 性 质 指标 


土 压力 计 算 的 可 靠 与 否 , 不 仅 取决 于 计算 理论 和 方法 的 准确 性 ,而 且 还 要 看 计算 中 采用 
的 土 的 性 质 指 标 是 否 符合 实际 情况 。 计 算 用 的 土 的 性 质 指标 一 般 包 括 土 的 重度 y, 土 的 强 
度 指 标 cp, 以 及 载 与 土 的 摩 探 角 $S。 在 土 压力 计算 中 所 采用 的 上 述 指标 的 大 小 ,应 尽量 通 
过 试验 确定 。 当 无 试验 资料 时 ,也 可 参考 一 些 经 验 值 。 其 中 ó 值 可 按 表 6-2 中 选用 。 以 下 
只 对 Yc、9 等 指标 作 一 人 简单 讨论 。 

(1) ARE E 

对 于 砂 、 砾 等 无 黏 性 土 , 其 天 然 重度 值 大 约 为 y=17.0—19. 0kN/m° ,可 通过 试验 测定 。 
其 内 摩擦 角 p ,一般 比 较 稳 定 , 可 用 三 轴 排 水 试验 值 ra 或 下 剪 试验 的 慢 剪 值 o,- 

(2) #hTE + 

黏 性 土 的 重度 应 根据 填 筑 时 的 含水 量 实测 ,其 范围 约 为 y= 17.0—19. 0kN/m° , RE + 
强度 cp 值 的 选择 ,要 比 无 黏 性 土 复杂 ,这 是 因为 当 载 后 用 黏 性 土 回 填 时 , 填 土 的 目 重 和 超 
载 的 作用 ,将 在 填 土 中 引起 超 静 孔 际 水 压力 ,如果 能 较 准 确 得 知 孔 压 值 , 则 用 有 效应 力 法 , 采 
用 有 效 强度 指标 o 进行 土 压力 计算 是 合理 的 。 但 工程 中 要 做 到 这 一 点 往往 比较 困难 , 故 
根据 实践 经 验 , 对 高 度 5m 左右 的 一 般 挡 土 墙 ,设计 中 可 采用 三 轴 固 结 不 排水 前 的 总 强度 指 
ËR Cou ,pu o EK H. DI IA IA AS E A REDI FEER poo、ces。 对 一 些 高 度 较 大 , 填 土 碾 压 速度 较 快 的 重要 
挡 土 墙 , 则 宜 用 三 轴 不 排水 前 指标 c,,、w,,。。 对 于 基 坑 支 护 结构 上 的 土 压力 ,由 于 是 在 原状 
土 中 开 挖 ,一般 均 用 co .po 计算 。 


2. 填 土 材料 的 选择 


挡 土 墙 后 填 土 的 选材 和 填 筑 质量 ,对 土 压力 大 小 有 很 大 的 影响 ,在 设计 回填 料 时 ,应 尺 
量 考 虑 减 小 土 压力 。 恨 好 的 回填 料 应 具有 较 高 的 长 期 强度 和 较 大 的 透水 性 。 一 般 来 说 , 粒 
状 材料 是 一 种 最 好 的 回填 料 , 因 为 它们 除了 有 较 高 的 o 值 外 ,还 能 长 期 保持 着 主动 应 力 状 
态 ,而 且 具 有 较 好 的 透水 性 。 黏 性 土 则 有 蠕 变 趋势 ,而 且 透 水 性 很 低 ; 蠕 变 趋势 能 使 土 从 主 
动土 压力 状态 向 静 止 状 态 发 展 ,从 而 引起 侧 压力 随时 间 而 增加 。 因 此 ,有 关 规 范 建议 , 墙 后 
填 土 宜 选 择 透 水 性 较 强 的 无 黏 性 土 填料 。 大 填 土 采用 黏 性 土 料 时 , 宜 斤 人 适量 的 碎 石 。 一 
定 要 避免 用 成 块 的 便 黏 土 作 填料 ,因为 这 种 土 浸 湿 后 ,可 能 产生 很 大 的 膨胀 力 。 在 季节 性 冻 
土地 区 , 圭 后 十 土 应 选用 非 冻 胀 性 填料 ,如 炉 洼 、 碎 石 ` 粗 砾 等 。 

土 的 强度 通常 会 随 密度 的 增加 而 增加 ,因此 填 土 时 应 注意 填 筑 质量 ,对 填 土 应 进行 分 层 
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习 十 


6-1 hú aE BLOG JP T hi ha a 5m 墙 后 填 土 为 无 竺 性 土 , 填 土 表面 水 平 。 填 土 Y= 
18kN/m? ,gp 二 40",c 二 0。 斌 分别 计算 出 静止 土 压力 、 主 动土 压力 .被 动土 压力 。 若 墙 与 土 间 
的 摩擦 角 6 二 20", 求 主动 土 压力 值 。 

6-2 ” 墙 背 垂 直 光 滑 的 挡 土 墙 , 墙 高 6m, 填 土 表面 水 平 。 其 上 作用 有 坚 回 均 布 荷载 q = 
20kN/m? , 填 土 Y= 二 18kN/mi ,c 一 16kPa,p 一 22"。 求 : 

(1) 沿 墙 背 主动 土 压力 的 分 布 ; 

(2) 主动 土 压力 合力 的 大 小 及 在 作用 点 的 位 置 ; 

(3) 填 土 中 可 能 发 生 裂 缝 的 深度 。 

6-3” 某 重力 式 挡 土 墙 , 墙 背 倾角 a 二 15", 墙 背 与 填 土 的 摩擦 角 6==20 ;回填 砂 土 y= 
18kN/m? ,gp 二 40"。 填 土 的 表面 成 折线 ,图 6-46 所 示 , 试 用 库 尔 曼 图 解法 求 出 主动 土 压力 
值 ,并 确定 总 主动 土 压力 E, 的 作用 点 和 方向 。 

6-4 图 6-47 表示 一 垂直 墙 背 的 挡 土 增 ,增高 5m, 填 土 表面 水 平 ,地 下 水 位 在 地 面 以 下 
1. 5m 处 。 填 土 水 上 重度 yY=18kN/m? ,水 下 重度 yw 二 21kN/m’ ,水 位 上 下 均 为 墙 背 与 填 土 
间 摩 擦 角 6 二 20", 内 摩擦 角 e= 36°, RR c= 二 0。 试 绘 出 主动 土 压力 及 水 压力 沿 高 度 的 分 


1.5m 
Y=18kN/m3 


3.5m 
Vat “2 1kN/m? 


图 6-46 习题 6-3 图 图 6-47 习题 6-4 图 


6-5 ” 挡 土 墙 断面 如 图 6-48 所 示 , 墙 高 6m, 墙 后 填 土 水 平 , 填 土 面 作用 有 q=10kN/m? 
的 连续 均 布 荷 载 。 填 土 为 中 砂 ,y==17. 2kN/mi ,o 王 30",9 王 30"。 求 作用 于 墙 背 上 总 土 压力 
的 大 小 方 回 和 作用 点 。 


6m 


图 6-48 习题 6-5 图 
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6-6” 黏 性 土地 基 上 混凝土 重力 式 挡 土 墙 增高 am ,上 断面 如 图 6-49 所 示 , 墙 背光 滑 , 墙 后 
填 土 性 质 和 地 下 水 位 如 图 所 示 。 混 凝 土 单位 重 为 24kN/m° ,与 地 基 土 间 摩 探 系 数 f= 二 0.5， 
计算 挡 土 墙 的 抗 滑 稳定 安全 系数 。 如 有 果 安全 系数 达 不 到 要 求 的 下 .=1.3, 提 出 增加 稳定 的 
措施 。 

6-7 ”如 图 6-50 所 示 在 某 基 坑 的 支 护 结构 之 后 存在 既 有 建筑 物 的 基础 , 基 坑 深度 H = 
18m, 地 基 土 的 Y==18kN/m’ ,gp 二 30",c 二 0。 如 果 假 设 墙 土 间 摩 擦 角 65==0" ,计算 墙 与 基础 侧 
壁 不 同 距离 5 二 5m、7m、9m 和 11m 时 18m 深度 内 的 主动 土 压力 ， 


0.5m 
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图 6-49 习题 6-6 图 图 6-50 习题 6-7 图 
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土 坡 稳 定 分 析 


7.1 概 述 


土 坡 是 具有 倾斜 坡 面 的 土 体 , 它 的 外 形 和 各 部 位 名 称 如 图 7-1 所 示 。 
由 自然 地 质 作 用 所 形成 的 土 坡 ,如 山坡 、 江 河 湖 海 的 岸 坡 等 , 称 为 天 然 土 坡 。 
由 人 工 开 挖 或 回填 而 形成 的 土 坡 , 如 基 坑 、 渠 道 、 土 坝 、 路 卉 等 的 边 坡 , 则 称 
为 人 工 土 坡 。 土 体重 量 以 及 渗透 力 等 在 坡 体内 引起 前 应 力 , 如 果 剪 应 力 大 
于 土 的 抗 剪 强度 ,就 要 产生 剪 切 破坏 。 如 果 坡 面 内 剪 切 破坏 的 面积 很 大 , 则 
将 发 生 一 部 分 土 体 相对 于 另 一 部 分 土 体 的 滑动 ,这 一 现象 称 为 滑坡 。 


WAE 坡 项 


WHE 
图 7-1 土 坡 各 部 位 名 称 


滑坡 的 形式 各 种 各 样 ,大 致 可 以 分 为 平面 的 滑坡 和 曲面 的 请 坡 。 前 者 
坡 面 的 长 度 与 滑坡 深度 相 比 大 很 多 , 呈 平 面 的 形状 滑动 如 图 7-2(a) , fE rJ 
上 有 浅 层 残 积 土 及 强风 化 层 时 ,和 会 出 现 这 种 情况 。 而 后 者 滑动 面 长 度 与 
滑坡 深度 在 相同 的 数量 级 ,如 图 7-2(b) 所 示 。 对 滑坡 的 实际 调查 表明 , 粗 粒 
土 中 的 滑坡 ,通常 深度 浅 而 形状 接近 于 平面 ,或 者 由 两 个 以 上 的 平面 所 组 成 
的 折线 形 滑 动 面 。 忒 性 土 中 的 滑坡 则 深入 坡 体 内 。 均 质 莫 性 土 坡 滑 动 面 的 


滑动 面 


(a) (b) 


图 7-2 滑坡 的 类 型 
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形状 按 塑 性 理论 分 析 为 对 数 螺 旋 线 曲面 , 它 很 接近 于 圆 弧 面 , 故 在 计算 中 通常 以 圆 弧 面 代 
蔡 , 如 图 7-3 所 示 。 沟 渠 、 土 石 坝 、 河 坦 、 路 坦 等 都 是 人 工 土 坡 ,其 中 土石 坝 是 常见 的 大 型 人 
工 土 坡 。 由 于 它 采 用 当地 材料 填 筑 ,有 很 强 的 变形 适应 性 ,能 适应 各 种 地 形 和 地 质 条 件 , 是 
近代 坝 工 建筑 中 得 到 广泛 采用 的 一 种 坝 型 。 目 前 一 些 土 石 坝 的 坝 高 已 超过 300m。 我 国 在 
建 和 拟 建 的 300m 级 的 高 坝 就 有 位 于 大 渡河 上 的 双 江 口 (312m) 、 位 于 金沙 江上 的 古 水 
(305m) 位 于 雅阁 江上 的 两 河口 (293m) ,还 有 位 于 金沙 江上 的 虎 跳 峡 (265m) 和 位 于 澜沧江 
上 的 糯 扎 渡 (261. 5m) 等 高 坝 。 


201. 


图 7-4 是 建 于 黄河 上 的 小 浪 底 和 斜 心 墙 堆 石 坝 , 于 2001 年 年 底 竣 工 。 图 7-5 是 最 大 坝 高 
5m 的 糯 扎 渡 心 墙 堆 石 坝 ,目前 在 建 中 ,位 于 云南 澜沧江 。 


原 断 面 ”计算 滑 弧 
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图 7-3 马歇尔 溪 坝 滑坡 (美国 1988) 


小 浪 底 主 坝 横 断面 图 


nN S à F 游 最 高 水 位 
= Ci SS, / 堆 石 — y.s 
上 游 围 堰 轴线 | o JIHDIRI a 
混凝土 防 渗 墙 


图 7-4 小浪底 和 斜 心 墙 堆 石 坝 ( 坝 高 154m) 


IIK 


815.09 .J 818.00 


图 7-5 fatl bk EA I GRAHNS 261. 5m) 
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高 土石 坝 的 土石 方 工程 量 巨 大 ,因此 选择 安全 而 又 经 济 合理 的 断面 就 是 一 个 十 分 重要 
的 问题 。 图 7-6 表示 一 座高 100m 的 土 坝 , 如 采 上 、 下 游 坝 坡 能 从 1 : 2.5 减 小 到 1 : 2.0, 每 
一 延 米 断面 可 节省 土方 量 5000m 。 一 公里 坝 长 就 可 市 省 土方 500 万 m ,这 是 一 个 巨大 的 
工程 量 。 是 否 能 节省 ,决定 于 边 坡 是 否 能 保持 稳定 。 因 此 , 边 坡 稳定 分 析 是 土石 坝 设计 中 的 
一 项 很 重要 的 内 容 。 


图 7-6 土 坝 简化 剖面 


土 体 藤 切 破坏 的 分 析 方 法 有 极限 平衡 法 极限 分 析 法 和 有 限 元 法 等 。 在 边 坡 稳定 分 析 
中 ,目前 工程 实践 中 基本 上 是 采用 极限 平衡 法 。 极 限 平衡 法 的 一 般 步骤 是 先 假定 破坏 是 沿 
土 体内 茶 一 确定 的 滑动 面 滑动 。 根 据 滑 动 士 体 的 静 力 平衡 条 件 和 更 尔 -库仑 破坏 准则 可 以 
计算 沿 该 滑动 面 滑动 的 可 能 性 , 即 安全 系数 的 大 小 ,或 破坏 概率 的 高 低 , 然 后 系统 地 选取 许 
多 个 可 能 的 滑动 面 , 用 同样 方法 计算 稳定 安全 系数 或 破坏 概率 。 安 全 系数 最 低 或 破坏 概率 
最 高 的 滑动 面 就 是 可 能 性 最 大 的 滑动 面 。 

本 章 主 要 讨论 极限 平衡 法 在 边 坡 稳定 分 析 中 的 应 用 ,对 于 有 限 元 法 只 傈 要 介绍 其 概念 。 
关于 地 震 期 边 坡 稳定 分 析 参 见 附录 Vl。 


7.2 无 猪 性 土 坡 的 稳定 分 析 


无 黏 性 土 指 有 效应 力 强 度 指标 的 黏 聚 力 c=0 的 土 ,一 般 为 粗 粒 土 。 无 黏 性 土 坡 的 稳定 
分 析 比 较 简 单 ,分 如 下 几 种 情况 讨论 。 


7.2.1 均 质 干 坡 和 水 下 坡 


这 里 讲 的 均 质 干 坡 和 水 下 坡 指 由 一 种 无 黏 性 土 组 成 .完全 在 水 位 以 上 或 完全 在 静水 位 
以 下 ,没有 渗透 水 流 作用 的 无 黏 性 土 坡 。 这 两 种 情况 只 要 坡 面 上 的 土 颗 粒 在 重力 作用 下 能 
够 保持 稳定 ,整个 土 坡 就 处 于 稳定 状态 。 

图 7-7(a) 表 示 通 过 漏斗 轻 轻 地 将 砂 土 漏 下 ,形成 砂 扒 ,无 论 砂 堆 多 高 ,所 能 形成 的 最 陡 


a. CN 


— 
NAN 


(c) 


图 7-7 X #£hE T E 
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的 坡 角 总 是 一 定 的 ,就 是 土 坡 处 于 极限 平衡 状态 时 的 坡 角 。 图 7-7(c) 中 的 天 然 静止 砂 丘 的 
背风 坡 也 属于 这 种 情况 。 

从 坡 面 上 取 一 微小 单元 土 体 来 分 析 它 的 稳定 条 件 。 设 微小 土 体 的 重量 为 W,W 沿 坡 面 
的 滑动 力 = 多 sina。 垂 直 于 坡 面 的 正 压 力 N 二 Weosa, 正 压力 产生 摩擦 阻力 ,由 于 黏 聚 力 
为 0, 摩 阻力 阻抗 土 体 下 滑 , 称 抗 滑 力 ,其 值 为 RNtang 一 Wcosatang。 定 义 土 体 的 稳定 安 
全 系数 .为 : 


Te 抗 滑 力 _ R _ Wcosatang _ tane (7-1) 
` H T W sina tana 
式 中 : go 一 一 土 的 内 摩擦 角 ,( ); 
Q 土 坡 的 坡 角 ,( )。 


用 式 (7-1) 计 算 的 安全 系数 与 土 的 重度 无 关 , 与 微 单元 在 坡 面 上 位 置 无 关 。 很 显然 ,分 
析 的 土 体 无 论 在 坡 面 上 哪 一 个 高 度 , 都 能 得 到 式 (7-1) 的 结果 ,对 于 砂 堆 、 坡 面 内 部 滑动 面 的 
安全 系数 均 大 于 坡 面 处 安全 系数 ,因此 式 (7-1) 计 算 的 安全 系数 下, 代表 整个 边 坡 的 安全 度 。 
对 于 以 石器 为 主 的 砂 土 ,在 干 态 和 在 水 下 的 内 摩擦 角 基 本 相同 ,因而 它 浸没 在 静水 中 时 , 安 
全 系数 可 认为 是 不 变 的 。 

4 F.=1 时 ,a 二 9,a 称 为 天 然 休止 角 , 其 值 等 于 人 砂 在 松散 状态 时 的 内 摩擦 角 , 图 7-7(a) 
和 (c) 都 属于 这 种 情况 。 如 果 是 经 过 压 密 后 的 无 黏 性 土 , 内 摩 探 角 增 大 ,稳定 坡 角 也 随 之 
HK. 


7.2.2 有 渗透 水 流 的 均 质 土 坡 


在 挡 水 土 堤 内 会 形成 渗流 场 , 如 果 浸 润 线 在 下 诉 坡 面 揭 出 ,这 时 在 浸润 线 以 下 ,下 游 坡 
内 的 土 体 除 受 重 力作 用 外 ,还 受 渗 透 力 的 作用 ,因而 会 降低 下 游 边 坡 的 稳定 性 。 先 分 析 淄 润 
线 逸 出 点 以 下 局 部 边 坡 的 稳定 性 。 图 7-8 表示 渗透 水 流 从 土 韦 的 下 洲 坡 逸 出 。 假 定 水 流 的 
方 回 与 水 平面 成 夹 角 0, 则 沿 水 流 方 回 的 渗透 力 j 二 7Y,i。 在 坡 面 上 取 微 小 土 体 V 中 的 土 骨 
架 为 隔离 体 , 其 有 效 重 量 为 YV。 分 析 这 块 土 骨架 的 稳定 性 ,作用 在 土 骨 架 上 的 渗透 力 为 J = 
jJV 二 YiV。 沿 坡 面 的 全 部 滑动 力 , 包 括 重 力 和 渗透 力 , 为 
T = y Vsina + yiVcos(a— 0) 
坡 面 的 正 压 力 为 
N = y Vcosa — y„iV sin(a — 0) 
土 体 沿 坡 面 滑动 的 稳定 安全 系数 
F= Ntanp _ [y Vcosa — yviVsin(a — 0) ] tang [Y cosa — Ywisin (a — 0) ] tano 
> T y Vsina + Y„iVcos(a — 0) y sina + yvicos(a — 0) 
(7-2) 
式 中 :一 一 渗透 坡 降 ; 
7 一 一 土 体 的 浮 重 度 ; 


7, 一 一 水 的 重度 ，; 
p 土 的 内 摩 探 角 。 


图 7-8 渗透 水 流 逸 出 的 土 坡 
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香水 流 在 逸 出 段 顺 坡 面 流动 , 即 9==a, 这 时 ,对 应 渗流 路 径 d 的 水 头 损失 为 dh , 故 有 


# = q = sina (7-3) 
代入 式 (7-2) ,得 
F. = y cosatlang We a cosatang Xy tang (7-4) 
y sina + Ya sina Y sat SINO Y= L tana 


H In] BL, SIR (7-1) EEEX, 4 8 Hh Ez 29 BO üu BJ , Z E # 38 2 E IK , 8 31 78138 0. 证 


见 

即 安全 系数 降低 一 半 。 A A 
要 平缓 得 多 。 为 了 使 设计 经 济 合 理 , 工 程 上 一 般 要 在 下 游 坝 址 处 设置 排水 校 体 ,使 渗透 水 流 
不 直接 从 下 游 坡 面 逸 出 ,如 图 7-9 所 示 。 这 时 下 游 坡 面 虽 然 没 有 浸润 线 逸 出 ,但 下 游 坡 内 ， 
浸润 线 以 下 的 土 体 仍然 受 渗 透 力 的 作用 。 这 种 渗透 力主 要 是 一 种 滑动 力 , 它 将 降低 从 浸润 
线 以 下 通过 的 滑动 面 的 称 定 性 。 这 时 省 层 滑 动 面 (如 图 7-9 中 虚线 所 示 ) 的 稳定 性 可 能 比 下 
洲 坡 面 的 稳定 性 差 , 即 危险 的 滑动 面 问 深层 发 展 。 这 种 情况 下 ,除了 要 按 前 述 方法 验算 坡 面 
的 稳定 性 外 ,还 应 该 用 圆 弧 滑 动 法 验算 深层 滑动 的 可 能 性 。 有 关 圆 弧 滑 动 法 的 计算 原理 ,证 
见 下 市 “ 医 性 土 坡 的 稳定 分 析 ”。 


上 游 水 位 


图 7-9 渗透 水 流 未 逸 出 的 土 坡 


当 无 黏 性 土 坡 为 图 7-7(b) 形 式 时 , 式 (7-1) 和 式 (7-4) 只 适用 于 处 于 坡 面 上 的 土 体 。 由 
于 其 坡 脚 处 应 力 状态 的 影响 , 土 坡 深 处 的 滑动 面 不 会 平行 于 坡 面 ,对 于 平行 于 坡 面 的 滑动 ， 
式 (7-1) 和 式 (7-4) 将 不 再 适用 。 但 当 坡 长 与 滑坡 深度 比值 很 大 时 (图 7-2(a)) ,可 近似 认为 
是 无 限 长 土 坡 , 对 于 无 黏 性 土 无 限 土 坡 ,任何 深度 平行 于 坡 面 的 滑动 面 式 (7-1) 和 式 (7-4) 都 仍 
然 是 适用 的 。 

【例题 7-1] 一 无 限 长 土 坡 与 水 平面 成 w 角 , 土 的 重度 y= 19kN/m, + 5 2 2 m 6) 4 
前 强度 指标 c 二 0,g 二 30"。 求 安全 系数 下 .二 1.2 时 的 a 角 容 许 值 。 

【 解 】 从 无 限 长 坡 中 截取 单 宽 土 柱 进行 稳定 分 析 , 如 图 7-10 所 示 。 由 于 是 无 限 长 的 土 
坡 , 单 宽 土 柱 的 安全 系数 与 全 坡 相同 。 

土 柱 重量 W=yH 

沿 基 岩 面 滑动 力 T=Wsina 

沿 基 洗面 抗 消 力 R=Wcosatane 

由 于 为 无 限 土 坡 , 土 柱 两 侧 的 作用 力 , 大 小 
相等 ,方向 沿 坡 面 , 对 稳定 无 影 

故 


F. = W cosatang _ tane 


W sina tana 


图 7-10 例题 7-1 图 
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B 
tana = r. — 22 = 0. 48 


a = 25. 7° 
【例题 7-2】 上 题 中 , 若 地 下 水 沿 平 行 于 坡 面 方向 渗流 , 土 柱 的 比重 G. = 2. 65, 含 水 量 
ww 一 20% ,问安 全 系数 为 1.2 时 a 角 的 容许 值 。 
【 解 】 按 图 7-11 中 的 三 相 和 草图 求 土 的 饱和 重度 


— 2.65(1+0.2) x 10 = 20. 8(kN/mš) 


Bi lre 

土 的 浮 重 度 Y = Yar — Yw = 20.8 — 10 = 10. 8(kN/m°) 
渗透 坡 降 ; 

= Ah btang _ `. 

As b/cosa ` i 
单位 渗透 力 j = ywi = 10sina 
土 柱 总 渗透 力 J = Vj = HY,i = 10Hsina 
安全 系数 

E = -到 cosatang _ y H cosatano tang _ 10. 8tang 
'sina + J y H sina + y Hsina y. 2 y, tana (10.8 + 10)tana 
10.8 X 0. 577 6.23 
tana = T2 X (10.8 +10) 24.96 ~ O 
e= JA O` 


5 E Zñ 比较 ,可 见 有 渗流 时 稳定 坡 角 要 平缓 得 多 。 
0.2X2.65 e=V, =0.53 


图 7-11 例题 7-2 图 


7.2.3 JEŻE $i 59E FZ BJ 5 ll 


按 上 述 的 边 坡 稳定 方法 ,对 于 黏 聚 力 c= 0 BJ XG #h FE + , 5 36 Hx fG S BJ 8 JJ IB] 2 Tr J Dk 
[B| EN Pr AE: 52 TA BJ TPE AJ) A 11 , [H SE Pr BJ tar SJ 11 IJ EE Z E Tk q — E TS EE Ë , F: JBL IS] s RH 
土 的 内 摩擦 角 , 低 应 力 时 大 ,高 应 力 时 小 , 即 强 度 指标 非常 数 , 坡 内 深 处 应 力 大 ,强度 指标 低 ， 
故 危 险 的 滑动 面 品 坡 内 发 展 。 

XP (J. M. Ducan 1978) 提 出 粗 粒 土 的 内 摩擦 角 可 表达 为 式 (7-5): 


p 一 p 一 Aglg| ° ) (7-5) 
式 中 o 为 小 主 应 力 , 思 .为 大 气压 ,wo 为 起 始 内 摩 探 角 ,Ap 为 内 摩擦 角 增 量 。 由 试验 确定 土 


的 mw 和 Ap 后 ,就 可 以 根据 滑动 面 上 各 点 的 应 力 , 由 式 (7-5) 确 定 相 应 的 内 摩擦 角 , 然 后 进行 
边 坡 稳定 分 析 。 利 用 非 线性 抗 剪 强度 分 析 的 ,最 可 能 的 滑动 面 一 般 不 再 是 平面 。 
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7.2.4 部 分 浸水 土 坡 


堤坝 部 分 浸水 时 ,水 面 以 上 是 干 土 坡 , 水 下 为 饱和 土 坡 , 如 图 7-12 所 示 的 堆 石 坝 上 游 坝 
体 的 情况 。 如 果 水 上 水 下 堆 石 料 的 内 摩擦 角 相等 ,在 坡 面 上 土 体 的 稳定 安全 系数 是 相等 的 ， 
可 按照 式 (7-1) 计 算 。 但 是 对 于 深入 坝 体 内 部 的 滑动 面 ,如 图 7-12(a) 中 的 ADC 折线 滑动 
面 ,由 于 上 部 干 土 的 重度 大 ,会 产生 较 大 的 滑动 力 , 而 CD 面 较 陡 ,产生 的 抗 滑 力 较 小 ;下 部 
饱和 土 的 浮 重 度 小 ,尽管 滑动 面 AD 较 平缓 ,但 产生 的 抗 滑 力也 不 大 ,加 之 , 堆 石 深 处 的 内 靡 
探 角 会 减 小 ,这 样 沿 ADC 折线 滑动 的 安全 系数 可 能 会 比 坡 面 的 安全 系数 更 小 ,应 当 进 行 验 
算 。 在 这 种 情况 下 ,工程 上 常 假设 为 折线 的 滑动 面 , 其 拐点 高 程 在 水 面 位 置 ,如 图 7-12(a) 所 
示 。 两 直线 与 水 平方 向 的 夹 角 分 别 为 wm 和 a。 


(a) 


图 7-12 ”部 分 浸水 的 无 黏 性 土 坡 


分 析 折 线 滑动 面 的 计算 方法 笛 用 不 平衡 推力 传递 法 ,简称 推力 传递 法 。 图 7-12(b) 中 
由 竖 直 面 ED 将 滑动 土 体 分 为 两 部 分 ,它们 作用 于 滑动 面 上 的 正 压 力 分 别 为 Ni No RE 
两 段 土 体 的 抗 滑 安全 系数 相同 ,处 于 极限 平衡 状态 时 的 抗 滑 力 分 别 为 (Nitang)/F。 和 
(Ntang)/F.; 在 ED 面 上 作用 有 块 间 力 P. 。 如 果 分 别 考虑 两 个 滑 块 沿 滑 动 面 的 极限 平衡 ， 
则 有 两 个 已 知 条 件 ,两 个 方程 ,但 是 有 块 间 力 Pi 的 大 小 和 方向 及 安全 系数 F. 共 三 个 未 知 
数 。 为 此 需 假 设 P, 的 作用 方向 ,在 推力 传递 法 中 ,是 假设 其 方 回 与 上 清 块 的 滑动 面 方 回 一 
致 , 亦 即 0=a, ,考虑 上 滑 块 BCDE 在 滑动 面 上 的 极限 平衡 ,第 一 块 土 块 传递 下 来 的 推力 P. 为 


F; W, sino, — =W, COSQ] tangı W, pı (7-6) 


pı = sina; 一 == cosa tang, L 


式 中 : W, —— EH BCDE WER; 
pı 水 位 以 上 沿 滑动 面 CD 处 土 的 内 摩擦 角 ; 
页 一 一 第 一 块 土 体 的 传递 系数 。 
然后 考虑 下 滑 块 EDA 沿 滑动 面 DA 的 抗 滑 稳 定性 。 将 Pi 与 下 滑 块 重量 W, 分 别 沿 滑 
动 面 DA 的 切 向 和 法 向 分 解 , 考 虑 下 滑 块 EDA 沿 滑动 面 DA 的 极限 平衡 条 件 , 得 到 下 滑 块 
的 抗 清 稳定 安全 系数 


P sin(a; — az ) + W, cosa, |tan 
r — LPisin(a — az) + Wscosa, ltange 7-8 
I P; cos(a — a) + W, sinas ' I 


P 一 一 水 位 以 下 泊 清 动 面 DA 处 土 的 内 摩 探 角 。 
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假设 上 下 滑 块 的 安全 系数 是 一 致 的 , 则 可 用 迭代 法 解 式 (7-6) 及 式 (7-8), 得 到 沿 折线 滑动 
面 CDA 滑动 的 稳定 安全 系数 。 由 于 并 不 知道 哪 一 个 折线 滑动 面 对 应 最 小 安全 系数 ,因而 
必须 假设 D.C 的 不 同位 置 ,计算 最 小 安全 系数 。 对 于 堆 石 坝 还 需要 确定 最 不 利 的 上 游 水 
位 。 因 而 需 使 用 计算 机 进行 运算 。 


7.3 ” 狮 性 土 坡 的 稳定 分 析 


黏 性 土 的 抗 剪 蝇 度 包括 摩 探 蝇 度 和 黏 聚 强度 两 个 组 成 部 分 。 由 于 符 聚 力 的 存在 , 黏 性 
土 坡 不 会 像 无 条 性 土 坡 一 样 沿 坡 面 表面 滑动 或 者 沿 平 面 滑 动 面 请 动 。 如 果 在 坡 面 上 取 一 薄 
片 土 体 进行 稳定 性 分 析 。 由 于 其 厚度 是 一 个 微量 , 则 重量 和 巾 此 而 产生 的 滑动 力也 是 一 个 
向 量 。 在 抗 滑 力 中 , 摩 探 力 虽然 是 微量 ,而 黏 聚 力 则 因为 有 一 定 的 面积 ,并 非 微量 。 因 此 , 稳 
定安 全 系数 将 会 很 大 ,这 说 明 不 会 沿边 坡 表面 滑动 。 和 危险 的 滑动 面 必 定 深入 土 体 内 部 。 根 
据 土 体 极限 平衡 理论 ,可 以 推导 出 均 质 慕 性 土 坡 的 滑动 面 为 对 数 螺 旋 线 曲面 ,形状 近似 于 加 
柱 面 ,在 断面 上 近似 为 贺 弧 形 。 观 察 现场 滑坡 体 断 面 上 的 形态 ,也 与 圆 弧 相似 。 因 此 ,在 工 
程 设 计 中 党 假定 平面 应 变 状 态 的 土 坡 的 请 动 面 为 圆 跌 面 。 建 立 在 这 一 假定 上 的 稳定 分 析 方 
法 称 为 圆 弧 请 动 法 ,是 极限 平衡 法 的 一 种 笛 用 分 析 方 法 。 


7.3.1 整体 圆 引 滑动 法 


1915 年 瑞典 彼得 条 (Petterson K EE) 用 圆 弧 滑动 法 分 析 边 坡 的 稳定 性 ,以 后 此 法 在 各 国 
得 到 广泛 应 用 , 称 为 瑞典 加 弧 法 。 


图 7-13 表示 一 个 均 质 的 黏 性 土 坡 。AC 为 滑动 加 
弧 ,O 为 圆心 ,R 为 半径 。 认 为 边 坡 失去 稳定 就 是 滑动 十 
体 绕 圆心 发 生 转 动 。 把 滑动 土 体 当 成 一 个 刚体 ,滑动 土 
体 的 重量 W 将 使 土 体 绕 圆心 O 旋转 ,转动 力矩 为 M. = 


Wd ,d 为 过 消 动土 体重 心 的 竖 直 线 与 圆心 O 的 水 平 距 
离 。 抗 滑 力矩 Mx ,由 两 部 分 组 成 :一 是 滑动 面 AC 上 系 娶 


力 产 生 的 抗 滑 力 矩 , 其 值 为 c<。AC 。R,c HERRER; 
另 一 项 是 滑动 土 体重 量 在 滑动 面 上 的 正 应 力 所 产 生 的 总 抗 滑 力 矩 。 这 一 抗 滑 力 和 矩 可 积分 


图 7-13 整体 滑动 距 面 


Mpg: = | mtangRd (7-9) 

但 由 于 滑动 面 上 各 点 的 o 无 法 确定 ,这 部 分 抗 滑 力 和 矩 也 就 无 法 直接 积分 求 得 。 因 此 对 

于 wo 之 0 的 土 ,必须 用 后 面 将 讲述 的 条 分 法 ,才能 近似 求 得 摩擦 力 所 产生 的 抗 滑 力矩 。 当 

go 二 0 时 ,各 点 反 力 的 方向 必 垂 直 于 滑动 面 , 即 通过 圆心 0, 不 产生 抗 滑 力矩 ,因此 抗 滑 力 矩 只 
Hce AC: R 一 项 。 这 时 稳定 安全 系数 可 用 下 式 定义 ; 
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_ 搞 滑 力矩 _ Ms _ c + AC + R (7-10) 


这 就 是 整体 圆 弧 滑动 法 计算 边 坡 稳定 的 公式 , 它 只 适用 于 gp=0 的 情况 。 亦 即 适用 于 饱和 软 
黏土 的 不 排水 条 件 下 。 


7.3.2 条 分 法 的 基本 概念 


为 了 将 圆 弧 滑动 法 应 用 于 po>0 的 黏 性 土 ,通常 采用 条 分 法 。 条 分 法 一 般 是 将 滑动 士 体 
竖 直 分 成 若干 土 条 , 亦 即 将 式 (7-9) 中 的 无 限 小 弧 长 假设 为 有 限 弧 长 。 把 各 土 条 当成 刚体 ， 
分 别 求 作 用 于 各 土 条 上 的 力 对 圆心 的 滑动 力矩 和 抗 滑 力矩 ,然后 求 土 坡 的 稳定 安全 系数 。 

把 滑动 士 体 分 成 看 干 土 条 后 , 土 条 的 两 个 侧面 存在 着 条 间 的 作用 力 , 如 图 7-14 所 示 。 
作用 在 条 i 的 力 , 除 重力 W; 外, 土 条 侧面 cc Mbd 作用 有 法 向 力 忆 ,Pi WEH H, . Hisis 


法 向 力 的 作用 点 距 弧 面 cd 两 端的 高 度 分 别 为 ;.h,,,。 滑 弧 段 cd 的 长 度 为 1,, 其 上 作用 着 法 
向 力 N, ADAH T; , T; rh 00935 53EIB JJ c 和 摩擦 阻力 Nitane 。 由 于 土 条 的 宽度 不 大 ,W 


和 N 可 假设 作用 于 弧 段 cd 的 中 点 。 在 这 些 力 中 ,P;、H, # h, 在 分 析 前 一 土 条 时 已 经 出 现 ,可 
视 为 已 知 量 ,因此 待定 的 未 知 量 有 Pa Hiri hii Ni 和 7T;5 个 。 每 个 土 条 可 建立 三 个 力 的 平 


衡 方程 , 即 D) Fa = 0, D) Fa 一 0 和 DM; = 0 和 一 个 极限 平衡 方程 Ti 一 tn 十， 


图 7-14 土 条 的 作用 力 


如 果 把 滑动 土 体 分 成 个 条 块 , 则 除 两 端 边界 条 件 为 已 知 外 ,条 块 间 的 分 界面 还 有 (n 一 1) 
个 。 界 面 上 力 的 未 知 量 为 3(n 一 1) ,滑动 面 上 力 的 未 知 量 为 2z, 加 上 竺 求 的 安全 系数 F, ,总 
计 未 知 量 个 数 为 (5n 一 2)。 可 以 建立 的 静 力 平衡 方程 32 个 和 极限 平衡 方程 为 2 个 。 竺 求 未 
知 量 与 方程 数 的 差 为 (n 一 2)。 一 般 用 条 分 法 计算 中 ,n 在 10 以 上 ,因此 是 一 个 高 次 的 超 静 
定 问 题 。 要 使 问题 得 到 解答 ,必须 建立 新 的 条 件 方程 。 有 两 个 可 能 的 途径 ,一 是 放弃 刚体 的 
概念 ,把 土 当 成 变形 体 ,通过 对 土 坡 进行 应 力 变形 分 析 , 可 以 计算 出 滑动 面 上 的 应 力 分 布 , 因 
而 不 能 用 条 分 法 ,这 就 是 有 限 元 法 。 另 一 种 途径 是 仍 以 条 分 法 为 基础 ,但 对 条 块 间作 用 力 加 
上 一 些 可 以 接受 的 简化 假定 ,以 减少 未 知 量 或 增加 方程 数 。 目 前 有 许多 种 不 同 的 条 分 法 ,其 
差别 都 在 于 采用 不 同 的 从 化 假定 上 。 这 些 简化 假定 ,大 体 上 分 为 三 种 类 型 :(1) 不 考虑 条 间 
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作用 力 或 仅 考 虑 其 中 的 一 个 分 量 , 下 述 的 瑞典 条 分 法 和 人 简化 毕 首 甫 法 属于 此 类 ;(2) 假 定 条 
间 力 的 作用 方 辐 或 规定 P, A H, 的 比值 ,前 述 的 折线 滑动 面 分 析 的 推力 传递 法 属于 这 一 
类 ;(3) 假 定 条 块 间 力 的 作用 位 置 ,假如 规定 h; 等 于 侧面 高 度 的 1/2 或 1/3, 下 述 的 普遍 条 分 
法 属于 这 一 类 。 


7.3.3 瑞典 条 分 法 


瑞典 条 分 法 是 条 分 法 中 最 简单 最 古老 的 一 种 。 该 法 假定 滑动 面 是 一 个 圆 弧 面 ,并 认为 
条 块 间 的 作用 力 对 边 坡 的 整体 稳定 性 影响 不 大 ,可 以 忽略 ,或 者 说 ,假定 条 块 两 侧 的 作用 力 
大 小 相等 ,方向 相反 且 作 用 于 同一 直线 上 ,所 以 可 以 不 予 考 虑 。 图 7-15 中 取 条 块 i 进行 分 
析 , 土 条 i 的 重力 W, 沿 该 条 滑动 面 的 中 点 分 解 为 切 和 回力 了 .三 Wisin0 和 法 回力 N wi = 
Wicos0;。 滑 动 面 以 下 部 分 土 体 对 该 条 的 反 力 的 两 个 分 量 分 别 表示 为 N; #l T; , 

首先 根据 径 疝 力 的 平衡 条 件 , 有 


N; — N; = W ;cosô; (7-11) 
设 安全 系数 F. 定义 为 
F, = 0E — (7-12) 


tanpe Ca 
式 中 , pe 和 ce r] 2 Jr I ai WJ A PE P fa F RR 
聚 力 。 
再 根据 滑动 面 上 的 极限 平衡 条 件 , 有 
cil; + Nitang:; 
F 


p — (7-13) 


i 图 7-15 瑞典 条 分 法 
可 见 在 式 (7-13) rR, T, £ Tv, = W,sin60, ,这 是 由 


于 没有 考虑 土 条 的 切 向 静 力 平衡 ,因而 土 条 i 所 受 的 3 个 力 (W;、T;、N;) 形 成 的 力 三 角形 一 
般 不 会 财 合 , 亦 即 不 满足 静 力 平衡 条 件 。 
最 后 ,按照 滑动 士 体 的 整体 力矩 平衡 条 件 , 土 体 产 生 的 滑动 力矩 为 
> Widi; = > W,Rsin0, (7-14) 
滑动 面 上 的 抗 清 力矩 为 


加 cil; + W,cos0;tancç; 


由 于 滑动 土 体 处 于 极限 平衡 状态 时 ,滑动 力矩 三 抗 滑 力矩 , 式 (7-14) 与 式 (7-15) 相 等 
Ti _ >: cil; + W ,cos0;tan iR 


R (7-15) 


F, 


> (cil; + W,cos0,;tang;) 
F. = —— —— — 

> ` W,sin0, 
如 果 用 土 条 i 重力 W, 在 滑动 面 的 切 向 分 力 T,; 计 算 , 产 生 的 对 圆心 滑动 力矩 M. = T,,R , 
用 在 滑动 面 的 法 回 分 力 Nu 产生 的 摩 阻 力 和 黏 聚 力 一 起 计算 形成 的 抗 滑 力 窍 Ms = Ceili + 
Wicosbitanp; )/ F. ,再 考虑 滑动 土 体 的 整体 力矩 平衡 条 件 , 也 可 得 到 与 式 (7-16) 完 全 相同 的 结果 。 
由 此 看 来 瑞典 条 分 法 是 忽略 条 间 力 影响 的 一 种 简化 方法 , 它 只 满足 滑动 土 体 整体 力矩 


(7-16) 
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平衡 条 件 而 不 满足 土 条 的 静 力 平衡 条 件 , 这 是 它 区 别 于 后 面 将 要 讲述 的 其 他 条 分 法 的 主要 
考点。 此 法 应 用 的 时 间 很 长 ,积累 了 丰 蜗 的 工程 经 验 , 一 般 得 到 的 安全 系数 俩 低 , 即 误差 偶 
于 安全 方面 , 故 目 前 仍然 古 工程 上 常用 的 方法 ，。 


7.3.4 上 毕 肖 甫 法 


毕 肖 甫 (Bishop A N) 于 1955 年 提出 一 个 考虑 土 条 侧面 力 的 土 坡 稳定 分 析 方 法 , 称 毕 肖 
甫 法 。 图 7-16 中 从 圆 弧 滑动 体内 取出 土 条 i 进行 分 析 。 作 用 在 条 块 i 上 的 力 , 除 了 重力 W, 
外 ,滑动 面 上 有 切 向 力 T, 和 法 向 力 Ni, 条 块 的 侧面 分 别 有 法 向 力 Pi Pio WDH Hi;、 
Hi+1。 若 条 块 处 于 静 力 平衡 状态 ,根据 竖 向 力 平衡 条 件 , 应 有 

FF.=0  W,+AH, = Nicosb 十 Tisinb， 
N;cos0; = W, + AH, — T; sin0, (7-17) 


A P, =Pin-P 


图 7-16 毕 肖 甫 法 条 块 作用 力 分 析 


根据 满足 安全 系数 为 F. 时 的 极限 平衡 条 件 , 即 将 式 (7-13) 代 入 式 (7-17) ,整理 后 得 


cos, 4 sinu; tang; Moi s 
式 中 ma = cosh; 十 ran (7-19) 


考虑 整个 滑动 士 体 的 整体 力矩 平衡 条 件 , 各 土 条 的 作用 力 对 圆心 力矩 之 和 应 为 零 。 这 
时 条 间 力 P. #I H, 成 对 出 现 , 大 小 相等 ,方向 相反 ,相互 抵消 ,对 圆心 不 产生 力 算 。 滑 动 面 上 
的 正 压 力 N, 通过 圆心 ,也 不 产生 力矩 。 因 此 ,只 有 重力 W; 和 滑动 面 上 的 切 问 力 T; 对 圆心 
分 别 产 生 滑 动 和 抗 滑 力矩 ,二 者 相等 。 
> W d, = > TR 
将 式 (7-13) 代 和 上 式 , 得 


PWRsinb, = 27 — Cel, + Nitang) R 


代入 式 (7-18) 的 N; 值 ,简化 后 ,得 
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b a [cb ; + (W, + AH; ) tang; ] 
i SIDnU; 


这 就 是 毕 肖 甫 法 的 土 坡 稳定 一 般 计 算 公 式 。 式 中 AR; 二 Hi;4i 一 日 ; ,仍然 是 未 知 量 。 如 果 不 
引进 其 他 的 简化 假定 , 式 (7-20) 仍 然 不 能 求解 。 毕 首 甫 进一步 假定 AR;= 二 0, 实 际 上 也 就 是 
认为 条 块 间 只 有 水 平 作 用 力 P, 而 不 存在 切 向 力 H; ,或 者 假设 两 侧 的 切 向 力 相 等 , 即 AH=0。 
于 是 式 (7-20) 进 一 步 简化 为 
(eb: + W;tançg; ) 
F, = (7-21) 

ARAN aj ei B RAR. APSA mu 包含 有 安全 系数 下 .。 因 此 不 能 和 直接 求 出 安全 系数 ， 
而 需要 采用 试 算 的 办 法 ,迭代 求 算 F. 值 。 

试 算 时 ,可 先 假定 ,= 二 1.0, 由 式 (7-19) 计 算出 各 0 所 相应 的 mw 值 。 代 入 式 (7-21) 中 ， 
求 得 边 坡 的 安全 系数 F... AFS F, 之 差 大 于 规定 的 误差 ,用 下 .计算 m, ,再 次 计算 出 安全 
系数 所 ,如 是 反复 迭代 计算 ,直至 前 后 两 次 计算 的 安全 系数 非常 接近 ,满足 规定 精度 的 要 求 
为 止 。 通 常 迭 代 总 是 收敛 的 ,一 般 只 要 3 一 4 次 就 可 满足 精度 的 要 求 。 

与 瑞典 条 分 法 相 比 ,简化 毕 肖 甫 法 是 在 不 考虑 条 块 间 切 癌 力 的 前 提 下 ,满足 力 多 边 形 闭 
合 条 件 ,就 是 说 , 隐 含 着 条 块 间 有 水 平 力 的 作用 ,虽然 在 竖 回力 平衡 条 件 的 公式 水 平 作用 力 
未 出 现 。 所 以 它 的 特点 是 :(1) 满 足 整 体力 矩 平衡 条 件 ;(2) 满 足 各 条 块 力 的 多 边 形 闭 合 条 
件 ,但 不 满足 条 块 的 力矩 平衡 条 件 ;(3) 假 设 条 块 间作 用 力 只 有 法 向 力 没 有 切 回 力 ;(4) 满 足 
极限 平衡 条 件 。 由 于 考虑 了 条 块 间 水 平 力 的 作用 ,得 到 的 安全 系数 较 瑞典 条 分 法 略 高 一 些 。 
很 多 工程 计算 表明 , 毕 肖 甫 法 与 严格 的 极限 平衡 分 析 法 , 即 满足 全 部 静 力 平衡 条 件 的 方法 
(如 下 述 的 简 布 法 ) 相 比 ,计算 结果 其 为 接近 。 由 于 计算 不 很 复杂 ,精度 较 高 ,所 以 是 目前 工 
程 中 很 常用 的 一 种 方法 。 


7.3.5 简 布 法 


普遍 条 分 法 是 适用 于 任意 滑动 面 的 方法 ,而 不 必 规 定 圆 弧 滑 动 面 。 它 特别 适用 于 不 均 
匀 土 体 的 情况 。 简 布 法 是 其 中 的 一 种 方法 。 图 7-17 的 滑动 面 一 般 发 生 在 地 基 具 有 软弱 来 
层 的 情况 。 价 布 法 是 假设 条 间 力 的 作用 位 置 。 这 样 ,各 土 条 虱 满 足 所 有 的 静 力 平衡 条 件 和 
极限 平衡 条 件 , 滑 动土 体 的 整体 平衡 条 件 目 然 也 得 到 满足 ， 
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从 图 7-18(a) 滑 动土 体 ABC 中 取 任 意 土 条 i 进行 静 力 分 析 。 作 用 在 土 条 i 上 的 力 及 其 
作用 点 如 图 7-18(b) 所 示 。 按 静 力 平衡 条 件 ， 


> F, = 0, 得 式 (7-17) 
W, + Pas NiicosO £ sin0, 
N;cosĝ; — W, 十 AF: — F sinĝ; 


> `F, 一 一 0. 得 
Ar: = T,cos0, mms; N;sinü0, (7-22) 
将 式 (7-17) 代 入 式 (7-22) 整 理 后 得 
"Š 
a SA = (cos0 于 = Z: ]- (W; 十 AH;)tanĝð; (7-23) 
cosh; 
根据 极限 平衡 条 件 ,考虑 安全 系数 F, ,得 式 (7-13) 
E E E E S A 
1, F cl + N;tang;) 
由 式 (7-17) 得 
N; — i w, 十 AFG — T:sinĝ:) 
COSO 


将 N, 代入 式 (7-13) ,整理 后 得 
[s T — 2 W + AH) tang | 
一 


cosô; 


i tanĝ; tano an 
将 式 (7-24) 代 入 式 (7-23) ,得 
2 
人 
F, 1 十 tanlitang 
F, 


图 7-18 表示 作用 在 土 条 侧面 的 法 向 力 P, ,显然 有 P, =0, P, =AP,, P, =P, +AP,= AP, + 
AP, ,以 此 类 推 , 有 


P, = > AP, (7-26) 
j=1 
E EREA n, WA 


VTD. 


图 7-18 土 条 间 的 法 向 力 P, 
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将 式 (7-25) 代 入 式 (7-27) ,得 


5 1 sec 0 | Š u 

F uag . gag [el cos0, + (W, + AH; tang, ] — 2, (W, + AH;)tan0, = 0 
I D 

整理 后 得 


] 
cosO (cosh; + sin0;tane,/ F.) 


> W; + AH; ) tanð, 


> [cI  cos0, -一 (W, 十 AH;)tano; ] 


> [c I cos0, + (W, + AH;)tanç, l 
= 一 eo (7-28) 


>3 (W, + AH;)tanð; 
INIP ma 见 式 (7-19)。 
比较 毕 肖 甫 公式 (7-20) 和 简 布 公式 (7-28), 两 者 很 相似 ,但 有 一 定 差别 , 毕 肖 甫 公式 是 
根据 滑动 面 为 圆 弧 面 ,滑动 土 体 满足 整体 力矩 平衡 条 件 推导 出 的 。 人 简 布 公式 则 是 利用 力 的 


多 边 形 闭合 和 极限 平衡 条 件 ,最 后 从 DAP = = 0 得 出 。 显然 这 些 条 件 适 用 于 任何 形式 的 滑 


动 面 而 不 仅 限 于 圆 弧 面 ,在 式 (7- 28) 中 ,AH. 仍然 是 待定 的 未 知 量 。 毕 肖 甫 没有 解 出 A 互 ,， 
让 AH,=0 而 成 为 简化 毕 首 甫 公式 。 而 人 简 布 则 利用 各 条 的 力矩 平衡 条 件 , 因 而 整个 滑动 土 
体 的 整体 力矩 平衡 也 自然 得 到 满足 。 

将 作用 在 条 i 上 的 力 对 条 块 滑 弧 段 中 点 O, WE 7-17(b)) ,并 让 > Mo = 0。 假 设 
重力 W; 和 滑 弧 段 上 的 力 N; 作 用 在 土 条 中 心 线 上 ,7T,; 通 过 O; 点 , 均 不 产生 力矩 ,条 间 力 的 作 
用 点 位 置 在 假设 土 条 侧面 的 1⁄3 高 处 ,并 如 图 7-18 所 示 的 推力 线 , 故 有 : 


H; any (H; + AH;) 光一 +APD 人 十 Ah; 一 二 Antang | 


十 F. (n, — Antant | = 


2 
略 去 高 阶 微量 整理 后 得 
H.Azx; — P,Ah; 一 APA， =g 
AH; — 万 ;+ zf (7-30) 


式 (7-29) 表 示 条 块 间 切 向 力 与 法 回力 之 间 的 关系 。 式 中 符号 见 图 7-17, 

由 式 (7-25) IÑ (7-26) 、 式 (7-27) 、 式 (7-28) 、 式 (7-29) 和 式 (7-30), 利 用 迭代 法 可 以 求 得 
普遍 条 分 法 的 边 坡 稳定 安全 系数 。 其 步骤 如 下 : 

(1) 假定 A 互 ,=0, 利 用 式 (7-28) ,迭代 求 第 一 次 近似 的 安全 系数 F。 。 

(2) 将 Fa PM AH,=0 代入 式 (7-25), 求 相应 的 AP;( 对 每 一 条 ,从 1 到)。 


(3) 用 式 (7-26) P, = = Bap 求 条 块 间 的 法 向 力 P;( 对 每 一 条 ,从 1 到)。 


(4) 将 P, #l AP, RAEC- 29) 和 式 (7-30) , 求 条 块 间 的 切 向 作用 力 互 ;( 对 每 一 条 ,从 1 
到 7) 和 和 互 ,。 


(5) 将 ZA H, 重新 代入 式 (7-28) ,迭代 求 新 的 稳定 安全 
系数 下 。 

如 果 F. Fa — A,A 为 规定 的 安全 系数 计算 精度 , 重 
新 按 上 述 步骤 (2) 一 (5) 进 行 第 二 轮 计 算 。 如 是 反复 进行 ， 
直至 Fo 一 Foy 二 A 为止 。Fsiw 就 是 该 假定 滑动 面 的 安 
全 系数 。 边 坡 的 真正 安全 系数 还 要 计算 很 多 滑动 面 ,进行 
比较 , 找 出 最 危险 的 滑动 面 ,其 安全 系数 才 是 真正 的 安全 
系数 。 工 作 量 相 当 浩 繁 。 一 般 要 编制 程序 在 计算 机 上 计 
算 。 用 简 布 法 计算 一 个 滑动 面 安全 系数 的 流程 如 图 7-19 
所 示 。 

除 简 布 法 之 外 ,适用 于 任意 滑动 面 的 普遍 条 分 法 还 有 
多 种 。 它 们 多 是 假设 条 间 力 的 方向 。 如 假设 条 间 力 的 方 
向 为 常数 ,或 者 其 方向 为 某 种 函数 ,或 者 设 条 间 力 方向 与 
滑动 面 倾 角 一 致 等 。 


7.3.6 有 限 元 法 


1. 滑动 面 应 力 法 
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图 7-19 简 布 法 计算 程序 流程 


从 瑞典 条 分 法 到 普遍 条 分 法 的 基本 思路 都 是 把 滑动 土 体 分 割 成 有 限 宽度 的 土 条 ,把 圭 
条 当成 刚体 ,根据 静 力 平衡 条 件 和 极限 平衡 条 件 求 得 滑动 面 上 力 的 分 布 ,从 而 可 计算 出 稳定 
安全 系数 。 但 是 因为 土 体 是 变形 体 并 不 是 刚体 。 用 分 析 刚 体 的 办 法 ,不 满足 变形 协调 条 件 ， 
因而 计算 出 滑动 面 上 的 应 力 状态 不 可 能 是 真实 的 。 有 限 元 法 的 滑动 面 应 力 法 就 是 把 土 坡 当 
成 变形 体 , 按 照 土 的 变形 特性 ,计算 出 土 坡 内 的 应 力 分 布 ,然后 再 引入 圆 弧 滑 动 面 的 概念 , 验 


算 滑 动土 体 的 整体 抗 滑 稳定 性 。 


将 土 坡 划 分 成 许多 单元 体 ,如 图 7-20 所 示 。 用 有 限 元 法 可 以 计算 出 每 个 单元 的 应 力 、 
应 变 和 每 个 结 点 的 结 点 力 和 位 移 。 这 种 计算 目前 已 经 成 为 土石 坝 应 力 变 形 分 析 的 常用 方 
法 ,有 各 种 现成 的 程序 可 供应 用 。 图 7-21 表示 一 座 土 坝 用 有 限 元 法 分 析 所 得 竣工 时 坝 体 的 
藤 应 变 分 布 图 ,可 以 清楚 看 出 坝 坡 在 重力 的 作用 下 蔓 切 变形 的 轨迹 类 似 于 滑 弧 面 。 


图 7-20 土 坝 的 有 限 元 网 格 和 滑动 面 示意 图 


210 土 力 学 (第 2 版 ) 


WA aS 
Z NS 
ANANN 


— a m — Y y 


™ — Œ 一 
— 后 一 一 X x 


— — — — — — X — ` T. aM 人 — 


图 7-21 某 坝 竣工 后 的 剪 应 变 分 布 示 意图 (有 限 元 法 分 析 ) 


土 坡 的 应 力 计 算出 来 以 后 ,再 引入 圆 弧 滑动 面 的 概念 ,图 7-20 中 表示 一 个 可 能 的 圆 弧 
滑动 面 。 把 滑动 面 划分 成 若干 小 跌 段 A ,小 弧 段 AL 上 的 应 力 用 弧 段 中 点 的 应 力 人 代表, 其 
值 可 以 按 有 限 元 法 应 力 分 析 的 结果 ,根据 弧 段 中 点 所 在 的 单元 的 应 力 确 定 , 表 示 为 cu ,os， 
Tazio WRI AL 与 水 平 线 的 倾角 为 0;, 则 作用 在 弧 段 上 的 法 向 应 力 和 前 应 力 分 别 为 


On 一 > (G. u 9 kas > GG. — # )e0S20. T T SINB20. (7-31) 
bo == £ COSG; — G. — )sin20, CERTA, 


RIER -JEO m EME o, AA + BJ U BS EEN 
rp = Ci + On tang, 
J$ z IB E r 48 R E BJ BJ y; JJ ADERI yB E AR h Ja o R Wr A TE 2JJ IBI BJ S BJ BJ 
WH > z AL 和 抗 剪 力 >》 ra 。 边 坡 稳定 安全 系数 为 


F. = DA Toma aA (7-33) 
显然 ,这 种 分 析 方 法 的 优点 是 把 边 坡 稳定 分 析 与 坝 体 的 应 力 和 变形 分 析 结 合 起 来 。 这 


时 ,滑动 土 体 日 然 满足 静 力 平衡 条 件 而 不 必 如 条 分 法 那样 引入 人 为 的 假定 。 但 是 当 边 坡 接 
近 失 稳 时 ,滑动 面 通过 的 大 部 分 土 单元 处 于 临近 破坏 状态 ,这 时 ,用 有 限 元 法 分 析 边 坡 内 的 
应 力 和 变形 所 需要 的 土 的 基本 特性 ,如 变形 特性 ,强度 特性 等 均 变 得 十 分 复杂 ,计算 中 也 会 
出 现 一 些 困 难 。 要 提出 一 种 适用 的 土 的 本 构 模 型 也 很 不 容易 。 


2. 强度 折 减 法 


强度 折 减 法 是 将 土 的 抗 剪 强度 除 以 折 减 系数 F, ,直接 用 于 有 限 元 计算 。 如 果 计 算 的 土 
坡 正 好 失 稳 破坏 ,所 用 的 折 减 系数 就 等 于 土 坡 的 安全 系数 。 土 的 强度 折 减 公式 为 


_T _ otang+c _ tang | C a I 
p. F. F. G F. tF osinp, +c, 


这 样 
pr = arctan 
i (7-34) 
| 


Cr — — 


F, 
式 中 参数 wm Ac, 即 为 折 减 后 的 强度 指标 。 可 将 其 用 于 有 限 元 计算 的 本 构 模 型 中 ,将 折 减 系 
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数 下 ,从 1.0 逐 渐 增 大 ,最 后 达到 整体 失 稳 时 的 折 减 系数 就 等 于 安全 系数 。 亦 即 F, == 下 ,。 
判断 整体 失 稳 有 不 同 的 标准 和 指标 ,如 单元 的 应 力 水 平 , 土 坡 的 最 大 水 平 位 移 、 坡 项 角 点 的 
水 平 位 移 等 。 由 于 这 种 计算 所 采用 的 本 构 模 型 多 为 弹性 -理想 塑性 模型 ,所 以 也 有 用 塑性 
区 的 发 展 来 判断 失 稳 的 方法 。 

【例题 7-3] 均匀 黏 性 土 坡 , 坡 高 25m, 坡 比 为 1:2, 研 压 土 料 的 重度 y= 20kN/m°, 内 
摩擦 角 pg 二 26.6 , 黏 聚 力 c 王 10kPa。 滑 动 圆 缴 的 圆心 .半径 和 位 置 如 图 7-22 所 示 , 半 径 
R=43. 5m。 试 分 别 用 瑞典 条 分 法 和 简化 毕 肖 甫 法 求 对 应 于 该 滑动 面 的 安全 系数 ,并 对 计算 
结果 进行 比较 。 


图 7-22 例题 7-3 图 


【 解 】 为 使 计算 简单 ,将 滑动 土 体 分 为 6 个 土 条 ,分 别 计算 各 条 的 重量 W, ,滑动 面 陶 长 1, 
和 土 条 中 心 线 与 紧 向 的 夹 角 0 和, 然后 用 瑞典 条 分 法 与 简化 毕 肖 甫 法 计算 抗 滑 稳定 安全 系数 。 
(1) 瑞典 条 分 法 
分 项 计算 见 表 7-1 
表 7-1 瑞典 条 分 法 计算 表 


š W, sinĝ; W, cosĝ; W; cosĝ; tang; li =b; cos, 
a 3 = 号 b; /m 0, /( j W, /kN sinĝ; cosĝ; cil; /kN 
/kN /kN /kN /m 
5 182 


50. 8 
1210 : 100. 0 
1990 103. 0 
2290 112. 6 
1825 138. 0 
350 99, Ü 
604.0 


Ia 2 s x ç | 
=i 
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> (W; cosb; tang; + cili) _ 3411 + 604 


Ra z 
> `w, sinĝ; 3023 


= L; 33 


(2) 3 4k E W T Z 
Finn si aa 由 于 毕 肖 甫 法 计算 的 安全 系数 一 般 高 于 瑞典 条 分 法 大 约 
10%, 设 初始 值 下 二 1.50, 通 过 表 7-2 计算 。 


表 7-2 简化 毕 肖 甫 法 计算 表 


; |(cibi; +W; tangi ) 
/ Moi 
152 
705 
1043 
IIF 
1061 
283 
4421 


.) 

4421 

Fo = — M = H y ]. 462 
i > ` W,sin0, 3023 


计算 结果 下。 与 Fa 相差 较 大 (Fw 一 Fs 一 0.038), 设 下 w 一 1.46 重新 计算 , 见 表 7-3, 


表 7-3 计算 结果 
; (cb; + Witang:;) 
/ moi 
152.3 
705 
1041 
1172 
1055 
280 
4405 


A. £ 7-3 可 以 计算 


>` 二 (cl 十 W ;tang:;) 4405 _ 
Fe 一 =; 


Y 1W,sin0, 3023 | 
PA 已 经 很 小 了 , 则 下 .一 1. 46 
见 简化 毕 肖 甫 法 计算 结果 安全 系数 比 瑞典 条 分 法 高 10% 左 右 。 
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7.3.7 最 危险 滑动 面 的 确定 方法 和 容许 安全 系数 


1. 最 危险 滑动 面 的 位 置 


前 面 介绍 的 是 计算 某 个 位 置 已 确定 的 滑动 面 的 稳定 安全 系数 的 一 些 方法 。 但 这 一 安全 
系数 并 不 一 定 表 示 边 坡 的 真正 稳定 性 ,因为 滑动 面 是 任意 取 的 。 假 设 一 个 滑动 面 ,就 可 计算 
其 相应 的 安全 系数 。 真 正 代 表 边 坡 稳定 程度 的 安全 系数 应 当 是 安全 系数 中 的 最 小 值 。 相 应 
于 最 小 的 安全 系数 的 滑动 面 称 为 最 危险 滑动 面 , 它 才 是 最 可 能 发 生 滑 动 的 滑动 面 。 

确定 最 危险 圆 弧 滑动 圆心 的 位 置 和 半径 大 小 是 稳定 分 析 中 工作 量 很 大 的 工作 。 而 确定 
普遍 条 分 法 的 最 危险 滑动 面 位 置 , 其 工作 量 就 更 大 得 多 。 目 前 人 们 已 经 发 展 了 很 多 搜索 最 
危险 滑动 面 位 置 , 搜 寻 整 体 极 值 的 方法 。 包 括 下 接 搜 索 的 方法 ,解析 方法 以 及 各 种 不 确定 性 
的 方法 。 后 者 包括 随机 搜索 方法 、 优 化 方法 以 及 遗传 算法 .神经 网 络 .蚂蚁 算法 等 仿生 学 的 
方法 。 随 着 计算 机 技术 的 发 展 ,在 短 时 间 完 成 大 量 的 计算 已 经 不 难 , 在 这 方面 已 经 有 不 少 计 
算 程序 可 供 使 用 。 费 伦 纽 斯 (Fellenius W) 提 出 的 经 验方 法 ,在 简单 土 坡 的 工程 计算 中 可 能 
有 一 定 使 用 价值 。 

费 伦 纽 斯 认为 ,对 于 均 勺 黏 性 土 坡 , 最 危险 滑动 面 一 般 通 过 坡 脚 。 在 pg=0 整体 圆 弧 法 
的 边 坡 稳定 分 析 中 ,最 危险 滑 弧 圆心 位 置 玉 为 图 7-23(a) 中 PB #l 0, RARE. Anh W 
值 与 坡 角 a 大 小 的 关系 ,可 由 表 7-4 查 用 。 


图 7-23 最 危险 滑动 圆心 的 经 验 确 定 方法 
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表 7-4 各 种 坡 角 的 房 pE 
60° : 0. ° 
45° 
33°41' 
26°34' 
18°26" 
14°02" 


L110 


对 于 o>0 的 土 坡 , 最 危险 滑动 面 的 圆心 位 置 可 能 在 图 7-23(b) 中 DE 线 的 延长 段 上 
DE 线 的 位 置 按 图 7-24(b) 中 所 示 的 方法 确定 。 在 DE WRR ERAO O .0O;、…, 通 过 坝 


脚 A 分 别 作 圆 弧 AC; AC 、… ,并 求 出 相应 的 安全 系数 Fa .Fs 、…。 然 后 用 适当 的 比例 尺 
标 在 相应 圆心 点 上 ,并 连 成 安全 系数 FF. 随 圆心 位 置 的 变化 曲线 。 出 线 的 最 低 点 即 为 圆心 在 
DE 延长 线 上 时 安全 系数 的 最 小 值 。 但 是 真正 的 最 危险 滑 弧 圆心 并 不 一 定 在 DE 线 方向 
上 。 通 过 这 个 最 低 点 , 引 DE 的 垂直 线 FG ,在 FG Zk Ej DE 延 线 交 点 的 前 后 再 定 几 个 圆心 
O! .O!、…, 用 类 似 步 又 确定 圆心 在 FG 线 上 时 的 最 小 安全 系数 的 圆心 ,这 个 圆心 才 认 为 是 通 
过 坡 脚 滑 出 时 的 最 危险 滑动 圆 弧 的 圆心 。 

当地 基 土 层 性 质 比 填 土 软弱 或 者 坝 体 填 土 种 类 不 一 、 强 度 互 异 时 ,最 危险 滑动 面 不 一 
定 从 坡 脚 滑 出 。 这 时 寻找 最 危险 滑动 面 位 置 就 更 为 繁琐 。 对 于 非 均 质 的 .边界 条 件 较为 复 
杂 的 土 坡 , 用 上 述 方法 寻找 最 危险 滑动 面 的 位 置 将 是 十 分 困难 的 。 


2. 边 坡 容许 安全 系数 


在 土 坡 稳定 分 析 中 ,从 土 料 的 强度 指标 到 计算 方法 ,很 多 因素 都 无 法 准确 确定 。 因 此 如 
果 计 算得 到 的 安全 系数 等 于 1 或 稍 大 于 1, 并 不 表示 边 坡 的 稳定 性 可 得 到 可 靠 的 保证 。 安 
全 系数 必须 满足 一 个 基本 的 要 求 , 称 为 容许 安全 系数 。 容 许 安全 系数 值 是 以 过 去 的 工程 经 
验 为 依据 并 以 各 种 规范 的 形式 确定 。 因 为 采用 不 同 的 抗 前 强度 试验 方法 和 不 同 的 稳定 分 析 
方法 所 得 到 的 安全 系数 差别 其 大 ,所 以 在 应 用 规范 所 给 定 的 容许 安全 系数 时 ,一 定 要 注意 它 
所 规定 的 试验 方法 和 计算 方法 。 

表 7-5 和 表 7-6 是 水 利水 电 部 门 颁布 的 《 碾 压 土石 坝 设 计 规范 》(DL/T 5395 一 2007) 和 
国家 标准 《建筑 边 坡 工程 技术 规范 》(GB 5033 一 2002) 中 规定 的 边 坡 稳定 最 小 (容许 ) 安 全 系 
数 。 在 表 7-5 中 ,适用 于 考虑 条 间 力 的 计算 方法 。 当 采用 不 考虑 条 间 力 的 瑞典 条 分 法 时 ， 
对 1 级 坝 的 正常 运用 条 件 最 小 安全 系数 应 不 小 于 1. 30; 其 他 情况 应 比 表 7-2 中 值 减 小 8% 
左右 。 表 7-6 中 的 圆 弧 滑动 法 是 指 瑞典 条 分 法 。 
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表 7-5 碾 压 土石 坝 坝 坡 稳定 最 小 安全 系数 
工程 等 级 
运用 条 件 


注 : 1. 正常 运用 条 件 

(1) 水 库 水 位 处 于 正常 蓄 水 位 和 设计 洪水 位 与 死水 位 之 间 的 各 种 水 位 的 稳定 渗流 期 ; 

(2) 水 库 水 位 在 上 述 范 围 内 经 常 性 的 正常 降落 ; 

(3) 抽水 蕃 能 电站 的 水 库 水 位 的 经 常 性 变化 和 降落 。 

2. 非常 运用 条 件 I 

(1) 施工 期 : 

(2) 校 核 洪水 位 有 可 能 形成 稳定 渗流 的 情况 ; 

(3) 水 库 水 位 的 非常 降落 ,如 自 校 核 洪 水 位 降落 、 降 落 至 死水 位 以 下 ,以 及 大 流量 快速 泄 空 等 。 
3. 非常 运用 条 件 I 

正常 运用 条 件 遇 地 震 。 


表 7-6 建筑 边 坡 稳定 最 小 安全 系数 


边 坡 规程 安全 等 级 
一 级 边 坡 ZA =A 
计算 方法 
平面 滑动 法 m m" w 
折线 滑动 法 (推力 传递 法 ) | 


圆 驳 滑动 法 1. 20 


注 : 1. 土质 边 坡 工程 安全 等 级 根据 边 坡 高 度 和 破坏 后 果 决 定 ; 
2. 对 地 质 条 件 很 复杂 或 破坏 后 果 极 严重 的 边 坡 工程 ,其 稳定 安全 系数 宜 适当 提高 。 


7.3.8 边 坡 稳定 分 析 图 解法 


以 上 所 讲 的 黏 性 土 坡 稳定 分 析 方 法 ,即便 是 最 简单 的 瑞典 条 分 法 ,由 于 要 找到 最 危险 的 
滑动 圆 弧 ,都 需要 大 量 的 计算 工作 。 为 简化 计算 工作 量 , 曾 有 不 少 学 者 根据 他 们 所 和 擎 握 的 丰 
名 的 计算 资料 ,整理 出 坡 高 五 、 坡 角 wa、 与 土 的 抗 剪 强度 指标 cp 和 重度 y 等 参数 之 间 的 关 
系 ,并 绘 成 图 表 供 直接 查 用 。 其 中 较 简 便 实 用 的 如 图 7-24 所 示 的 苏联 学 者 洛 巴 索 夫 
(JIogacop) 的 土 坡 稳定 计算 图 。 

对 于 均 质 的 简单 土 坡 , 高 度 在 10m 以 内 时 可 以 直接 查 用 。 对 于 更 高 的 土 坡 ,也 有 参考 


价值 。 图 中 N 一 7 万 称 为 稳定 数 ,其 中 c HRR JI, A kPa 计 ,Y 为 土 的 重度 ,以 kN/m’ 计 ， 


H 为 土 坡 的 高 度 , 以 m 计 。 利 用 这 张 图 表 , 可 以 很 快 地 解决 下 列 两 类 主要 的 土 坡 稳定 问题 。 
(1) BEAR a LAERA op RRJ EE 7, 求 土 坡 的 许可 高 度 H, 
(2) 已 知 土 的 性 质 指标 c、p、Y 以 及 坡 高 互 , 求 许可 的 坡 角 ,如果 上 述 指标 已 经 除 以 安 
全 系数 ,如 式 (7-34) , 则 可 求 得 与 该 安全 系数 对 应 的 容许 坡 高 及 坡 角 。 
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坡 角 a/(") 
图 7-24 计算 简单 土 坡 稳定 用 图 表 (JIo6acop) 


【例题 7-4] 已 知 土 坡 坡 角 a =33° 11 , 土 的 内 摩擦 角 op 一 20 , 黏 聚 力 c= 4. 9kPa, 重 度 
y=15.7kN/m° , 求 土 坡 的 容许 高 度 万 (安全 系数 已 包括 在 强度 指标 中 )。 
LR] 按 坡 角 a 和 内 摩擦 角 w, 由 图 7-27 查 得 稳定 数 N= 0. 036. 


又 =< 


i H= N  15.7x0.036 “S (m) 


【例题 7-sJ 土 的 性 质 同 例题 7-4, 若 坡 高 是 二 15m, 求 土 坡 的 稳定 坡 角 a 
【 解 】 求 稳定 数 


F sn s so 


按 稳定 数 N 和 内 摩擦 角 p, 由 图 7-27 查 得 稳定 坡 角 a 二 26"。 


7.4 边 坡 稳定 分 析 的 总 应 力 法 和 有 效应 力 法 


7.4.1 基本 概念 


无 论 是 天 然 土 坡 还 是 人 工 土 坡 , 在 许多 情况 下 土 体内 存在 春 孔 院 水 压力 ,例如 渗流 场 中 
的 孔 际 水 压力 或 者 填 土 所 引起 的 超 静 了 筷 际 水 压力 ,和 孔 际 水 压力 的 大 小 有 些 悄 况 下 容易 确定 ， 
有 些 情况 下 则 较 难 确定 或 确定 不 了 。 例 如 稳定 渗流 场 中 的 水 压力 一 般 可 以 根据 流 网 比较 准 
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确 地 确定 ,而 在 施工 期 ,水 位 又 降 期 以 及 地 震 时 产生 的 孔隙 水 压力 就 很 难 确定 ;而 土 坡 在 滑 
动 过 程 中 产生 的 超 静 孔隙 水 压力 变化 目前 几乎 还 没有 办 法 确定 。 显 然 ,在 前 节 所 讨论 的 边 
坡 稳定 计算 方法 中 ,作用 于 滑动 土 体 上 的 力 是 用 总 应 力 表示 还 是 用 有 效应 力 表 示 是 一 个 十 
分 重要 的 问题 。 

图 7-25 表示 土 坡 中 因 某 种 原因 存在 着 孔隙 水 压力 。 作 用 在 滑动 弧 面 AC 上 的 孔隙 水 压 
力 垂直 于 作用 面 , 也 就 是 说 ,作用 方向 垂直 于 滑动 弧 面 .指向 圆心 。 取 土 条 ; 进行 力 的 分 析 。 
将 土 条 重力 W, 分 解 成 法 回力 Wicos0 和 切 回 力 Wisin0。Wisin0 是 滑动 力 , 对 圆心 产生 清 
动力 矩 Mu, W,cos0, 是 土 条 作用 于 滑动 面 上 的 法 向 力 , 如 果 将 其 减 去 孔 阶 水 压力 uli RAR 
部 分 (Wicos0; 一 uil;) 在 滑动 弧 面 上 对 土 条 产生 摩擦 阻力 Ts 二 (Wicos0; 一 uil;)tang ,摩擦 阻 
力 对 于 圆心 产生 抗 滑 力矩 Ms 。 这 样 的 分 析 方 法 就 称 为 有 效应 力 法 。 因 为 这 时 孔隙 水 压力 
已 被 扣除 , 摩 阻 力 完 全 由 有 效应 力 计 算 。 抗 剪 强度 指标 应 当 用 有 效 强 度 指 标 Z , 


图 7-25 滑动 面 上 了 筷 际 水 压力 的 作用 


男 一 种 分 析 方 法 是 计算 厅 阻 力 时 不 扣除 筷 际 水 压力 。 硅 擦 阻力 直接 用 式 Ts =W,cosñ; tang, 
计算 ,9; 为 总 应 力 强 度 指标 ,这 就 是 总 应 力 法 。 

同一 种 情况 用 两 种 计算 方法 得 到 的 摩擦 阻力 应 该 是 一 样 的 。 为 了 得 出 这 一 结果 必须 是 
当 0 时 gogio pi 就 是 总 应 力 强 度 指标 。 正 确 的 e, 值 必须 能 恰当 地 反映 二 所 起 的 作 
用 ,使 两 种 方法 算得 的 摩擦 阻力 一 样 大 。 这 种 依 徘 不 同 的 试验 方法 得 出 适当 的 强度 指标 c、 
o 值 以 代 蕉 该 具体 情况 下 土 体 中 孔 际 水 压力 对 强度 的 有 影 啊 ,就 是 总 应 力 法 的 实质 。 

显然 ,如 果 孔 际 水 压力 u 能 够 比较 容易 地 计算 出 来 ,应 该 采用 有 效应 力 法 ,这 样 概念 清 
楚 ,结果 可 徘 。 但 是 许多 情况 下 ,了 筷 际 水 压力 难以 准确 计算 ,就 只 能 采用 总 应 力 法 。 目 前 在 
工程 界 中 这 两 种 方法 均 有 应 用 。 但 在 强度 指标 的 配合 选用 上 ,常常 因 存在 模糊 不 消 的 概念 
而 引起 差错 。 因 此 ,正确 使 用 总 应 力 法 或 有 效应 力 法 以 及 选择 相应 的 合适 的 抗 藤 强度 指标 ， 
是 土 坡 稳定 分 析 中 的 关键 问题 。 

如 前 所 述 , 总 应 力 法 是 通过 控制 试验 方法 ,得 到 合适 的 强度 指标 ,间接 反映 孔 际 水 压力 
的 影响 。 例 如 对 于 边 坡 土 体 已 经 完全 固 结 和 排水 的 情况 , 土 体内 没有 超 静 孔 际 水 压力 时 , 试 
验方 法 就 应 该 用 直 艾 试验 的 慢 剪 或 三 轴 试 验 的 排水 前 ,得 出 的 指标 就 是 有 效 强 度 指标 。 又 
如 ,饱和 黏 性 土 施工 期 的 称 定 分 析 ,情况 就 不 一 样 。 这 时 土 体内 可 能 产生 较 大 的 超 静 孔 队 水 
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压力 且 来 不 及 消散 ,用 总 应 力 法 时 , 抗 剪 强度 试验 就 应 该 在 不 固 结 不 排水 条 件 下 进行 , 即 采 
用 和 直 蔓 试验 的 快 前 指标 或 三 轴 试 验 的 不 排水 毅 指 标 。 但 是 ,实验 室 控 制 的 试验 条 件 是 很 有 
限 的 。 和 常规 的 做 法 只 有 三 种 , 即 慢 藤 (三 轴 排 水 辫 )、 固 结 快 草 (三 轴 固 结 不 排水 藤 ) 和 快 剪 
(三 轴 不 固 结 不 排水 葛 )。 用 有 限 的 几 种 试验 条 件 去 模拟 千变万化 的 孔 际 水 压力 状态 ,显然 
钙 很 粗糙 的 ,有 时 还 可 能 会 有 较 大 的 误 关 。 这 驶 是 总 应 力 法 的 缺点 。 

有 效应 力 法 物理 概念 明确 ,困难 在 于 孔 际 水 压力 的 计算 上 。 采 用 此 法 时 ,在 取 滑 动土 体 
进行 力 的 平衡 分 析 上 又 有 两 种 方法 。 第 一 种 方法 是 把 土 体 ( 包 括 土 骨架 和 了 筷 际 中 的 流 
体 一 一 水 和 和 气 ) 作 为 整体 取 隅 离 体 ,滑动 面 是 隅 离 体 的 边界 面 。 如 果 边 界面 上 受 水 压力 的 作 
用 ,水 压力 的 大 小 就 是 边界 面 上 各 点 的 孔 了 水 压力 值 ,方向 垂直 于 请 动 面 。 图 7-25 中 所 表 
示 的 就 是 这 种 方法 。 在 工程 上 应 用 较 多 。 另 一 种 方法 则 是 把 滑动 士 体 中 的 土 骨 以 作为 研究 
的 对 象 , 孔 际 中 的 流体 作为 存在 于 土 骨 染 中 的 连续 介质 。 分 析 滑 动土 体 中 土 骨 染 的 力 的 平 
衡 时 要 考虑 流体 与 土 骨架 间 的 相互 作用 力 , 即 浮力 和 渗透 力 。 这 种 取 土 骨架 为 阳 离 体 的 方 
法 在 第 2 章 已 经 做 了 分 析 。 这 种 方法 ,工程 中 采用 较 少 ,只 用 于 已 绘制 出 渗透 流 网 的 情况 。 
在 下 面 稳定 渗流 期 边 坡 稳定 分 析 中 将 作 进一步 阐述 。 

以 下 就 土石 坝 边 坡 稳定 分 析 的 几 个 控制 时 期 如 何 应 用 总 应 力 法 和 有 效应 力 法 作 较 话 细 
的 探讨 。 为 阐述 傈 便 , 在 计算 方法 中 均 采 用 瑞典 条 分 法 。 对 于 复杂 一 些 的 方法 ,如 毕 首 十 法 
和 傈 布 法 等 ,同样 可 以 适用 。 


7.4.2 稳定 渗流 期 土 坡 稳定 分 析 


稳定 渗流 期 指 坝 体 内 施工 期 间 由 于 填 筑 土 体 所 产生 的 超 静 孔 际 水 压力 已 经 全 部 消散 ， 
水 库 长 期 琵 水 ,上 下 游 水 位 差 在 坝 体 内 已 形成 稳定 渗流 , 坝 体 内 的 渗透 流 网 得 以 唯一 确定 ， 
而 且 不 随时 间 而 变化 。 这 种 情况 下 , 坝 体内 各 点 的 孔 辽 水 压力 均 能 由 流 网 确定 。 因 此 ,原则 
上 应 该 用 有 效应 力 法 分 析 而 不 用 总 应 力 法 。 因 为 稳定 渗流 期 的 孔 隐 水 压力 也 属于 静 扎 陀 水 
压力 ,可 以 较 容 易 准 确 地 确定 。 

如 前 所 述 ,根据 取 隅 离 体 的 方法 不 同 , 又 可 分 以 下 两 种 计算 方法 。 

d) 方法 一 : 将 土 骨 染 与 孔 际 流体 (水 与 气 ) 一 起 当成 整体 取 隔 离 体 ,进行 力 的 平衡 
分 析 。 

图 7-26 中 从 滑动 土 体 ABC 内 取出 条 块 i 进行 分 析 。 由 于 将 土 骨架 与 孔 际 流体 当成 一 
个 整体 ,因此 浸润 线 以 上 的 土 重 取 为 压 实 土 的 压 实 重度 7 ,浸润 线 以 下 的 土 体 处 于 饱和 水 


图 7-26 渗流 期 分 析 ( 取 土 体 为 隔离 体 ) 
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状态 , 取 为 饱和 重度 y... +; 处 于 渗流 场 中 , 弧 面 cd 受 水 压力 Pw 的 作用 。 水 压力 值 用 如 
下 办 法 确定 。 通 过 弧 段 cd 的 中 点 O, 作 等 势 线 与 浸润 线 交 于 O O-O S HR E au MA 
cd 段 上 的 平均 渗 压 水 头 。 作 用 于 cd 段 上 的 总 水 压力 为 Pa = Y hal. L 为 弧 段 cd WKE. 


土 条 i 的 重量 W: = (yihi; Ysa ho; )b; sbi 为 土 条 的 宽度 。 弧 面 cd4 上 的 切 向 滑动 力 为 W ;sinĝ;, 

着 面 上 的 总 法 问 力 为 Wicos0;, 有 效法 回力 为 Wicos0; 一 Yhul;。 圆 弧 稳 定安 全 系数 为 

3 [ (WicosO; 一 Ywhuli )tanopi 十 ] 
F= —— — (7-35) 
> Wisinb 
式 中 符号 见 图 7-25 和 图 7-26。 因为 是 有 效应 力 法 ,所 以 用 有 效 内 摩擦 角 ;和 有 效 黏 
i 

在 瑞典 条 分 法 中 ,在 考虑 土 条 的 径 同 力 的 平衡 时 ,忽略 了 土 条 两 侧 孔 际 水 压力 的 不 同 ， 
用 式 (7-35) 计 算 可 能 会 产生 较 大 的 偏差 。 而 简化 毕 肖 甫 法 由 于 是 考虑 土 条 竖 问 力 的 平衡 ， 
条 两 侧 孔 际 水 压力 的 不 同 就 没有 影响 ;其 他 考虑 条 间 力 的 计算 方法 也 不 会 产生 这 个 问题 。 


图 7-27 稳定 分 析 中 下 游 水 位 的 作用 


当 滑 弧 面 深入 下 游 水 位 时 ,一 些 土 条 的 部 分 土 体 浸没 在 下 游 水 位 以 下 ,这 部 分 土 体 的 重 
度 可 作 如 下 处 理 。 图 7-27 中 号 形 阴影 部 分 的 水 体 本 喘 处 于 静 力 平衡 状态 ,可 以 认为 这 部 分 
水 体 对 边 坡 的 稳定 安全 性 不 起 影响 。 就 是 说 只 要 将 这 一 面积 内 的 土改 成 浮 重 度 就 相当 于 考 
虑 了 下 游 水 位 的 影响 。 这 时 作用 于 弧 段 cd 上 的 渗 压 水 头 js 应 该 修改 为 0: 点 至 下 游 水 位 的 
垂直 高 度 。 土 条 的 重量 为 W; 二 (Xihi; 十 Yhzi 十 Yhs;)bi, 边 坡 稳定 安全 系数 仍 为 式 (7-35) 
A. H AE W, 和 hh, 作 了 上 述 相 应 的 修改 。 假 定 圆心 角 9, 不 大 , 则 6;cos0; 守 bisec0; 二 7; ,如 果 
温润 线 的 坡度 平缓 , 则 hh, 守 hs;( 图 7-27)。 这 种 情况 下 滑动 面 上 法 向 有 效 压 力 为 

(Yih + Y. h; + Y hs )b,cos0, — Yahuli = 
(Yih + Y hi + y hy + Yhs)bicos0; — Yahzibi cosh; 
= (Jihu + Y hx; + Y hs;)b;cos6ó, 

于 是 式 (7-35) 可 以 简化 成 


> | Yı hı; 十 yh 2; "j: yh 3; )b; cosĝ; tang; + c | 
F, = 一 -一 一 一 (7-36) 
(Yihi; 十 Ysathzi + Yh 3; )b;sin@0, 
1 
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与 式 (7-35) 相 比 , 式 (7-36) 中 ,分 子 中 ha EERDERE y 计 , 而 水 压力 不 再 出 现 。 就 是 
说 ,水 压力 对 滑 弧 稳定 性 的 作用 ,可 以 用 近似 的 方法 蔡 换 , 即 计算 抗 滑 力 时 ,浸润 线 至 下 游 水 
位 之 间 这 一 部 分 土 柱 重量 用 有 效 重度 代替 饱和 重度 , 而 在 滑动 力 的 计算 中 则 仍 用 饱和 重度 
不 变 。 这 种 方法 称 为 替代 重度 法 。 所 以 式 (7-36) 是 式 (7-35) 的 近似 表达 式 。 就 实质 而 言 
仍然 是 有 效应 力 法 ,因此 抗 剪 强度 指标 都 应 采用 有 效 强 度 指标 c ,P 。 其 优点 是 计算 中 只 要 
知道 坝 体内 温润 线 的 位 置 ,而 可 以 不 必 计 算 滑 弧 面 上 各 点 的 渗透 中 的 孔 际 压力 , 亦 即 不 必 绘 
流 网 ,从 而 使 计算 得 以 简化 。 这 种 方法 常用 于 实际 工程 的 设计 中 。 
同 理 , 稳 定 渗 流 期 土 坡 稳定 分 析 的 人 简化 毕 首 甫 法 , 式 (7-21) 变 成 . 


>» LW, — Y. hib,)tane;+ cb; | 

F, = Sw (7-37) 

(2) 方法 二 :将 土 骨架 作为 稳定 分 析 的 阳 离 体 ,渗透 水 流 当 成 在 土 骨架 孔 际 中 流动 的 连 

续 介质 ,两 者 是 独立 的 相互 作用 的 传 力 体 系 。 分 析 图 7-28 中 滑动 土 体 ABC 内 土 骨架 的 平 
衡 。 它 除了 受 重力 和 滑动 面 的 反 力 外 ,还 受 水 流 的 推动 和 拖 忠 作用 , 亦 即 渗透 力 的 作用 。 今 
取 滑 动土 体 中 的 第 i 条 来 分 析 。 因 为 土 骨架 置 于 渗流 的 水 中 , 受 水 的 浮力 和 渗透 力 的 作用 ， 
所 以 计算 土 条 的 重量 时 ,水 位 以 下 均 用 浮 重度 ,W; 二 (Xihi; 十 Yh2;)b;。 渗 透 力 作用 于 渗透 水 
流 流 过 的 全 部 体积 中 , 沿 竖 回 轴 线 方 回 取 一 延 米 计算 , 即 图 7-28 中 的 阴影 部 分 面积 为 A。 
单位 体积 的 渗透 力 j= 二 7,i、 渗 透 坡 降 i 可 以 从 等 势 线 的 分 布 求 得 。 渗 透 力 7 的 方 回 就 是 流 
线 的 方 回 。 作 用 于 条 块 的 总 渗透 力 J=XwiA ,方向 取 为 该 面积 渗流 的 平均 方向 。 作 用 点 取 


在 渗流 面积 的 形 心 处。 根据 作用 点 和 渗流 方向 可 以 定 出 渗透 力 的 力 臂 d;。 当 J 的 方 同 与 
滑动 面 夹 角 不 大 时 ,通常 只 考虑 渗透 力 的 滑动 作用 而 不 考虑 渗透 力 增加 (或 减 小 ) 骨 架 压 力 ， 
从 而 影响 沿 滑动 面 的 抗 滑 力 。 这 样 , 以 土家 染 为 阳 离 体 的 滑动 圆 弧 安 全 系数 可 表示 为 


F, = > [WicosO;tang’+ c ( UW, sinñ -一 pa Ld: ) (7-38) 
1 1 1 


图 7-28 渗流 期 稳定 分 析 ( 取 土 骨 架 为 隔离 体 ) 


这 种 分 析 方 法 既然 是 以 土 骨 架 为 阳 离 体 ,力作 用 在 骨架 上 ,当然 是 有 效应 力 法 ,强度 指 
标 应 采用 有 效 内 摩擦 角 ç 和 有 效 黏 聚 力 c 。 
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由 于 隔离 体 的 取 法 不 同 , 滑 弧 稳定 安全 系数 的 表达 式 (7-35) 和 式 (7-38) 的 形式 不 一 
样 , 但 都 是 有 效应 力 法 ,计算 结果 应 很 相近 。 由 于 取 土 骨架 为 隔离 体 的 办 法 需 用 流 网 分 块 计 
算 渗透 力 , 计 算 较为 索 琐 , 故 较 少 应 用 。 

【例题 7-6】 图 7-29 表示 了 位 于 不 透水 地 基 上 的 某 均 质 土 坝 下 游 断面 。 坝 高 25m, 上 
下 游 坝 坡 都 是 1: 2, 处 于 正常 运用 的 稳定 渗流 条 件 , 流 网 如 图 所 示 。 土 坝 的 压 实 土 料 重度 
y=20kN/mš° ,饱和 重度 ys 一 20.7kN/ms ,o 一 26. 6",c 王 10kPa, 设 滑 弧 圆 的 坐标 为 (12. 5m， 
47.5m)+ 44 R=47. 5m, 试 用 瑞典 条 分 法 、 替 代 法 和 简化 毕 肖 证 法 的 有 效应 力 法 分 别 分 析 该 
坝 下 游 坡 的 稳定 性 。 


17.5m ` 
|\ 


= 


图 7-29 例题 7-6 图 


基本 公式 : 


(Wicosl 一 ywPuali)tan 十 j. 


> 1 W,sin0, 
(2) PRE: F 2, Wicoshitangi+ cil) 
I > ` W,sin0, 
= 2i W, — ywhubi)tang’ c'b: ] 
O NERIMA > 1 W,sin0, 


计算 表 见 表 7-7 一 表 7-10。 可 见 在 瑞典 条 分 法 中 ,用 替代 法 与 用 扣除 滑动 面 上 的 水 压 
计算 结果 分 别 为 0. 987 和 0.950, 二 者 相差 不 大 。 而 用 简化 毕 肖 甫 法 计算 安全 系数 为 
1.051。 比 瑞典 条 分 法 计算 值 提 高 10% 左 右 。 


282 土 力学 (第 2 版 ) 


L86 ‘0A-8088/5928 = °4 
a a a o < 
ppe i Ai ý 
988 L02 6Z1 
998 9S2 OII 
629 ZOT 
Pe 001 E 
901 ES Z€ | 5Z8 9 


tP 8- > 


06 “ZI 9C /| OI 8 
7 w. x O 
A AE 56 S [= 
t 9 BF 
w aD (Z) (I) 


KEFF L-L 3 


土 坡 稳定 分 析 283 


第 7 章 


[SO "Tsz8088/LLT8 一 了 


L LV | < 
LIV [LL 88 '9 


901 | sz's | 1— 
(ID +2/ (€D W;IIIIISIZ q | ser 
© T | “G 


(SO `I—= ÓT FKE HR E 0I-L > 


0 ¿66 0 


C | /89 0 


[VO `I#z8088/SHV8=— ° 


= | Q| 


88 9 


— 
c 


G 
— 
Ce 


— — 
O 一 一 


56 3 p 
Wy HN) +4 / (9) u 'OSoOD A | 0 = + 


(0`I= AFFE HA JP 6-¿ > 


284 土 力学 (第 2 版 ) 


7.4.3 施工 期 的 边 坡 稳定 分 析 


土石 坝 和 路 韦 . 河 坤 等 在 施工 期 填 土 逐渐 加 高 ,下 部 黏 性 填 土 受到 上 部 填 土 的 目 重 压力 作 
用 ,会 出 现 超 静 孔 际 水 压力 且 不 易 消 散 。 特 别 是 对 于 黏 性 大 、 含 水 量 高 而 接近 饱和 的 土 更 是 如 
此 。 这 种 情况 下 , 边 坡 高 度 增加 , 藤 应 力 不 断 加 大 , 填 土 的 有 效应 力 和 抗 藤 强度 却 增 加 不 多 , 因 
而 易于 导致 土 坡 失 稳 。 在 刚 竣工 时 为 最 不 利 的 条 件 , 因 而 这 时 是 边 坡 稳定 的 一 种 控制 情况 。 
土石 坝 施 工期 的 稳定 分 析 , 可 以 分 别 采 用 总 应 力 法 和 有 效应 力 法 。 


1. 总 应 力 法 
不 直接 考虑 孔 附 水 压力 的 影响 , 边 坡 稳定 安全 系数 用 (7-16) 计 算 : 


(W,cos0,; tang, + cil;) 
1 


ŠW; sinô, 
式 中 土 条 的 重量 W, 应 用 压 密 后 填 土 的 总 重量 。 抗 前 强度 指标 cp ATREA. UN A 
重 压 力作 用 下 来 不 及 发 生 渗流 固 结 , 压 密 只 是 由 于 未 充 水 部 分 孔 辽 体积 的 减少 ,应 该 从 坝 体 
上 下 接 采 取 土 样 ,采用 直 剪 试验 的 快 剪 指标 或 三 轴 试 验 的 不 排水 剪 指 标 。 下 前 试验 因为 试 
件 溥 .排水 条 件 得 不 到 严格 控制 ,对 于 渗透 系数 &>1.0X10 cm/s 的 土 难以 保证 不 排水 条 
件 , 故 要 慎重 使 用 。 三 轴 试 验 对 排水 条 件 能 严格 控制 ,对 各 种 渗透 性 的 土 均 可 采用 。 对 于 无 
REE ,渗透 系数 很 大 ,应 认为 在 填 筑 的 过 程 中 , 土 已 基本 完成 固 结 过 程 , 式 (7-16) 中 的 c、9 
值 应 用 直 剪 试验 的 慢 剪 或 三 轴 试 验 的 排水 剪 指标 。 
总 应 力 法 可 以 不 必 计 算 施 工期 填 土 内 的 孔 际 水 压力 变化 和 分 布 情况 ,比较 便便 。 


2. 有 效应 力 法 


有 效应 力 法 必须 先 计 算 施 工期 填 土 内 超 静 和 孔 际 水 压力 的 分 布 及 发 展 变 化 情况 ,然后 才 
能 进行 稳定 计算 。 施 工期 筷 际 水 压力 的 估算 包括 两 部 分 内 容 。 一 是 估算 不 排水 条 件 下 和 孔 际 
水 压力 的 发 生 , 称 为 起 始 孔 际 水 压力 的 计算 。 一 是 估算 施工 期 间 孔 际 水 压力 的 消散 , 即 孔 际 
水 压力 随时 间 的 发 展 。 对 于 黏 性 填 土 ,如 果 体 积 大 ,渗透 性 小 .施工 速度 又 快 , 孔 辽 水 压力 在 
施工 期 间 可 以 认为 不 消散 , 则 只 要 进行 第 一 项 佑 算 。 一 般 右 渗透 系数 k>>1 X 10 cm/s 时 ， 
就 需要 进行 第 二 项 计算 。 
施工 期 坝 体 填 土 是 非 饱和 的 ,严格 地 说 ,应 分 别 确定 扎 际 气压 力 和 和 孔 际 水 压力 ,才能 比 
较 精 确定 出 土 的 抗 甬 强 度 。 但 是 ,大 多 数 坤 坝 填 土 压 实 后 的 饱和 度 均 在 80 一 85 名 以 上 。 
这 种 情况 下 ,了 筷 际 间 的 空气 以 封闭 气体 的 形式 分 布 于 土 中 ,只 计算 孔 际 水 压力 ,并 按 有 效应 
力 强度 的 公式 u= c 十 (o 一 wu)tang 估算 土 的 强度 ,就 已 经 具有 与 其 他 环节 相 适 应 的 精度 。 
施工 期 坝 体 应 力 状 态 变 化 所 产生 的 起 始 孔 际 水 压力 ,可 以 用 下 式 计算 : 
Au= B[ Ao, + A (Ao, — Ao; ) ] 
= Ban [$2 + A[1 -$2 )] 
AG; 


F, = 


= BAoi kan m a is BAs, (7-39) 
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B= Au _ _ A 25 _ 
Rs ans A)x> | (7-40) 


B 称 为 全 孔隙 水 压力 系数 。 为 加 载 过 程 中 主 应 力 变 化 的 比值 。 研究 坝 体 应 力 变化 的 规 


律 表明 , 坝 体 填 筑 过 程 中 , 主 应 力 增 量 的 比值 Ao;/Ao, 近似 于 常量 。B 值 可 以 从 三 轴 不 排水 
试验 求 之 。 其 方法 是 让 试 件 在 一 定 的 Ao;/Ao 比值 下 增加 荷载 , 测 出 相应 的 孔 际 水 压力 
Ax, 变 化 不 同 的 Ao, / Ao, 值 进 行 系列 试验 。 然 后 绘制 各 种 加 载 比例 Ac; / AG. 下 的 x 一 o 关 
系 曲线 ,如 图 7-30 所 示 。 根 据 曲 线 的 斜率 就 可 以 求 出 全 孔 压 系数 B。 图 7-30 曲线 表明 ,在 
整个 应 力 范围 内 B 不 是 一 个 常数 。 应 根据 实际 的 应 力 变 化 范围 ,采用 其 平均 值 。 为 简化 计 
算 ,滑动 面 上 的 oi 值 ,可 以 近似 地 用 该 点 以 上 土 柱 的 自重 应 力 yh 来 代替 , 则 土 条 滑动 面 上 


的 起 始 孔 际 水 压力 就 可 表达 为 
u = BYh (7-41) 


1200 


° 三 轴 仪 中 受 静 水 压 Ao3/Aoi=1.0 
A K HE Ao, [A0 =Ko 


筷 隐 水 压力 w/kPa 


400 800 7ı 1200 1600 2000 
轴 回 总 应 力 al/kPa 


图 7-30 两 种 全 的 o-u 曲线 


如 末 填 土 的 渗透 系数 较 大 ,k 二 1X10 “cm/s, 需要 考虑 施工 期 间 孔 际 水 压力 的 消散 。 
则 要 按照 土 的 渗流 固 结 理论 ,计算 土 坝 在 施工 过 程 中 ,一 方面 坝 体 在 加 高 ,压力 在 加 大 ,了 筷 际 
水 压力 在 发 展 ; 男 一 方面 , 随 看 时 间 的 推移 , 坝 体 在 固 结 ,和 孔 际 水 压力 在 消散 。 这 一 过 程 的 计 
算 可 参阅 有 关 文 献 。 计 算 结 果 可 绘制 出 茶 一 阶段 坝 体内 孔 际 水 压力 等 值 线 图 ,如 图 7-31 
所 示 。 


0.7@.8 0. 
A01 0.3 A 02022 


0.05 lw ——a a O oÀ PSS 
-一 一 一 一 — 
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图 7-31 竣工 时 坝 体 孔 际 水 压力 等 值 线 图 


坝 体内 孔隙 水 压力 分 布 确定 后 ,就 可 以 用 上 节 中 所 述 的 任何 一 种 方法 ,用 有 效应 力 法 计 
算 边 坡 的 稳定 性 。 计 算 时 将 土 骨架 和 孔隙 流体 一 起 取 隔 离 体 。 滑 弧 面 上 的 孔隙 水 压力 按 筷 
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阶 水 压力 等 值 线 图 上 条 块 滑 弧 段 中 点 处 的 孔 阶 水 压力 计算 。 方 向 垂直 于 滑动 面 。 用 瑞典 条 
分 法 时 ,稳定 安全 系数 为 


> [ (W,cos60, = ül: ) tang; + É ls] 
P s: C (7-42) 


> Wisinb 
1 


7.5 天 然 土 体 的 边 坡 稳定 问题 


天 然 土 体 由 于 形成 的 目 然 环境 、 沉 积 时 间 以 及 应 力 历史 等 因素 不 同 , 性 质 比 人 工 填 土 要 
复杂 得 多 , 边 坡 稳定 分 析 仍 然 可 按 上 述 方法 进行 ,但 在 强度 指标 的 选择 上 要 更 为 慎重 。 


7.5.1 RRE $h + BJ 1 $ë E 


BERS + I A A E |6] Z5 + H JJ - w ë K # HH Z J u 26 3k el lI R , qI 7-32 所 示 。 这 
类 土 如 果 也 按 一 般 的 天 然 土 坡 稳 定 分 析 办 法 ， 
认为 毅 切 过 程 中 密度 不 变 , 采 用 不 固 结 不 排水 
强度 指标 ,得 到 的 安全 系数 一 般 过 大 ,造成 俩 于 
不 安全 的 结 末 。 表 7-11 是 5 个 已 发 生 消 坡 的 这 
类 土 的 饱和 天 然 土 坡 或 挖 方 的 稳定 分 析 实 例 。 
表 中 数据 表明 ,用 e. = 0 法 分 析 时 ,安全 系数 均 
很 大 ,但 实际 上 痢 发 生 了 稳定 破坏 。 其 原因 是 
土 坡 内 滑动 面 上 的 勇 应 力 分 布 不 均匀 ,各 点 不 图 7-32 WER EAIM J -MER R H R 
REMIR IK k. WEIN E FE e TE ta B u DI yy JJ ËB eA | 168 8, Hete HBA AS TI REI» T 
是 随 着 应 变 不 断 加 大 ,已 破坏 的 部 位 的 强度 不 断 降低 ,直至 变 成 残余 强度 。 其 他 部 分 也 会 相 
继 发 生 这 种 情况 ,形成 所 谓 渐 进 破坏 现象 ,这 种 情况 对 于 膨胀 性 土 更 为 严重 ,这 时 边 坡 破坏 
的 时 间 持 续 很 长 ,而 滑动 面 的 强度 降 至 很 低 。 有 些 天 然 滑 坡 体 以 及 断层 市 ,在 其 历史 年 代 上 
发 生 过 多 次 的 清 移 ,经受 很 大 的 应 变 , 土 的 强度 下 降 很 多 ,这 种 情况 下 ,验算 其 稳定 性 时 需 注 
意 取 其 残余 强度 。 


O 03 


£| 


表 7-11 几 个 已 发 生 滑坡 的 超 固 结 土 滑 坡 的 实例 


( 按 p =0 法 分 析 ) 
安全 系数 F. 


边 坡 类 型 


挖 方 
天 然 土 坡 
挖 方 
挖 方 
天 然 土 坡 
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7.5.2 软 土地 基 上 土 坡 的 稳定 分 析 


在 软弱 地 基 上 修筑 韦 坝 或 路 基 ,其 破坏 稼 由 地 基 失 稳 所 引起 。 当 软 土 比较 均匀 ,厚度 较 
大 时 ,实地 勘测 和 试验 表明 其 滑动 面 是 一 个 近似 圆柱 面 ,切入 地 基 一 定 深 度 如 图 7-33 中 


ABC 所 示 ， AB 部 分 通过 十 地基， BC 部 分 通过 堤坝 土 体 。 根 据 瑞典 圆 弧 法 式 (7-10) ,下 .一 MR/ 


M.。 抗 滑 力矩 Ms 由 两 部 分 组 成 。 一 是 AB 段 上 抗 滑 力 所 产生 的 抗 滑 力 矩 Mai ; 另 一 是 BC 
段 上 抗 滑 力 所 产生 的 抗 滑 力矩 Mrn 。 考 虑 到 在 软 土地 基 上 的 堤坝 破坏 时 ,在 形成 滑动 面 之 
前 堤坝 土 体 一 般 已 发 生 严重 裂缝 ,或 者 软 土地 基 已 经 破坏 而 填 方 土 体 部 分 的 抗 剪 强度 尚未 
完全 发 挥 。 因 此 ,如 果 全 部 计算 Mr 和 Mre , 求 得 的 安全 系数 偏 大 。 为 安全 计 , 工 程 中 有 时 
建议 对 高 度 在 5 一 6m 以 下 的 堤防 或 路 堤 ,可 以 不 考虑 坝 体 部 分 的 抗 滑 力矩 。 即 让 Mrr — 0, 
进行 稳定 分 析 ( 滑 动力 矩 则 应 包括 坝 体 部 分 的 Ms ,而 且 是 最 主要 的 部 分 )。 而 对 于 中 等 高 
度 的 堤坝 , 则 可 考虑 采用 部 分 的 Mri ,可 根据 具体 工程 情况 并 参照 当地 经 验 ,采用 适当 折 减 
系数 ,例如 用 0.5 


B 
| 软弱 地 基 
图 7-33 软弱 地 基 上 的 土 坡 滑动 


对 于 地 基 内 深度 不 大 处 有 软弱 夹层 时 ,滑动 面 将 不 是 连续 的 加 弧 面 而 是 由 两 段 不 同 的 
同 弧 和 一 段 沿 软 弱 夹 层 的 直线 所 组 成 的 复合 滑动 面 ABCD( 图 7-34)。 这 种 情况 下 , 土 坡 的 
稳定 分 析 可 用 普遍 条 分 法 计算 ,也 可 采用 如 下 的 近似 方法 计算 。 


图 7-34 复合 滑动 面 


图 7-34 中 滑动 士 体 由 不 同 圆心 和 半径 的 两 段 圆 弧 AB 和 CD 以 及 党 人 各 软弱 夹层 面 平面 BC 组 
成 。 用 竖 直 线 BB 和 CC 将 滑动 土 体 分 成 ABB’、.B'BCC’ 和 CCD I . H 、 开 三 部 分 。 第 工 部 
分 对 中 间 第 开 部 分 作用 以 推力 Pi ,第 焉 部 分 对 中 间 第 开 部 分 提供 以 抗力 Pr 。 今 分 析 中 间 
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部 分 土 体 B BCC 的 抗 滑 稳 定性 。 稳 定安 全 系数 可 表达 为 : 


P = (cl + W tang) + Pr 
Pi 
AHP: c,g 一 一 软 罚 夹层 土 的 抗 瘟 强度 指标 ; 
W 一 一 土 体 BBCC HEH; 
/一 一 消 动 面 在 软 罚 夹层 上 的 长 度 ; 
一 土 体 ABB' 作 用 于 土 体 B'BCC' 的 滑动 力 ,假定 为 水 平方 向 ; 
一 土 体 CC'D 对 土 体 B BCC 所 提供 的 抗力 ,假定 为 水 平方 向 。 
Pr 和 Pr 是 两 个 待定 的 力 , 可 用 如 下 的 作 图 法 求 之 。 
将 圆 弧 段 的 滑动 土 体 按 条 分 法 分 成 大 干 条 ,并 假定 土 条 间 的 作用 力 为 水 平方 辐 。 取 第 
土 条 进行 力 的 平衡 分 析 。 作 用 在 条 块 上 的 力 有 两 个 侧面 上 的 水 平 力 P, 和 P;_ i, 重力 W, 
fiia R, 93 J cil;。 其 中 W; 和 cil; 的 大 小 和 方 回 均 已 知 。R; 和 AP; = 
P,— P, 1 的 方 同 已 知 , 大 小 待定 。 根 据 平 衡 力 系 力 的 多 边 形 闭 合 的 道理 ,R; 和 AP; 可 由 图 
解法 确定 。 这 样 从 上 而 下 ,逐个 土 条 进行 图 解 分 析 。 由 于 P= 二 0, 第 一 个 土 条 的 条 间 力 Pi = 


(7-43) 


AP, ,第 二 个 土 条 的 条 间 力 P, = P, HAP, = >》 WAP, 以 此 类 推 就 可 以 求 出 BB' 面 上 的 作用 


J Pi 。 同 理 可 以 求 得 CC 面 上 的 作用 力 Pr . P i 和 Pr 算出 后 ,就 可 以 代入 式 (7-43) 求 复 
合 滑动 面 ABCD 的 稳定 安全 系数 。 

将 这 种 简化 的 计算 方法 与 7. 2 市 中 的 折线 滑动 面 推 力 传递 法 安全 系数 计算 方法 进行 对 
比 ,可 以 看 出 ,这 种 方法 算得 的 安全 系数 F. 并 不 代表 整个 复合 滑动 面 ABCD 的 安全 系数 ， 
而 是 假定 图 7-34 F AINA ABBA CCD 的 安全 系数 下 .=1.0 的 情况 下 ,中 部 块 体 
BBCC 的 安全 系数 。 要 计算 整个 块 体 ABCD 的 安全 系数 ,必须 在 条 块 的 内 力 分 析 求 条 间 
水 平 作用 力 P, 时 ,将 图 7-34(b) 中 滑 弧 段 i; 上 的 苦 聚 力 改 成 cl;/F,, 将 反 力 R, 与 弧 面 法 线 


的 夹 角 改 成 5; 一 arctan 于。 这 样 用 式 (7-43) 求 安全 系数 F. 时 就 必须 采用 迁 代 法 , 即 先 候 


一 个 安全 系数 Fo ,用 图 解法 求 Pt 和 Pr ,然后 代入 式 (7-43) , 求 安 全 系数 Fa 。 当 F. 与 
per F. 代替 F 重 新 用 图 解法 求 Pi 和 Pr ,再 次 由 式 (7-43) 计 算 安 
全 系数 Fsfg 。 如 是 重复 进行 直至 由 式 (7-43) 算 得 的 安全 系数 与 计算 Pt 和 Pr 时 用 的 安全 
系数 差别 小 于 允许 误差 为 止 ,这 时 的 安全 系数 F. 就 是 复合 滑动 面 ABCD 的 真正 安全 系数 。 


另外 ,本 法 中 AB、BC 和 CD 都 是 任意 假定 的 ,得 到 的 安全 系数 只 代表 一 个 特定 滑动 面 上 
的 安全 系数 。 还 必须 假定 很 多 个 可 能 的 滑动 面 进行 系统 计算 ,得 到 最 小 的 安全 系数 , 才 是 真 
正 代 表 边 坡 稳定 性 的 安全 系数 。 计 算 工 作 量 很 大 。 为 简化 计算 ,可 把 B 和 C 定 在 坡 肩 和 坡 
脚 处 。 并 把 BB 和 CC 当成 光滑 挡 土 墙 的 墙 面 。 于 是 Pi So a ii P, 


E. = 57HIK _— P. JIC Po 


式 中 ,K, 为 朗 肯 主动 土 压力 系数 ,其 值 为 K= tn (45 I 和 gp 为 填 土 的 抗 剪 强度 指 
标 , 而 Pr 则 是 明 肯 的 和 被动 士 压力 E. 
l 


E, = 57H: Ke + 2cH; A/ Kp 
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K, 为 朗 肯 被 动土 压 力 系数 ,其 值 为 开 , 一 tan Gisa! 
Pi 和 Pr 求 出 后 ,就 可 用 式 (7-43) 直 接 求 土 坡 沿 复合 滑动 面 的 安全 系数 下 。 


>J 十 


7-1 如 图 7-35 所 示 , 无 项 性 土 坡 的 坡 角 a 二 20, 土 的 内 摩擦 角 p 一 32", 浮 重度 y = 
10kN/m’ ,地 基 为 不 透水 层 , 若 渗流 逸 出 段 的 水 流 方向 平行 于 地 面 , 求 该 段 土 坡 的 稳定 安全 
系数 。 


上 游 水 位 


地 基 
图 7-35 习题 7-1 图 


7-2 无 限 黏土 坡 如 图 7-36 所 示 , 坡 角 a= 20°, + BJ EFF y=16kN/m?. g=20°, c= 
15kPa, 土 与 基 岩 间 的 摩擦 角 6= 15°, RiR c= 二 10kPa, 问 土 坡 处 于 临界 状态 (安全 系数 为 
1.0) 时 , 土 坡 的 坡 高 H 为 多 少 ? 

7-3 无 限 土 坡 如 图 7-37 所 示 , 地 下 水 沿 坡 面 方 回 渗流 。 坡 高 H= 4m,.Jk ffl a= 20°, + 
的 颗粒 比重 G, 二 2.65, 了 筷 际 比 e==0.70, 与 基 岩 接触 面 的 摩擦 角 6==20° , 黏 聚 力 c 王 15kPa, 求 
土 坡 沿 界面 滑动 的 稳定 安全 系数 F... 


地 下 水 位 


ó =20° 
c =15kN/m2 


图 7-36 习题 7-2 图 图 7-37 习题 7-3 图 


7-4 土 坝 的 横断 面 如 图 7-38 所 示 , 上 游 坡 为 黏土 和 斜 增 , 压 实 填 土 重度 y=19. 6kN/m° 。 
土 体 强度 指标 与 界面 一 致 。 香 斜 墙 与 砂砾 石料 和 地 基 的 接触 面 的 摩 控 角 6= 18°., #h 8 JJ 
c 一 5kPa。. 求 黏土 斜 墙 沿 接触 面 ABC 滑动 的 安全 系数 下 上 、。 
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7-5 在 天 然 重度 为 y=18kN/mš° opi 的 土 层 中 放 坡 开 挖 基 坑 , 基 坑 深 度 
H=10m, HRR a ZÀ? EA 1: 0.5 的 坡度 开 挖 ,极限 开 挖 深度 多 大 ? 

7-6” 土 坝 断 面 和 渗流 流 网 如 图 7-39 ey 土 的 性 质 见 表 ,试用 瑞典 条 分 法 和 简化 毕 首 责 
法 计算 指定 圆 弧 滑 动 面 的 安全 系数 ( 作 此 题 时 , 土 坝 断 面 须 按 比例 尺 1 : 100 放大 )。 


湿 重 度 | 饮 和 重度 | 浮 重度 
(kN/m3J(kN/m3J/(k p 

Ooo 

204 | 


os 
wa | ioa | 35 


N/m 
9.5 
10. 


F 
`< 3.50 


图 7-39 习题 7-6 图 


i ) BE N ) 


WAN X 


7-7 在 验算 淤泥 土地 基 中 基 坑 坑 底 隆起 时 ,可 采用 图 7-40 HAR E JJ (81 AS #& [K i 
弧 法 计算 ,已 知 c= 二 30kPa, 极 限 荷 载 q, 是 多 少 ? 


Í 
| | a 


图 7-40 习题 7-7 图 


WH œ W 


地 基 厌 载 力 


8.1 概 述 


地 基 水 受 基础 传 下 来 的 建筑 物 荷 载 ,其 内 部 应 力 将 发 生变 化 。 一 方面 
附加 应 力 引 起 地 基 内 土 体 变形 ,造成 建筑 物 沉降 ,有 关 这 方面 的 问题 ,已 在 
第 4 章 中 盖 述 。 另 一 方面 ,引起 地 基 内 土 体 的 剪 应 力 增加 。 当 某 一 点 的 剪 
应 力 达 到 土 的 抗 剪 强度 时 ,这 一 点 的 土 就 处 于 极限 平衡 状态 。 帮 土 体 中 某 
一 区 域内 各 点 都 达到 极限 平衡 状态 ,就 形成 极限 平衡 区 ,或 称 为 塑性 区 。 如 
何 载 继续 增 大 ,地 基 内 极限 平衡 区 的 发 展 范围 随 之 不 断 增 大 ,局 部 的 塑性 区 
发 展 成 为 连续 贯穿 到 地 表 的 整体 滑动 面 。 这 时 ,基础 下 一 部 分 土 体 将 沿 滑 
动 面 产生 整体 滑动 , 称 为 地 基 失 去 稳定 。 如 果 这 种 情况 发 生 , 建 筑 物 将 发 生 
严重 的 塌陷 .倾倒 等 灾害 性 的 破坏 。 图 8-1 就 是 地 基 失 稳 破 坏 的 一 个 实例 。 


图 8-1 地 基 失 稳 实例 
(摘自 《美国 基础 工程 手册 。Foundation Engineering Handbook》) 


地 基 承 受 傈 载 的 能 力 称 为 地 基 承 载 力 。 地 基 基 础 的 设计 有 两 种 极限 状 
人 态 , 即 承载 能 力 极限 状态 和 正常 使 用 极限 状态 。 前 者 对 应 于 地 基 基 础 达到 
最 大 承载 能 力 或 达到 不 适 于 继 毋 承载 的 变形 的 状态 ,对 应 于 地 基 的 极限 承 
载 力 ;后 者 对 应 于 地 基 基 础 达到 变形 或 耐 信 性 能 的 东 一 限 值 的 极限 状态 ,对 
应 于 地 基 的 容许 承载 力 。 所 以 地 基 极 限 承 载 力 等 于 其 可 能 承受 的 最 大 从 
载 ;而 容许 承载 力 则 等 于 既 确 保 地 基 不 会 失 稳 ,又 保证 建筑 物 的 沉降 不 超过 
f VF B BJ faj ER , 
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影响 地 基 极 限 承 载 力 的 因 系 很 多 , 除 地 基 土 的 性 质 外 ,还 与 基础 的 埋 置 深度 .宽度 .形状 
有 关 。 容 许 承 载 力 还 与 建筑 物 的 结构 特性 等 因 系 有 关 。 因 此 ,地 基 厌 载 力 与 通常 所 说 的 材 
料 的 “容许 强度 ”或 构件 的 “承载 力 ” 的 概念 是 有 区 别 的 。 

本 章 人 研究 地 基 的 极限 举 载 力 和 容许 承载 力 的 分 析 方 法 和 影 啊 因 系 。 在 研究 中 ,也 和 以 前 
一 样 ,把 地 基 土 当成 理想 弹 塑性 体 , 即 当 应 力 小 于 破坏 应 力 时 ,或 者 是 应 力 状态 达到 极限 平衡 
条 件 之 前 , 土 为 线 弹 性 体 , 而 在 达到 破坏 应 力 后 ,或 达到 极限 平衡 条 件 后 , 则 当成 理想 的 塑性 体 。 


8.2 地 基 的 失 稳 形式 和 过 程 


8.2.1 KÆRE pe 和 极限 承载 力 pu 


地 基 从 开始 发 生变 形 到 失去 稳定 ( 即 破坏 ) 的 发 展 过 程 , 可 用 现场 载荷 试验 进行 研究 。 

载荷 试验 也 称 浅 层 平板 载荷 试验 ,是 一 种 在 现场 模拟 地 基 基 础 工作 条 件 的 原 位 试验 。 
可 在 试 坑内 进行 ,通过 一 定 尺 才 的 加 荷载 板 , 对 地 基 土 体 施 加 垂直 荷载 ,绘制 各 级 荷载 和 板 
的 相应 下 沉 量 的 关系 曲线 , 据 此 人 研究 地 基 土 的 变形 特性 和 地 基 承 载 力 。 

图 8-2(a) 表 示 由 载 何 试验 测 得 的 p-s 曲线 。 
典型 的 p-s 曲线 可 分 为 按 顺序 发 生 的 三 个 阶段 : 
即 压 密 变形 阶段 (Oo) 局 部 剪 损 阶段 (co) 和 整体 
剪 切 破坏 阶段 (0 以 后 ) 。 三 个 阶段 之 间 存 在 着 两 
个 界限 人 答 载 。 第 一 个 界限 葵 载 er 
从 压 密 阶段 进入 局 部 剪 损 阶段 。 当 和 荷载 小 于 
一 界限 荷载 时 ,地 基 内 各 点 土 体 均 未 达 Wo 
衔 状 态 。 当 和 荷载 大 于 这 一 界限 荷载 时 ,位 于 基础 
下 的 局 部 土 体 ,通常 是 基础 边缘 下 的 土 体 ,首先 
ene nb aati di 
和 塑性 区 并 存 的 现象 , 见 图 8-2(b)。 这 一 界限 从 


b 
何 载 板 ( 面 积 4 ) 
载 , 称 为 临 塑 荷载 ,用 pa ER. milen X 


标志 着 地 基 土 从 局 部 剪 损 破坏 阶段 进入 整体 破 (b) 

坏 阶段 。 这 时 基础 下 ,滑动 边界 范围 内 的 全 部 土 p 

体 都 处 于 塑性 破坏 状态 ,地 基 丧 失 稳定 , 称 为 极 和 隆起 后 地 面 
限 荷载 ,等 于 地 基 的 极限 承载 力 , 用 p, 表 示 , 见 RS 
图 8-2。 这 两 个 界限 荷载 对 于 研究 地 基 的 稳定 性 [LX 原 地 面 
有 很 重要 的 意义 。 详 细 的 分 析 和 计算 方法 将 在 (c) 

后 面 阐述。 图 8-2 地基 从 变形 到 失 稳 的 发 展 阶段 


8.2.2 RAER [Hb BJ 1 JE zÇ 


以 上 所 描述 的 地 基 从 压 密 到 失 稳 过 程 的 p-s HH ZK, AE ER fa) b 59 Bj A 28 BJ — 2Š W£ DL 
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的 p-s 曲线 , 它 所 代表 的 破坏 形式 , 称 为 整体 筋 切 破坏 。 但 是 它 并 不 是 地 基 破 坏 的 唯一 形 
式 。 在 松 、 软 的 土 层 中 ,或 者 荷载 板 的 埋 置 深度 较 大 时 ,经 常会 出 现 图 8-3(a) 中 所 示 的 b 型 
AI c 型 的 p-s 曲线 。b 型 曲线 的 特点 是 板 底 的 压 应 力 p 与 变形 量 ; 的 关系 ,从 一 开始 就 呈现 
非 线性 变化 , 且 随 看 p 的 增加 ,变形 加 速 发 展 ,但 是 直至 地 基 破 坏 ,仍然 不 会 出 现 曲 线 a 那样 
明显 的 沉降 突然 急剧 增加 的 现象 。 相 应 于 b 型 曲线 ,荷载 板 下 土 体 的 剪 切 破坏 也 是 从 基础 
边缘 开始 , 且 随 春 基诺 压 应 力 p 的 增加 ,极限 平衡 区 在 相应 扩大 。 但 是 伍 载 进一步 增 大 , 极 
限 平 衡 区 却 限制 在 一 定 的 范围 内 ,不 会 形成 延伸 至 地 面 的 连续 破裂 面 ,如 图 8-3(c) 所 示 。 
地 基 破 坏 时 ,荷载 板 两 侧 地 面 只 略为 隆起 ,但 沉降 速率 加 大 ,总 沉降 量 很 大 ,说 明 地 基 也 已 破 
坏 , 这 种 破坏 形式 称 为 局 部 剪 切 破坏 。 局 部 勇 切 破坏 的 发 展 是 渐进 的 , 即 破 坏 面 上 的 抗 剪 强 
度 未 能 同时 发 挥 出 来 ,所 以 地 基 承 载 的 能 力 较 低 。b 型 曲线 由 于 没有 明显 的 转折 点 ,只 能 根 
据 曲 线 上 坡度 变化 比较 强烈 处 , 定 为 极限 荷载 名。 图 8-3(a) 中 的 c 型 曲线 表示 地 基 的 第 三 
种 破坏 形式 , 它 与 b 型 曲线 相 类 似 , 但 是 变形 的 发 展 速率 更 快 。 试 验 中 ,由 于 板 下 土 体 被 压 
缩 , 何 载 板 几乎 是 垂 生 下 切 ,两 侧 不 发 生 土 体 隆 起 ,地 基 土 沿 板 侧 发 生 垂直 的 筋 切 破坏 面 ,这 
种 破坏 形式 称 为 冲 芍 破坏 ,如 图 8-3(d) 所 示 。 


p, 
AAAA (d) 


图 8-3 ZAME F Hh £ 948 3MOJE =Ç 


KJ UJ Ja HB DI UJ S HS RI Th BJ Ik S As Z B f RAE H] F Hh AEK RA BJ — Fw HOJE zX , 
实际 产生 哪 种 形式 的 破坏 取决 于 许多 因 系 ,主要 的 是 地 基 土 的 特性 和 基础 的 埋 置 深度 。 当 
土质 比较 坚 便 、 密 实 ,基础 埋 深 不 大 时 ,通常 将 出 现 整体 剪 切 破坏 。 如 地 基 土 质 松软 则 容易 
出 现 局 部 剪 切 破坏 和 冲 剪 破坏。 随 着 基础 埋 深 增加 ,局 部 六 切 破坏 和 冲 剪 破坏 变 得 更 为 常 
见 。 埋 入 砂 土 很 深 的 基础 ,即使 砂 土 很 密实 也 不 会 出 现 整体 艾 切 破坏 现象 。 


8.3 ” 地基 的 极限 承载 力 


与 极 限 状 态 下 的 土 压力 问题 和 土 坡 稳定 问题 一 样 ,在 解决 地 基 的 极限 承载 力 问题 时 ,也 
是 假设 土 为 理想 塑性 材料 。 但 通过 理想 塑性 材料 的 极限 平衡 理论 求 得 问题 的 解析 解 ,即使 
是 对 材料 和 边界 条 件 做 了 很 大 的 简化 ,也 是 极为 困难 的 ,一 般 都 是 在 简化 材料 和 边界 条 件 以 
后 ,利用 特征 线 法 求解 ( 见 附录 并 )。 这 类 方法 可 以 在 理论 上 确定 “ 真 ” 滑 动 面 的 形状 和 位 置 ， 
也 同时 确定 了 极限 承载 力 的 数值 ,例如 普 明 德尔 - 瑞 斯 纳 解 。 但 是 由 于 简化 与 假设 会 使 问 
题 与 实际 材料 和 边界 条 件 相 差 较 大 ,使 其 实用 性 受到 限制 。 男 一 种 方法 是 根据 观测 和 分 析 ， 
预先 假设 滑动 面 ,然后 对 滑动 土 体 进 行 极限 平衡 分 析 , 确 定 其 极限 承载 力 ,如 太 沙 基 和 梅 耶 
翟 夫 等 方法 。 
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8.3.1 无 重 介 质地 基 的 极限 承载 力 一 一 普 朗 德尔 (Prandtl L 1920)- 瑞 斯 纳 
(Reissner H 1924) 公 式 


1. 普 朗 德尔 - 瑞 斯 纳 公 式 的 基本 假定 


在 用 极限 平衡 理论 求解 地 基 的 极限 承载 力 时 ,如 果 对 问题 作 如 下 三 个 简化 假定 ,就 可 以 把 
复杂 的 问题 大 为 简化 。 这 三 个 假定 是 (1) 把 地 基 土 当成 无 重 介质 ,就 是 说 ,假设 基础 底面 以 下 ， 
土 的 重度 Y==0。(2) 基 础 底面 是 完全 光滑 面 。 因 为 没有 摩擦 力 ,所 以 基底 的 压 应 力 垂 直 于 地 
面 。(3) 对 于 埋 置 深度 d 小 于 基础 宽度 5 的 浅 基础 ,可 以 把 基底 平面 当成 地 基 表 面 ,滑动 面 只 
延伸 到 这 一 假定 的 地 基 表 面 。 在 这 个 平面 以 上 基础 两 侧 的 土 体 ,当成 作用 在 基础 两 侧 的 均 布 
WE g 二 Yd d 表示 基础 的 埋 置 深度 。 经 过 这 样 简化 后 ,地 基 表 面 的 向 载 如 图 8-4 所 示 。 


q= yd FT | 


实际 地 面 


k 和 
F 


NE 


2. 普 朗 德尔 - 瑞 斯 纳 公 式 的 解 从 


根据 上 述 的 基本 假定 ,用 特征 线 法 解 偏 微分 方程 组 , 即 可 得 到 普 朗 德尔 - 瑞 斯 纳 公 式 的 
解答 。 解 题 方法 和 步骤 ,参见 本 书 附录 证。 主要 结果 如 下 : 

(1) 当 三 载 达 到 极限 答 载 pu 时 ,地 基 内 出 现 连 续 的 滑动 面 。 滑 动土 体 可 以 分 成 三 个 区 域 ， 
如 图 8-4 所 示 。 其 中 工区 为 朗 肯 主动 区 , 轩 区 为 朗 肯 被 动 区 , [区 为 过 渡 区 。 朗 肯 主 动 区 的 


滑动 线 与 水 平面 成 十 | 45 十 全 ] 的 夹 角 , 朗 表 被 动 区 的 滑动 线 则 与 水 平面 成 十 45 一 | 的 
夹 角 。 过 渡 区 了 [的 两 组 滑动 线 , 一 组 是 自 荷载 边缘 A 点 和 B 点 引出 的 射线 ; 另 一 组 是 连 
接 工 . 肝 区 滑动 线 的 对 数 螺旋 线 ,该 对 数 螺旋 线 可 表示 为 ， 

r= p, esp (8-1) 
式 中 为 土 的 内 摩擦 角 ;7 为 工区 的 起 始 半 径 ,其 值 等 于 工区 的 边界 长 度 AC;y 为 射线 ;与 
ro 的 夹 角 , 必 图 8-5 


h. 


图 8-5 滑动 体 的 过 渡 区 
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(2) 地 基 的 极限 承载 力 p, 可 表示 为 式 (8-2) 


Le SING rong Ls corel T SINP tang E J 
] — sine l — sine 


u 


= gtan“ (45° 十 £) +c ° cote tan’ Ü + 和 je 一 I 


可 将 上 式 写 成 
ba = qN., +cN. (8-2) 
IP N. 和 N. PRAET RK E T WJ AESA o BJ pR 2: 
N, = tan’ (45 £ Jere (8-3) 
N. = (N, — 1) ° coto (8-4) 


通过 理论 分 析 , 地 基 滑 动 面 的 形状 已 确定 ,如 图 8-4 所 示 。 在 这 一 前 提 下 ,采用 刚体 平 
衡 方法 ,同样 可 以 求 出 用 式 (8-2) 所 表示 的 极限 承载 力 p,。 分 析 方 法 如 下 : 

将 图 8-4 所 示 的 地 基 中 的 滑动 士 体 沿 工 区 和 下 区 的 中 线 切 开 。 取 土 体 OCEGO 作为 隔 
离 体 ,如 图 8-6 所 示 。 该 隔离 体 周 边 的 作用 力 为 


图 8-6 力 平 衡 法 求 极 限 承载 力 


OA: 待 求 的 极限 承载 力 pus 
AG: WEES? q= Yd; 
OC: 朗 肯 主动 土 压力 p.,p. 一 pK 一 2c JK, K, = um [ 45°— ); 


GE, 朗 肯 被 动土 压力 p, ,ps 二 gqK, 十 2c J/K, ,K,= tan (452); 


CE: 作用 有 两 种 力 , 一 是 黏 聚 力 c, 黏 聚 力 沿 CEE 面 均匀 分 布 ; 还 有 正 压 力 与 摩 探 力 的 合 
Jj R.R IAÑ. 

在 图 8-6(b) 中 , 取 转 角 增 量 dy%, 相 邻 的 两 径 向 长 度 分别 为 ”> 和 7r 十 dr, 与 > 垂直 辕 的 增 
量 长 度 为 dy ,对 数 螺旋 线 滑 动 面 的 增 量 为 ds。 如 果 将 rdy 与 ds 间 的 夹 角 记 为 a, 则 


tuna = r: (8-5) 


rd 
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根据 式 (8-1) 
dr = d(roe®™”™”) = r,e? dotang 

将 此 dr 表达 式 代 入 式 (8-5), 则 得 到 

roe? X dytang _ rdytang 


tana = dy T = tano (6-0) 
亦 即 a 二 pgp。 由 于 反 力 RSW Jim Zk +u: ZQ r In] 3 ff 2 o. MU kal F rdp, HAE A 
HJ R APUS In] i A A. JR Rl XP A 点 的 力矩 为 0。 
根据 图 8-6 的 几何 关系 ,各 边界 线 的 长 度 为 : 
ma Or 0 soL P|. = b 
OA 一 了 ;OU = Sian Ejn 


?cos| 全 十 全] | 
2 
Ce = risin| 46 一 一 = rı cos 
ri = 70e ;GE š Ü 2 2 JAG ; AG 1 CO w 2 |. 
因为 隔离 体 处 于 静 力 平衡 状态 ,各 边界 面 上 的 作用 力 对 极点 A REMA 2; Ma 二 0, 则 


ry: Ar 
p +p = 4 = +e “LN (8-7) 


Ah, M. 为 弧 面 CE 上 黏 聚 力 对 极点 A 的 力矩 ,可 由 式 (8-8) 求 之 ， 
M. = | e ds ° coso ° r (8-8) 


d 
式 中 : ds 一 了 ,代入 式 (8-8) ,得 
coso 


l 
Ztang 
将 式 (8-9) 和 各 个 边界 长 度 以 及 作用 力 代 入 式 (8-7) ,整理 后 ,也 可 以 得 到 普 关 德尔 - 珊 
斯 纳 公 式 的 地 基 极 限 承 载 力 的 表达 式 ,该 式 与 用 特征 线 法 求 得 的 极限 承载 力 公 式 (8-2) 完 全 
E S 


(e — 1) (8-9) 


M. = | e dy = | (roe?) do = cro 
0 0 


b. = gtan’ ə + £) +c ° cote tan’ ə + r usa 一 J 


= qN + cN. 
对 于 黏 性 大 排水 条 件 差 的 饱和 黏土 地 基 , 可 按 q, 二 0 法 求 极 限 承 载 力 。 这 时 , 按 式 (8-3)， 
N,=1.0,N. 为 不 定 解 ,可 以 用 数学 中 的 罗 彼 塔 法 则 求 之 。 对 式 (8-4) 应 用 罗 彼 塔 法 则 ,得 


limN. = = x+ 2 = 5.14 (8-10) 
e> 0 
JX RJ JH FE AS 1 BR aj #& > 
pa = q + 5.14c (8-1) 
【例题 8-1] 黏 性 土地 基 上 条 形 基 础 的 宽度 0 一 2m, 埋 置 深 度 d—= 1. 5m, 地 基 土 的 天 然 


重度 y=17.6kN/m',c=10kPa,e=20°, 。 按 普 朗 德尔 - 瑞 斯 纳 公 式 , 求 地 基 的 极限 承载 力 ， 
并 给 出 地 基 渭 移 线 网 的 轮廓 。 


第 8 章 ”地 基 承 载 力 297 


【 解 】 
(1) 按 式 (8-2), 求 极限 承载 力 Pu: 
pu = qN, +cN. 
q = yd = 17.6 X 1.5 = 26.4(kN/m’) 
N, 一 tan (+£). = tan (45°+ 2 ew = g. á 


N. = (N, — 1)cotø = (6.4 — 1)cot20° = 14.8 


ba = 26.4 X 6.4 + 10 X 14.8 = 317(kN/m’) 
(2) 22 hT £$ R 3 BE 


F p s 所 以 m = 三 TAC) 
2 cos 


jJ AX (8-1)r, = r,e 一 e2" — 39 08(m) 
绘 出 地 基 滑 移 线 如 图 8-7 所 示 。 


图 8-7 例题 8-1 图 


【例题 8-2】 基础 尺寸 和 埋 置 深度 同上 ,但 地 基 土 为 饱和 软 黏土 ,天 然 重度 y = 
18. 6kN/mi ,不 排水 强度 cu 一 15kPa,ou 王 0, 求 地 基 极 限 承载 力 和 滑 移 线 轮 廊 。 

【 解 】 

(1) 根据 式 (8-11) 求 地 基 极 限 承 载 力 pu: 

q = yd = 18.6 X 1.5 = 27.9(kPa) 
ps = q + 5.14c = yd + 5.14c = 27.9 + 5.14 X 15 = 104(kPa) 

(2) 2 #| T A 2; 3 B 

因为 pg 二 0, 故 0, =0,=45° 
=1.41(m) 


因 为 | 故 ro = l 
2 cos 


按 式 (8-12)7; =r, =r, e2" 一 =]. 41 (m) 
即 当 内 一 0 BF. H E A 333 2 2 E A HLK R RA 8-8 所 示 。 
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p, =105kPa 


m= r =1.41m 


图 8-8 例题 8-2 图 


应 该 指出 , 普 并 德尔 - 瑞 斯 纳 用 极限 平衡 理论 求 地 基 的 极限 承载 力 在 理论 上 并 不 是 很 
完善 、 很 严格 的 。 这 种 理论 认为 地 基 土 由 清 移 边 界线 截然 分 成 塑性 破坏 区 和 弹性 变形 区 。 
基础 以 下 , 滑 移 边界 线 以 内 的 土 体 都 处 于 塑性 极限 状态 。 在 塑性 极限 区 内 , 土 体 各 点 可 以 沿 
滑 移 面 产生 无 限制 的 变形 。 实 际 上 大 量 试验 证 明 , 由 于 基底 与 土 的 摩擦 作用 ,在 基础 底面 下 
存在 着 压 密 的 弹性 区 域 。 弹 性 区 域 的 存在 对 地 基 极 限 承 载 力 的 影响 将 在 下 节 详 述 。 此 外 土 
的 应 力 - 应 变 关 系 并 不 像 理 想 弹 塑性 模型 所 表示 的 那样 ,不 是 理想 弹性 体 就 是 理想 塑性 体 。 
实际 的 土 体 是 一 种 非 线性 弹 塑 性 体 。 显 然 , 用 理想 化 的 弹 塑 性 理论 不 能 完全 反映 地 基 土 的 
破坏 特征 ,更 无 法 描述 地 基 土 从 变形 发 展 到 破坏 的 真实 过 程 。 

该 公式 推导 中 假设 为 无 重 介 质地 基 , 从 式 (8-2) 可 以 发 现 , 如 果 对 于 砂 土地 基 埋 深 q = 
0, 则 p= 二 0。 这 显然 与 实际 相差 其 远 。 

此 外 ,用 极限 平衡 理论 方法 求 地 基 的 极限 承载 力 , 解 题 方 法 十 分 繁 见 , 难 适用 于 边界 稍 
微 复杂 一 些 的 问题 。 作 为 建立 地 基 极 限 承 载 力 和 滑动 面 的 基本 物理 概念 和 分 析 途 径 , 无 疑 
很 有 作用 ,但 对 解决 具体 工程 问题 , 则 只 能 限于 条 单 的 边界 条 件 和 均匀 的 地 基 。 本 市 所 介绍 
的 刚体 平衡 法 ,是 在 已 经 通过 特征 线 法 解 出 滑动 面 的 形状 位 置 后 ( 见 附录 下 ) ,确定 极限 承载 
力 的 简单 方法 , 它 的 前 提 是 首先 解 出 滑动 面 。 


8.3.2 ”基础 下 形成 刚性 核 时 地 基 的 极限 承载 力 一 太 沙 基 公式 

实际 上 基础 底面 并 不 完全 光滑 ,与 地 基 表 面 之 间 存 在 着 摩 控 力 。 摩 探 力 阻碍 百 接 位 于 
基底 下 那 部 分 土 体 的 变形 ,使 它 不 能 处 于 极限 平衡 状态 。 图 8-9 的 地 基 模 型 试验 表明 ,在 答 
载 作 用 下 基础 癌 下 移动 时 ,基底 下 的 土 体形 成 一 个 刚性 核 ( 或 称 弹 性 核 ) ,与 基础 组 成 整体 ， 
竖 直 同 下 移动 。 下 移 的 刚性 核 , 挤 压 两 侧 土 体 , 使 地 基 土 破坏 ,形成 滑 裂 线 网 。 由 于 刚性 核 
的 存在 ,地 基 中 部 分 土 体 不 处 于 极限 平衡 状态 。 这 种 情况 边界 条 件 复杂 ,难以 直接 解 极 限 平 
衡 偏 微 分 方程 组 求 地 基 的 极限 承载 力 。 这 时 ,通常 先 假定 刚性 核 和 滑动 面 的 形状 ,再 应 用 极 
限 平衡 概念 和 隔离 体 的 平衡 条 件 求 极 限 承 载 力 的 近似 解 。 这 类 半 理 论 半 经 验方 法 的 公式 其 
Z, MHE ZERVA. 


1. 刚性 核 和 滑动 面 形状 的 确定 


太 沙 基 在 分 析 基 底 上 刚性 核 的 形状 时 ,认为 基础 完全 粗糙 ,刚性 核 导 基础 成 为 一 个 整体 
沿 竖 直方 向 下 沉 , 因 此 在 刚性 核 的 尖端 C 点 处 ,左右 两 侧 的 曲线 滑动 面 必 定 与 铅 垂 线 CM 
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相 切 ,如 图 8-10(a) 所 示 。 如 采 刚 性 核 的 两 个 侧面 AC 和 BC 也 是 滑动 面 , 则 按 极 限 平衡 理 
论 ,两 组 滑动 线 的 交角 ACM 为 (90 十 pg)。 根 据 几 何 条 件 , 不 难看 出 AC 和 BC 面 与 基础 
底面 的 交角 y= 二 wo。 但 是 如 果 基 底 的 摩擦 力 不 足 以 完全 限制 土 体 ABC 的 侧 向 变形 , 则 y 将 
介 于 gp 与 | 45" 十 全] 之 间 ， 

刚性 核 代 奉 了 普 朗 德尔 解 的 朗 肯 主动 区 ( 即 工 区 ) ,于 是 地 基 滑 动 面 的 形状 只 由 两 个 极 
限 平 衡 区 即 朗 肯 被 动 区 和 对 数 螺 旋 线 过 渡 区 所 构成 ,如 图 8-10(a) 所 示 。 
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(c) (d) 


图 8-9 压板 下 的 刚性 核 形 状 图 8-10 太 沙 基地 基 极 限 承载 力 


2. 从 刚性 核 的 静 力 平衡 条 件 求 地 基 的 极限 承载 力 

刚性 核 的 形状 确定 以 后 , 太 沙 基 把 它 取 为 隔离 体 , 将 两 个 侧面 AC 和 BC 当成 挡 土 墙 的 
墙 背 。 基 底 压 应 力 p. 促使 刚性 核 向 下 移动 ,AC 和 BC 面 挤 压 两 侧 土 体 ,直至 土 体 破坏 ,这 
时 基底 的 压 应 力 就 是 极限 承载 力 p,。。 根 据 图 8-10(b) 的 几何 条 件 , 当 yy 二 9 时 ,被 动土 压力 
E, 的 方 同 必定 是 竖 直 向 。E, 求 得 以 后 ,就 可 以 根据 刚性 核 本 号 的 静 力 平衡 条 件 , 求 地 基 的 
极限 承载 力 , 如 下 陈 


b.b = 2E, + btang — Wtang (8-12) 
h, tanp 为 刚性 核 的 自重 ,cbtang 为 AC 和 BC 面 上 系 聚 力 的 竖 直 分 量 ,因此 用 式 (8-12) 


求 极 限 承 载 力 的 关键 在 于 计算 刚性 核 两 个 侧面 上 的 被 动土 压力 E, 
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3. 被 动土 压力 E, 的 确定 与 太 沙 基 公 式 


对 于 浅 埋 基础 (& 委 0) ,可 以 不 考虑 基础 底面 以 上 土 体 的 抗 剪 强度 ,而 把 它 当 成 基础 两 
侧 作 用 着 均 布 荷载 g= 二 Yd, 因 此 总 的 被 动土 压力 E, 可 以 看 成 由 图 8-10(c) 中 滑动 土 体 


CDFAC 的 重量 所 产生 的 抗力 Ew ,和 图 8-10(d) 中 滑动 面 CF 和 AC 上 的 黏 聚 力 c 所 产生 的 
PUJI E p ARIM ER q 所 产生 的 抗力 Eps 所 构成 。 
土 体 中 真正 滑动 面 的 形状 取决 于 这 三 种 抗力 共同 作用 的 结果 ,但 很 难 确切 求 得 。 太 沙 
基 为 了 简化 计算 , 先 把 地 基 土 当成 无 侧 衔 载 的 无 犁 性 土 , 即 g= 0, c50, o>0,y>0, RKA F 
滑动 土 体 CDFAC 的 重量 所 产生 的 土 抗力 Ey ,如 图 8-10(c)。 再 把 地 基 土 当成 有 侧 荷 载 的 
AEREE, BI qg>0,.c>0,0>0,y=0, i RR J] c AW ar R q 所 产生 的 土 抗力 Ep A 
Ep ,如 图 8-10(d)B 28. RAZERI AEE Epo 
E, = Ep + Ex + Eps CHE) 
对 于 这 种 墙 背 外 倾 的 情况 ,无 黏 性 土 的 被 动土 压力 可 按 库仑 土 压 力 理论 计算 ,表达 为 
E, = Lyp? tn _ 
2 cosysina 
无 重 黏 性 土 由 黏 聚 力 c 和 侧 人 荷载 v 引起 的 被 动土 压力 ,分别 表示 为 
cK ,» 


cosysina 


(8-14) 


E, = H (8-15) 


E, = HEr (8-16) 


cosysina 
式 中 : 万 一 一 刚性 核 的 竖 直 高 度 , H— btang ; 
J 一 一 刚性 核 的 斜 边 与 水 平面 的 夹 角 ; 


Ka Kp Ko H F EEE E W Jj E RR JJ 12% I| j #& jr p= E BJ 96 3JJ E JE 


力 系 数 。 
— lyp Kn b cK b qK; _ 
E, g — mE F np + -y zos? ” 2 Co (8-17) 
将 式 (8-17) 代 入 式 (8-12) ,经 过 整理 后 得 : 
| yb T Ki É [= p? ) 
Pu = z | cos’ 9 | yi "ii ta cos? 2 


r) 
式 (8-18) 是 太 沙 基 的 极限 承载 力 公 式 。 也 是 其 他 各 类 地 基 极 限 承 载 力 计算 方法 的 统一 表 
达 式 。 不 同 计 算 方法 的 差异 表现 在 承载 力 系 数 N,、N.、N。 的 数值 上 。 
对 于 太 沙 基 公 式 , 当 取 y 二 9g 时 ,有 


N, = “me Ku) (8-19) 
2 \CcOS 0 


第 8 章 ， 地基 承 载 力 301 


N. = oo + tang (8-20) 
COS 
N, = 全 (8-21) 
cos" e 


显然 这 三 个 承载 力 系 数 是 在 不 同 假定 的 条 件 下 推出 的 。 太 沙 基 经 过 计算 分 析 后 指出 ,这 样 
处 理 对 极限 承载 力 所 帝 来 的 误差 不 很 大 ,工程 上 可 以 允许 。 
倾斜 增 背 的 无 黏 性 土 被 动土 压力 系数 K, 较 容易 用 现 有 的 土 压力 理论 计算 ,而 倾斜 墙 
痛 的 无 重 茜 性 土 的 被 动土 压力 系数 K, 和 Ks 则 尚 无 现成 的 计算 方法 。 但 是 图 8-10(d) 边 界 条 
件 下 的 承载 力 系 数 N. 和 N. 已 由 普 妆 德尔 和 瑞 斯 纳 给 出 ,可 用 式 (8-22) 和 式 (8-23) 表 示 : 


( xy) tane 


N, =— — (8-22) 


eor ə $ ?| 


N. = cote@( N, — 1) (8-23) 
HERRIRA N, No N, 的 值 只 取决 于 土 的 内 摩 探 角 pg。 太 沙 基 将 其 绘制 成 曲线 如 
图 8-11 所 示 , 可 供 直 接 查 用 。 


= == 于 二 十 
TEN =F 
—— = kEE=:i CAL NP PSPP SE i 
oT NN ambas 

IN 0 T 
AO Naa 
NT 
LLILILITTILITITIYTTILITITIL) 


70 6 50 40 30 20 10 0 20 40 60 80 100 
N: Na Ny 


PIC) 


图 8-11 太 沙 基地 基 承 载 力 系数 


对 于 不 排水 条 件 下 的 饱和 黏土 ,r,=0。 按 式 (8-22) 和 式 (8-23) ,用 罗 彼 塔 法 则 , 求 得 


N. 一] 
:| 
N. = St1 = 5.7 (8-24) 
故 = q+ 5.7c (8-25) 


比较 式 (8-25) 和 式 (8-11) ,可 见 形成 刚性 核 以 后 ,地 基 的 极限 承载 力 略 有 提高 。 
4. 局 部 剪 切 破坏 时 地 基 的 极限 承载 力 


上 述 计算 地 基 极 限 承载 力 的 太 沙 基 公 式 , 只 适用 于 地 基 土 发 生 整体 剪 切 破坏 的 情况 ,不 
适用 于 局 部 剪 切 破 坏 。 由 于 局 部 剪 切 破坏 时 地 基 的 变形 量 较 大 ,承载 力 有 所 降低 , 太 沙 基建 
Wii 具体 计算 时 


可 用 c = Ze , tang = —tang, 于 是 式 (8-18) 变 为 


ee DN N+ cN + yd N! (8-18a) 
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由 于 降低 了 内 摩擦 角 ,因此 承载 力 系数 NY NA N' 小 于 相应 的 N,、N。 和 N.。 修 改 后 的 
数值 见 图 8-11 中 虚线 所 示 。 在 使 用 图 8-11 时 要 注意 ,对 于 局 部 剪 切 破坏 的 情况 , 当 用 o 
时 ,应 查 图 中 的 虚线 ,但 知 用 降低 后 的 o 时 , 则 应 查 图 中 的 实 线 。 


8.3.3 ”考虑 基底 以 上 土 体 抗 剪 强度 时 地 基 的 极限 承载 力 一 “ 梅 耶 霍 夫 公式 
(Meyerhof G G 1951) 


梅 耶 霍 夫 和 太 沙 基 一 样 ,认为 基础 诬 面 存在 春 摩 探 力 ,基底 下 的 土 体 形成 刚性 攀 ABC, 
如 图 8-12 所 示 。AC 和 BC 是 滑动 面 , 底 角 y 介 于 9 s(a jem, 但 在 推导 极限 承载 


图 8-12 梅 耶 霍 夫 地 基 极 限 承 载 力 分析 法 


fE fa] #ü fE H] F ,刚性 核 与 基础 形成 整体 加 下 移动 。 挤 压 两 侧 土 体 达到 破坏 时 ,两 侧 土 体 
形成 对 数 螺旋 线 的 破裂 面 。 与 太 沙 基 不 同 之 处 在 于 考虑 基底 以 上 土 的 抗 剪 强度 。 梅 耶 霍 夫 
假定 破裂 面 延伸 至 地 面 ,并 在 正和 下 处 滑 出 ,如 图 8-12 所 示 。 下 和 正点 是 自 基 础 边缘 A、 
B 处 引 一 与 水 平面 成 8 角 的 斜 线 与 地 面 的 交点 。B8 角 的 确定 方法 ,下 面 由 进一步 说 明 。 以 
AF 和 BF 作为 等 代 自 由 表面 。 将 AF 和 BF 以 上 的 三 角形 土 体 土 重 以 及 基础 侧面 AA 和 BB 


上 的 摩擦 力 表示 为 作用 在 自由 表面 AF 和 BF 上 的 法 向 应 力 c。 和 剪 应力 r, CE. CE 为 对 数 
wR, FEFE 为 对 数 螺旋 线 的 切线 。 梅 耶 夫 夫 根据 图 8-12 所 示 的 滑动 面 的 形状 ,推导 
出 地 基 极 限 承载 力 的 计算 式 ,同样 简 化 为 


an DN, +N. +N. (8-26) 


但 是 式 中 的 承载 力 系数 Ny NoN 与 极限 平衡 理论 公式 或 太 沙 基 公式 均 有 不 同 。 它 们 不 
仅 取决 于 土 的 内 摩擦 角 8, 而 且 还 与 8 值 有 关 , 可 从 图 8-13 中 曲线 查 用 。 图 中 曲线 以 8 角 为 
参数 ,8 值 是 基础 埋 深 和 形状 的 函数 ,因此 用 梅 耶 霍 夫 公式 求 极限 承载 力 前 ,必须 找到 确定 
破裂 面 滑 出 点 下 和 F' 的 8 角 。 有 可 用 迭代 法 计算 确定 ,其 法 简 述 如 下 

(1) 先 任意 假设 一 个 8 角 , 求 作 用 于 等 代 自由 面 上 的 法 向 应 力 mw 和 剪 应力 tos RFR 
计算 


Oo 一 到 md K. sin 8 十 etangsin28 十 cosp] Erp 
To = inal A sin28 + K, tanfsin° ] (5-28) 
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IFP: 6 一 一 地 基 土 与 基础 侧面 的 摩 探 角 ; 
Ko 一 一 静止 土 压力 系数 ; 
d 一 一 基础 埋 置 深 上 度 ; 
Xo 一 一 基础 底面 以 上 土 的 重度 。 


10 20 30 40 50 
D/( ) 
(a) 


图 8-13 HHBE X HAERE JJ £ 3⁄ 


(2) 等 代 自 由 面 AF 和 BF' 并 不 是 滑动 线 , 与 等 代 自 由 面向 下 成 夹 角 的 直线 AE 和 BE” 
才 是 一 根 滑动 线 。7 角 可 以 用 作 图 法 求 之 , 见 图 8-14。 先 在 or BERERE 点 ,其 应 力 值 为 
mm, 忆 点 即 代表 AF 面 的 应 力 。 然 后 在 c 轴 上 找 圆心 C。 作 应 力 圆 ,使 该 应 力 圆 过 瓦 点 并 
与 破坏 包 线 相 切 , 切 点 为 T。 切 点 代表 该 面 上 土 
的 剪 应 力 等 于 抗 剪 强度 , 亦 即 滑动 面 的 位 置 。 - 
W: Aè fA LECT =2y —@ 

(3) 按 梅 耶 堆 夫 推导 , 角 8 和 7 与 基础 埋 置 


T 
深度 d 的 关系 为 : , 
p C 5996” E, r 
à 
Oo 


2sin| 45 £ eos p) 
y= 135" 十 8 一 7 一 了 (8-30) 图 8-14 了 角 的 图 解法 


为 AC 和 AE 间 对 数 螺 旋 滑动 线 的 中 心 角 , 如 图 8-12 所 示 。 根 据 假 设 的 8, 由 式 (8-27) 和 
式 (8-28) 求 o。 和 ,并 由 应 力 圆 求 f, 然后 代入 式 (8-30) 求 Jy, 再 将 Jy 和 "代入 式 (8-29) 
求 8, 计 算 的 8 在 与 假设 的 8 不 一 致 ,要 进行 迭代 ,直至 假设 值 与 计算 值 相符 就 得 8 的 真 值 。 
有 关 式 (8-27) 、 式 (8-28) 式 (8-29) 和 式 (8-30) 的 证 明 , 从 略 。 
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8 求 出 后 就 可 以 从 图 8-13 中 查 出 承载 力 系数 N, ..N..N, ,再 由 地 基 的 极限 承载 力 公 式 
求 极限 承载 力 p,。 


8.3.4 汉 森 (Hansen JB) 极 限 承 载 力 公 式 


述 的 极限 承载 力 pa MERZ RÉN, Ne、N. 均 按 条 形 竖 直 均 布 荷载 推导 得 到 。 
aaa i 献 就 是 对 承载 力 进 aaeain 
nar E AANE AA 
角 8 时 的 地 面 修正 以 及 基 帮 有 倾角 7 时 的 基底 修正 ,每 种 修正 均 需 在 承载 力 系数 Ny N... 
Ne 上 乘 以 相应 的 修正 系数 。 加 修正 后 汉 和 森 的 极限 承载 力 公 式 为 : 


p. = WN i ab “P QN S lata P b Tt eN Satu pah. (8-31) 


式 中 , NN. N, 地 基 承 载 力 系数 ;在 汉 森 公式 中 取 N. = tan (15E emr, N, = 


(Na aaa y=1. "e — 


d,.d..d. MATER EMA EAER 度 修正 系数 ; 


J 


ZIN 


Ly 、 


a 
Dy sbab. HADE T AE mh JER Iñi m SL 8 IE R 2, 
对 于 dbo >o H M RAR IB REKRAI ARME 8-1. 


表 8-1 汉 和 森 承载 力 公 式 中 的 修正 系数 


形状 修正 系数 地 面 倾斜 基底 倾斜 

F BEA nj 2 ; F Z iF £ 
(无 傈 载 倾斜 ) semar 人 修正 系数 修正 系数 
METTE a 12 =1—f/147° | p,=1—7°/147° 


S 一 1 十 了 tang d, =l+2tang(1— sing)” — = Taan ga = (1—0. 5tan@)° |>, =exp(— 27 tang) 
; 0 TP _ 


表 中 符号 
b 一 一 基础 的 有 效 宽度 b =b—2e P, 一 一 垂直 于 基底 的 荷载 分 量 
/ 一 一 基础 的 有 效 长 度 ! =l 2e 8 一 一 地 面 倾角 
d 一 一 基础 的 埋 置 深度 7 一 一 基底 倾角 
ej、\e! 一 一 相对 于 基础 面积 中 心 而 言 的 荷载 偏心 矩 
0 一 一 基础 的 宽度 
/一 一 基础 的 长 度 地 面 


9 一 一 地 基 土 的 内 摩擦 角 
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8.3.5 地 基 承 载 力 机 理 及 其 公式 的 一 般 形 式 


上 述 的 各 种 极限 承载 力 公 式 部 是 根据 极限 平衡 的 基本 原理 推导 出 来 的 , 普 并 德尔 - 珊 
斯 纳 公 式 是 从 理想 塑性 材料 的 极限 平衡 基本 偶 微 分 方程 ,通过 特征 线 法 直接 确定 滑动 面 形 
状 ,得 到 极限 承载 力 的 理论 解 ; 其 他 公式 都 是 在 假设 滑动 面 的 基础 上 ,通过 土 体 的 极限 平衡 
推导 出 来 的 。 它 们 都 可 以 用 如 下 的 通用 公式 表示 ( 式 (8-18)), 差 别 只 在 于 系数 的 数值 (如 
无 重 介 质 普 肯 德尔 - 瑞 斯 纳 公 式 中 的 N, 二 0)。 


b. = N, +N. +N, 


从 式 (8-18) 可 以 发 现 ,对 于 条 形 基 础 ,地 基 承 载 力 由 3 部 分 组 成 ,所 以 该 式 也 可 以 表示 为 
Pu = py T Pb. ba (8-32) 


1. 8 2J E] E BJ $h Z JJ p= SE BJ F 3k 71 p. 


在 图 8-15(a) 中 可 以 看 出 ,对 于 平面 应 变 的 地 基 基 础 ,滑动 土 体 只 有 克服 了 滑动 面 上 的 
茜 聚 阻力 才 可 能 产生 滑动 和 破坏 。 在 滑动 面 形状 不 变 时 ,bp 二 bcN.,b 为 基底 宽度 。 所 以 
地 基 的 这 部 分 总 承载 力 pu 与 基底 宽度 成 线性 关系 , 因 滑动 面 的 总 长 度 与 宽度 2 成 正比 ,所 
以 单位 面积 承载 力 加 是 与 基底 宽度 无 天 的 。 

但 是 当地 基 土 的 内 摩擦 角 增 加 时 ,滑动 面 开 始 加 深 加 宽 ,滑动 面 的 曲线 长 度 加 大 (如 
图 8-15(b) 中 , 当 pg 二 0" 时 滑动 面 长 度 最 小 ) ,滑动 面 上 的 总 黏 聚 阻力 增加 ,承载 力也 就 增加 ， 
这 反映 在 承载 力 系数 N., 随 内 摩擦 角 增加 而 增加 , 见 图 8-11. 


b 
1 1 q= d 


IKIYTIKKKKE 
更 


0, =45° VANI O» =45° 
“82 
oY ` 2 
AN 


x 


(b) 


图 8-15 ”地基 承载 力 的 影响 因素 
(a) 基础 宽度 对 挤 出 土 体 体积 的 影响 ; (b) ep=0" 的 滑动 面 ; (Cc) p= 二 20" 的 滑动 面 
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2. 由 滑动 士 体 自重 产生 的 承载 力 pw 


在 图 8-15(a) 中 可 以 看 出 ,滑动 士 体 的 目 重 在 滑动 面 上 产生 正 应 力 , 当 p>0 时 ,将 会 在 
滑动 面 上 产生 摩擦 阻力 ,成 为 承载 力 的 重要 组 成 部 分 。 这 种 摩擦 阻力 正比 于 滑动 土 体 的 体 
积 , 当 滑动 面 形状 不 变 时 ,产生 的 总 承载 力 bpw = 二 Nyb?Y/2, 由 于 平面 状态 下 土 的 体积 与 长 
度 平方 成 正比 , 可 见 这 部 分 总 承载 力 bp. P: b 的 函数 ,所 以 单位 承载 力 p. R b WHER 
数 , 如 图 8-15(b)、(c) 所 示 。 从 图 8-15(b)、(c) 可 见 , 当 内 摩擦 角 增 加 时 滑动 土 体 的 体积 以 
与 长 度 平方 成 正比 的 关系 迅速 增加 ,所 以 承载 力 系数 N, 随 9 增加 的 速度 比 男 两 个 承载 力 
系数 快 得 多 , 见 图 8-11。 对 于 内 摩擦 角 高 的 粗 粒 土 ,这 部 分 承载 力 占 很 大 比例 。 


3. 由 基底 以 上 两 侧 超 载 产 生 的 承载 力 pw 


多 数 承 载 力 公式 都 忽略 了 yd 这 部 分 土 体 本 喘 的 黏 聚 力 和 摩 探 力 ,而 只 是 将 它 作 为 超 
载 q= yd 作用 于 基底 以 上 的 地 面 。 

这 样 ,这 部 分 抗力 有 两 个 方面 的 贡献 ,一 是 它 作 为 超载 作用 于 与 基 展 齐 平 的 假想 地 面 
上 ,滑动 士 体 企 图 隆起 时 ,必须 同时 将 它 抬 起 。 在 图 8-15(b) 中 可 以 看 出 , 当 g 二 0° 时 ,p, 与 
yd 作用 的 尺度 相等 且 图 形 对 称 , 所 以 此 时 Nu=1.0。 第 二 个 作用 是 它 压 在 滑动 士 体 之 上 ， 
在 滑动 面 上 也 会 产生 正 应 力 和 摩 阻 力 ,组 成 承载 力 的 一 部 分 。 

这 两 种 作用 也 都 使 这 部 分 总 承载 力 pu 与 宽度 0 呈 线 性 关系 ,如 图 8-15(Ca) 所 示 。 因 而 
在 式 (8-18) 中 ,Nu 项 与 宽度 2 无关。 但 当 内 摩 探 角 e 增加 时 ,上 述 两 种 作用 都 会 加 强 , 这 是 
由 于 随 着 e 增加 ,9 的 作用 长 度 增加 。 所 以 系数 N. 也 是 o 的 递增 函数 。 

根据 以 上 的 分 析 可 以 看 到 ,提高 地 基 承 载 力 需 考虑 以 上 3 个 方面 的 因素 。 其 中 它们 都 
与 地 基 土 的 内 摩擦 角 ç 有关 ,因而 选择 好 的 持 力 层 是 十 分 重要 的 。 

【例题 8-3] 条 形 基 础 宽 1. 5m, 埋 置 深度 1. 2m, 地 基 为 均匀 粉 质 黏土 , 土 的 重度 y= 
17. 6kN/m ,c 王 15kPa,p 王 24 。 用 太 沙 基 极 限 承载 力 公 式 求 地 基 的 极限 承载 力 。 

LRN 按 题 意 已 知 :g 二 Yd 二 17.6X1.2==21. 12(kN/m),c=15kN/m’ ,06=1.5m,09= 
24 。 用 太 沙 基 极 限 承 载 力 公式 求 地 基 产 生 整 体 剪 切 破 坏 的 极限 承载 力 。 按 太 沙 基 极 限 承 


载 力 公式 
=% i 
Pu = > Ny + CN, + qN. 
查 图 8-11 N,=8.0, N. =12,N.=23. 5 
RAER 


ba = X15X8.0+15X23.5+21.12X12~711.54(kN/m’) 


【例题 8-4] 上 述 例 题 中 若 基础 埋 深 改 为 3m, 地 基 土 的 物理 力学 特性 指标 为 y= 
17. 6kN/m ,c 二 8kN/m ,gpg 二 24 , 按 太 沙 基 公式 求 地 基 产 生 局 部 前 切 破坏 时 的 极限 承载 力 。 
【 解 】 用 太 沙 基 公 式 计 算 地 基 极 限 承 载 力 
bu = DN,t+ cNe 十 INa4 


了 = z EX8 a 5. 3(kN/cm?) 


第 8 章 地 基 承 载 力 307 


按 o 一 24" 查 图 8-11 虚线 ,得 


代入 上 式 


p= X15X1.5+5.3X14+17.6X3X5.2 


一 19.8 十 74.2 十 274.6 = 369(kN/m°) 


也 可 以 先 求 出 p. tang =- tanp, p=16. 53°, M o # Ë] 8-11 实 线 也 得 到 相同 的 承载 力 系数 。 


8.4 地 基 的 容许 承载 力 


8.4.1 地 基 容 许 承载 力 的 概念 


地 基 极 限 承 载 力 是 从 地 基 稳 定 的 角度 判断 地 基 土 体 所 能 够 承受 的 最 大 答 载 。 但 是 虽然 
地 基 尚 未 失 稳 , 厂 变 形 太 大 ,引起 上 部 建筑 物 结构 破坏 或 者 不 能 正常 使 用 也 是 不 允许 的 。 所 
以 正确 的 地 基 设 计 , 既 要 保证 满足 地 基 稳 定性 的 要 求 ,也 要 保证 满足 地 基 变 形 的 要 求 , 也 就 
是 说 ,要 求 作 用 在 基底 的 压 应 力 不 超 过 地 基 的 极限 承载 力 ,并 且 有 足够 的 安全 度 , 而 且 所 引 
起 的 变形 不 能 超过 建筑 物 的 容许 变形 。 满 足以 上 两 项 要 求 ,地 基 单 位 面积 上 所 能 承受 的 葵 
载 就 称 为 地 基 在 正 篆 使 用 极限 状态 设计 中 的 容许 承载 力 。 

显然 ,地 基 的 容许 承载 力 不 仅 决定 于 地 基 土 的 性 质 , 而 且 受 其 他 很 多 因 系 的 影响 。 除 基 
础 宽度 .基础 埋 置 深度 外 ,建筑 物 的 容许 沉降 也 起 重要 的 作用 。 所 以 ,地 基 的 “容许 承载 力 ” 
与 材料 的 “容许 强度 ”的 概念 差别 很 大 。 材 料 的 容许 强度 一 般 只 决定 于 材料 的 特性 ,例如 钢 
材 的 容许 踢 度 [cj 很 少 与 构件 断面 的 大 小 和 形状 有 关 。 而 地 基 的 容许 承载 力 就 远近 不 只 是 
决定 于 地 基 土 的 特性 。 这 是 研究 地 基 容 许 承 载 力 问题 时 所 必须 建立 的 一 个 基本 概念 。 

由 于 地 基 的 容许 承载 力 牵 涉 到 建筑 物 的 容许 变形 ,因此 要 确切 地 确定 它 就 很 困难 。 一 
般 的 求法 是 先 保证 地 基 稳 定 的 要 求 , 即 按 极限 承载 力 除 以 安全 系数 (通常 取 2 一 3) ,或 者 是 
控制 地 基 内 极限 平衡 区 的 发 展 范围 ,或 者 采用 条 种 经 验 数值 作为 初 值 。 根 据 这 个 初 值 设 
计 基 础 ,然后 再 进行 沉降 验算 ,如 果 沉 降 也 满足 要 求 , 则 这 时 的 基底 压力 就 是 地 基 的 容许 
承载 力 。 


8.4.2 按 控 制 地 基 中 极限 平衡 区 (塑性 区 ) 发 展 泄 围 的 方法 确定 地 基 的 容许 
承载 力 


1. 基本 概念 


图 8-2 中 的 现场 载荷 试验 表明 ,基础 上 的 荷载 达到 临 塑 荷载 时 ,地 基 土 中 就 开始 出 现 极 
限 平衡 区 。 极 限 平衡 区 最 先 发 生 于 基础 的 边 侧 , 随 着 荷载 的 增加 而 继续 扩展 。 最 后 当 荷载 
达到 极限 承载 力 时 ,地 基 产 生 失 稳 破 坏 。 设 计 中 往往 选用 临 塑 荷载 名 或 比 临 塑 荷载 稍 大 的 
临界 荷载 pw 和 pws 作为 地 基 容 许 承 载 力 的 初 值 。pys 和 pws 代表 基础 下 极限 平衡 区 发 展 的 
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最 大 深度 等 于 基础 宽度 2 的 1/4 和 1/3 EAER. I ABER p. HHI Zf #& pia 和 
pwus 具 有 如 下 的 特性 : 

(1) 地 基 即 将 产生 或 已 产生 局 部 极限 平衡 状态 ,但 尚未 发 展 成 整体 失 稳 ,这 时 部 分 地 基 
土 的 强度 已 经 比较 充分 发 挥 ,但 距离 丧失 稳定 仍 有 足够 的 安全 系数 。 

(2) 地 基 中 处 于 极限 平衡 区 的 范围 不 大 ,因此 整个 地 基 仍 然 可 以 近似 地 当成 弹性 半空 
间 体 ,有 可 能 近似 用 弹性 理论 计算 地 基 中 的 应 力 , 以 便 计 算 变 形 量 。 

由 于 这 两 个 特点 ,pe 、pi 和 pys 常 用 以 作为 初步 确定 的 地 基 容 许 承 载 力 。 


2. 极限 平衡 区 (塑性 区 ) 发 展 范 围 的 一 般 计 算 方法 


在 基底 均 布 傈 载 p 作用 下 ,地 基 中 是 否 发 生 极限 平衡 区 ,或 者 极限 平衡 区 发 展 的 范围 
有 多 大 ,可 以 按 下 述 方法 近似 计算 。 

(1) 在 地 基 中 ,靠近 基础 底面 一 定 范 围 内 , 选 定 大 干 点 ,如 图 8-16 中 水 平 线 和 竖 直 线 的 
交 操 。 以 M 扣 为 例 ,分 别 计算 各 点 的 目 重 应 
力 和 附加 应 力 ,全 加 后 为 : 

G, = o, + Y(x + d) 


G, = o, + K;y(z + d) (8-33) . rase 
Fa 1 mas 

RIP: oios .x 一 用 弹性 理论 计算 的 计算 点 。 ----- 和 
的 附加 应 力 ; ° T v re L Ee 
y EE ARAE, IHIHHIIHMNH 
z 计算 点 在 基底 以 下 的 深度 ; iil 
d 一 一 基础 的 埋 置 深度 ; 图 8-16 计算 地 基 内 极限 平衡 区 的 网 点 
Ko 一 一 静止 土 压力 系数 ，。 
(2) 根据 式 (8-33) 的 应 力 , 求 各 计算 点 的 主 应 力 : 

(8-34) 


(3) 根据 m 和 cs ,选择 式 (5-5) 一 式 (5-12) 中 任 一 合适 的 公式 ,判断 计算 点 是 否 处 于 极 
限 平衡 状态 ( 见 5. 2 节 )。 

(4) 按照 处 于 极限 平衡 状态 各 点 的 分 布 , 绘 出 地 基 内 土 体 处 于 极限 平衡 状态 区 域 的 
范围 。 

应 该 指出 ,用 上 述 方 法 求 得 的 极限 平衡 区 的 范围 ,实际 上 是 不 完全 正确 的 。 首 先 , 当 土 
体 中 部 分 区 域 达 到 极限 平衡 状态 以 后 ,部 分 土 体 进入 塑性 状态 , 土 中 的 应 力 分 布 便 发 生 了 变 
化 ,这 时 地 基 中 的 应 力 分 布 很 复杂 ,是 一 个 弹 塑 性 混合 课题 ,不 再 符合 弹性 理论 解 ,而 式 
(8-33) 的 附加 应 力 却 是 按 弹性 理论 求 得 的 。 其 次 ,在 计算 中 认为 基底 压力 是 均匀 分 布 的 ， 
但 是 通常 的 情况 是 基础 的 刚度 远大 于 地 基 土 的 刚度 ,因而 基底 的 压力 分 布 并 非 均匀 ,而 是 如 
第 3 章 中 所 分 析 的 那样 ,一 般 呈 边缘 大 中 间 小 的 马鞍 形 分 布 ,基底 压力 非 均 匀 分 布 的 程度 直 
接 影响 到 极限 平衡 区 的 发 展 范围 。 一 般 来 说 , 按 弹 性 理论 计算 附加 应 力 得 到 的 极限 平衡 区 
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范围 俩 大 ,而 假定 基 展 压 应 力 均 匀 分 布 则 使 计算 得 的 极限 平衡 区 范围 偶 小 。 虽 然 极 限 平 衡 
区 发 展 范 围 的 计算 方法 理论 上 不 够 严格 ,但 在 实用 上 ,由 于 用 这 种 方法 已 积累 了 很 多 工程 经 
验 , 目 前 仍然 是 确定 地 基 容 许 承 载 力 的 一 种 常用 方法 。 


3. 条 形 均 布 答 载 下 极限 平衡 区 的 发 展 和 界限 荷载 的 计算 方法 


(1) 极限 平衡 区 的 界线 方程 式 和 最 大 发 展 深度 
上 述 确定 极限 平衡 区 的 一 般 计算 方法 当然 也 适用 于 各 种 基础 形状 和 荷载 分 布 的 情况 。 
但 用 这 一 方法 时 ,需要 逐 点 进行 计算 ,工作 量 大 。 条 形 荷载 属 平面 问题 ,可 以 直接 推导 出 极 
限 平衡 区 的 界线 方程 ,使 计算 工作 得 以 简化 。 
根据 弹性 力学 解 ,条 形 均 布 荷载 作用 下 ,地 基 中 任 一 点 M 由 于 荷载 (p 一 yd) 所 引起 的 
主 应 力 为 ， 
"Pë P — Ye (28+ sin2p) 
(8-35) 
ë Pp — 二 
式 中 ,28 为 M 点 与 条 形 荷载 两 侧 边缘 连 线 MA .MB 之 间 的 夹 角 , 以 弧度 表示 。 大 主 应 力 o 
的 方向 在 角 二 AMB 的 分 角 线 上 ,如 图 8-17 所 示 。 
若 假 定 静 止 土 压力 系数 K = 二 1, 则 土 自重 所 引起 HII 
的 应 力 各 个 方向 均 相等 ,因此 任意 点 M 由 于 外 荷载 及 ERARE 
士 的 自重 所 产生 的 主 应 力 总 值 为 ; Ë 


z = Ë -和 (28 十 sin28) + y(d + z) 


p gq=7d 


(8-36) a 


TA a 二 和 (28 一 sin28) + y(d + z) 
将 式 (8-36) 代 入 极限 平衡 条 件 公 式 (5-5) 中 ,整理 后 ， 


可 以 得 到 如 下 表示 极限 平衡 区 界线 的 方程 式 : 图 8-17 条 形 均 布 荷载 下 
in28 地 基 内 应 力 的 计算 
z = P| smh — og -eP d (8-37) 
ny sing 


当 土 的 特性 指标 Y.c、p 已 知 , 式 (8- a 条 度 与 视角 有 的 关系 ， 
也 就 决定 了 极限 平衡 区 的 轨迹 。 
在 工程 应 用 中 ,往往 只 要 知道 极限 平衡 区 最 大 的 发 展 深度 就 足够 ,而 不 需要 绘 出 整个 区 


域 的 轨迹 。 因 此 ,将 式 (8-37) 对 B 求 导 ,并 让 和 一 0, 得 


dB 
dz _p—Yd ]= 
— = —— ° 2] — 1|= 0 
d8 ny sing 
改 cos2P = sine 


将 式 (8-38) 代 入 式 (8-37)， ee 条 度 的 计算 公式 。 
Zmax 一 Cus (8-39) 
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(2) 临 塑 荷载 pw 和 临界 傈 载 pys 、pys。 

式 (8-39) 表 示 基 底 压 应 力 p 作用 下 ,极限 平衡 区 的 最 大 发 展 深度 。 当 zw = 0 时 ,由 
式 (8-39) 得 到 的 压 应 力 p AAEE AARE AAN AR 
HJER EE lm BER pao FJEB,Z Zma =0/4 或 Zma =0/3 代入 式 (8-39) ,整理 后 得 到 的 
压 应 力 p 就 是 相应 于 极限 平衡 区 的 最 大 发 展 深 度 为 基础 宽度 的 1/4 # 1⁄3 时 的 荷载 , 称 为 
Ili JA ff #ü pws 和 P1/⁄3 o 故 


cotp 一 站 十 9 cotp— = +ọ 
2 2 

pin = Ww atf: ~) + 一 se (8-41) 

4 cotp 一 至 十 9 cotg— 5 T+ e cotg— > T e 
bia = sd +— t J (8-42) 

3 cotp 一 至 十 9 cotp— -5 +g cotp— > +g 

IÈ (8-40) 、 式 (8-41) 和 式 (8-42) 同 样 可 以 写成 如 下 的 形式 . 

b = SØN, + qN, +N. (8-43) 
式 中 N.= ;NN 二 1 十 一 一 一 一 二 1 十 Ntang; 相 应 于 Dan Pin .pws 的 IN; 分 别 


coto— Ste coto— Ste 
T 2T 
= 
2(cor— +e] sc +e) 
PEP fü o HIRR XJ FE AEJK AE r] A He E EJ H ERA Rr S I a J 4 faj e q 时 , 土 的 
重度 应 采用 基础 底面 以 上 土 的 重度 ,而 第 一 项 ybNy 中 的 重度 则 为 基础 下 土 的 重度 。 所 有 


重度 ,地 下 水 位 以 上 均 用 天 然 重度 ,而 地 下 水 位 以 下 则 用 浮 重 度 。 

比较 式 (8-43) 和 地 基 极 限 承 载 力 公式 (8-18) ,两 者 形式 完全 一 样 。 当 然 由 于 公式 的 推 
导 前 提 和 计算 方法 不 一 样 ,承载 力 系数 N,、N。 和 N. 会 有 很 大 的 差别 。 式 (8-18) 是 地 基 的 
极限 承载 力 , 它 表示 和合 载 达 到 这 一 强度 时 ,基础 下 的 极限 平衡 区 已 形成 连续 并 与 地 面 员 通 的 
滑动 面 ,这 时 ,地基 已 丧失 整体 稳定 性 。 而 式 (8-40) 一 式 (8-42) 则 表示 地 基 中 极限 平衡 区 
刚 开 始 发 展 ( 临 塑 何 载 be) 或 发 展 犯 围 不 大 (临界 何 载 py 和 ps) 时 的 何 载 。 显 然 , 对 于 地 
基 破 坏 而 言 ,前 者 已 经 没有 任何 安全 储备 ,或 者 说 ,安全 系数 下 .=1, 而 后 者 则 有 相当 大 的 安 
全 储备 ,可 以 作为 地 基 容 许 承 载 力 的 初 值 。 


等 于 0、 二 yd; 可 见 承 载 力 系数 N.、N。 和 N, 也 是 内 


8.4.3 按 人 《建筑 地 基 基 础 设计 规范 》(GB 50007—2011) 确定 地 基 承 载 力 


我 国 《建筑 地 基 基 础 设计 规范 》(GB 50007 一 2011) 对 于 地 基 承 载 力 的 设计 ,是 基于 正常 
使 用 极限 状态 的 设计 ,设计 中 采用 容许 承载 力 。 其 中 确定 洒 载 力 的 方法 有 在 强度 试验 基础 
上 的 公式 计算 法 现场 原 位 试验 法 和 经 验 的 方法 。 这 些 方法 确定 的 也 是 容许 承载 力 的 初 值 ， 
最 后 还 要 通过 沉降 计算 最 后 确定 设计 取 值 。 
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1. 承载 力 公 式 法 


该 规范 给 出 的 计算 公式 为 
f. = Mi% Maynd + M.c, (8-44) 
式 中 : f. — Hb 3E K k JJ BJ 5 AE f ; 
M, Ma 、M. 一 一 承载 力 系数 ,可 按 表 8-2 取 值 ,其 中 式 (8-43) 的 承载 力 系数 为 py 
的 值 ; 
0 一 一 基底 宽度 ,大 于 6m 按 6m 取 值 ,对 于 砂 土 小 于 3m 按 3m PE; 
ck、9rk 一 一 基底 以 下 1 倍 底 宽 2 内 的 地 基 土 内 摩 探 角 和 黏 聚 力 标 准 值 。 


表 8-2 承载 力 系数 表 
基础 宽度 系数 基础 埋 深 系数 黏 聚 力 系数 


Ok( ) 
式 (8-44)Mi | 式 (8-43)Ny/2| 式 (8-44) Ma | = X(8-43)N, | 式 (8-44)M。| 式 (8-43) N。 
0 0 . 00 . 00 3. 14 3. 14 


0 l l .1 

2 0. 0. | PE 12 1. 12 3. 3. 32 
1 0. 0. 1.25 1. 25 3. 3.51 
6 0. 0. 1. 39 1.40 3. :| 
8 0. 0. 1.55 1.55 3. 3. 93 
10 0. 0. 1.73 1. 73 4. 417 
12 0. 0. 1.94 1.94 4. 4, 42 
14 0. 0. 2.17 2.17 4. 4. 70 
16 0. 0. 2. 43 2. 43 9. 9. 00 
18 0. 0. 2. 12 2. 12 9. 9. 31 
20 0. 0. 3. 06 3.10 9. 5. 66 
22 0. 0. 3.44 3. 44 6. 6.04 
24 0. 了 3. 87 3. 87 6. 6.45 
26 L 0. 4. 37 4. 37 6. 6.90 
28 L L 4. 93 4.93 f 7.40 
30 L. Ls 9. 99 5. 60 re 7. 95 
32 2. Ë; 6.35 6.35 8. 8.55 
34 š | 7.21 7. 20 - 9. 22 
36 4. l; 8. 29 8. 25 A 9,97 
38 9. 2. 9.44 9.44 10.80 
40 9。 2. 10.84 10.84 11.73 


使 用 该 公式 时 有 如 下 几 点 值得 注意 : 

(1) 该 公式 与 确定 塑性 区 深度 的 临界 三民 py 的 公式 是 相似 的 ,在 表 8-2 中 , 当 g< 20° 
时 , 它 与 式 (8-43) 中 py 的 三 个 承载 力 系 数 数值 基本 相同 ; 当 p 字 20 时 , 试 (8-44) 的 宽度 系 
数值 显著 提高 了 。 

(2) 与 pi 的 公式 一 样 ,该 公式 也 是 在 竖 癌 中 心 荷 载 条 件 下 推导 的 ,所 以 它 适用 于 偏心 
IE e 不 大 的 情况 ,要求 e<0. 033b. 
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(3) 该 公式 采用 的 强度 指标 是 基于 室内 三 轴 试 验 的 标准 值 , 它 不 同 于 简单 的 试验 成 果 
的 平均 值 ,对 成 果 进 行 了 统计 分 析 ,考虑 了 成 果 的 离散 情况 。 
自 完 要 求 进 行 nZ 6 组 三 轴 试 验 ,然后 计算 试验 指标 的 平均 值 人 标准 差 o 和 变异 系数 6 


u = 一 (8-45) 


(8-46) 
(8-47) 
f2} 
EF A E PE ffi PRIR JJ WI REHA ERZ pe MI ges 
a k 704 4. ao E 
Pe — Jn n? 9 
1.704 , 4.678 
S Ta a A " 
@ = 1 | 万 ja (8-49) 
最 后 ,计算 强度 指标 的 标准 值 
s a (8-50) 
Ck = @xCm 


式 中 : @.,.ca — PE fA ARR JJ BJ KG F J Ë ; 
Ó 0. 一 一 内 摩 探 角 和 黏 聚 力 的 试验 变异 系数 。 


2. 现场 原 位 试验 法 


现场 原 位 试验 确定 承载 力 的 方法 有 浅 层 和 座 层 平板 载 傈 试验 .标准 贯 人 试验 、 裔 力 触 探 
试验 和 旁 压 仪 试验 等 。 其 中 最 常用 的 是 浅 层 平板 载 集 试验 。 首 先 通 过 试验 测 得 人 答 载 - 沉 降 
曲线 (p-s 曲线 ) ,确定 承载 力 的 特征 值 的 初 值 /. , 它 可 以 取 为 曲线 的 比例 界限 (相当 于 临 逆 
倚 载 ) ;或 者 极限 承载 力 的 一 半 , 但 如 试验 的 极限 答 载 pu 小 于 比例 界限 的 2 倍 时 ,可 取 fa 5 
Ps/2; 当 没有 做 到 极限 三 载 时 , 取 试 验 最 大 傈 和 载 的 一 半 。 

在 对 具体 基础 工程 进行 设计 时 ,对 于 从 载 集 试验 或 者 按 经 验 值 确定 的 承载 力 fa ,还 应 
当 计 入 基础 的 深度 和 宽度 的 影响 。 

fa = fa + m Y(b 3) mYn(d— 0. 5) (5-51) 
式 中 : f, 一 一 修正 后 的 地 基 承 载 力 特 征 值 ; 

m%、N 一 一 基础 的 宽度 和 深度 承载 力 修正 系数 ,可 按 表 8-3 取 值 ; 

7 一 一 基 乓 以 下 土 的 加 权 平 均 重 度 ,潜水 位 以 下 取 浮 重度 ; 

加 一 一 基 展 以 上 土 的 加 权 平 均 重 度 ,潜水 位 以 下 取 浮 重度 ; 

b 基底 宽度 (m), 当 6 二 3m, 按 5 二 3m HŠ , 4 b>6m, Fk b=6m 取 值 ; 

d 一 一 基础 埋 置 深度 ,一 般 自 室外 地 面 标 高 算 起 。 在 填 方 整 平地 区 ,可 按 填 方 地 面 标 
高 算 起 ,但 填 方 在 上 部 结构 施工 后 完成 时 , 按 天 然 地 面 算 起 。 对 于 地 下 室 , 整 
体 性 的 基础 (如 箱 型 基础 和 徐 形 基础 ) 时 可 按 室外 地 面 算 起 ,采用 独立 或 条 形 
基础 时 ,应 从 室内 地 面 算 起 。 
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表 8-3 ”承载 力 修正 系数 表 


土 的 类 别 Ta 
W Ve FI WA i + 1.0 
ATHE 


e RI 大 于 或 等 于 0. 85 REE 


ZT #h + 


压 实 系数 大 于 0.95. RMR E o. = 10% WIH + 


大 面积 压 实 填 土 
最 大 干 密度 大 于 2. 1g/cm 的 级 配 砂 石 


黏 粒 含量 po. 宇 10% 0.3 1.5 
HE 


CD DO 
— 
on 


黏 粒 含量 o. <10% 0.5 2.0 
e KIL EJ y T aki SF T 0. 85 BJ #h FE + 0 1.6 
粉 砂 、 细 砂 ( 不 包括 很 湿 与 饱和 时 的 稍 密 状 态 ) 3.0 
HEL HP BRR AIREA + 4.4 
具体 工程 可 通过 载 倚 试验 或 其 他 原 位 试验 . 按 经 验 取 值 和 公式 计算 综合 确定 ,然后 还 要 


进行 沉降 计算 ,有 时 还 要 验算 软弱 下 卧 层 地 基 厌 载 力 。 
【例题 8-5] 均匀 黏 性 土地 基 上 条 形 基 础 的 宽度 0 一 2.0m, 基 础 埋 置 深度 d= 1. 5m, 地 
下 水 位 在 基底 高 程 处 。 地 基 土 的 比重 G, 二 2.70, 孔 隙 比 e 二 0.70, 水 位 以 上 的 饱和 度 为 S, = 
80% , 土 的 强度 指标 c 王 10kPa,o 王 20"。 求 地 基 的 临 塑 荷载 p. 、 临界 荷载 Dia ,pys，, 用 规范 的 
承载 力 公 式 计 算 承 载 力 特征 值 户 , 并 与 太 沙 基 的 极限 承载 力 pu 进行 比较 。 
【 解 】 
d) 求 土 的 天 然 重度 y a ie P Ë ya de f P y , 见 图 8-18。 
y. =10X (2. 7+0. 7)/1.7=20 (kN/m?) yw =10kN/mš 
y=10X (2. 7+0. 7X0. 8)/1. 7#z19. 2 (kN/m?) 
(2) 计算 式 (8-43) 中 的 各 系数 


N = rcotp __ 3. 14 X cot20° — 8. 6355 65 
° coto—r/2+o cot20°—xw/2--20z/180 1.528 "° 
.La 
N,=1 十 一 一 二 1 十 一 一人 3. 06 
to 一 CO/2 十 1.528 
加 Jii ! ° 图 8-18 例题 8-5 图 
=. f __ = 一 一 — 
Nan =o ey 2 X2.06=1.08 
Nys = 2 z A 00 人 1 .37 


3 cotøp—o/2+y 3 
(3) 计算 Pa s» P174 ° P13 
ba =“ y dN,+cN.=19.2X1.5X3.064+-10X5.65=#z144. 6(kPa) 


bia = pNa thdN +cN. = X10X2X1.03+19.2X1.5X3.06+-10X5. 65~155(kPa) 
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=N. +ydN,FeN.=+-x 10X2X1.37 十 19.2X1.5X3.06 十 10X5.65 


a158. 3(kPa) 

(4) 用 规范 的 公式 计算 

fa =M, yb+ Maynd + M. c, 

通过 po 一 20 23] # £ 8-2 中 的 三 个 系数 M, =0.51,Ma=3. 06,M.=5. 66 

太一 MX 十 May ud 十 Me 一 0.51X10X2 十 3.06X19.2X1.5 十 5.66X10 
X154. 9(kPa) 

可 见 它 等 于 pino 

(5) 计算 太 沙 基 极 限 承 载 力 pu 


b= AbN,+ y dN,+cN. 
通过 p—=20 分 别 查 图 8-11 三 个 系数 : N,=4.5,N,=7,N,=17 


b; =5Nn6N,+ ndNsteN. = X IOX 2X4 STIS 2 SAT FIO0NK1? 


a416. 6(kPa) 

与 极限 承载 力 比 较 ,用 规范 公式 计算 ,相当 于 安全 系数 FF 二 416. 6/155 二 2. 69。 

【例题 8-6] 地 基 土 为 中 密 的 中 砂 , 重 度 y=16. 7kN/m° ,条 形 基础 的 宽度 5 二 2.0m, 基 
础 埋 置 深度 d= 1. 2m, 通 过 现场 平板 载荷 试验 得 到 极限 为 承载 力 p, 二 420kPa, 求 该 基础 的 
地 基 承 载 力 特 征 值 f,。 

(1) 根据 载荷 试验 的 极限 承载 力求 其 特征 值 的 初 值 : 

fur=p,/2=420/2=210(kPa) 

(2) 经 深度 和 和 宽度 修正 : 

查 表 8-3 求 系数 加 二 3.0,m 二 4.4 

(3) 计算 承载 力 特征 值 : 

fa = f. y(b—3)+ m y. (d—0.5)=210+4.4X16.7X(1.2—0.5)=210+51.4 

=261(kPa) 

(4 b<3m, 4k b=3m 取 值 ) 


>] 十 


8-1 试 根据 式 (8-18) 和 图 8-15 分 析 : 

(1) 基础 宽度 0, 基础 埋 深 d MEERN c 对 承载 力 影响 的 机 理 。3 个 极限 承载 力 系数 与 
内 摩 探 角 ç 有 何 关 系 ? 

(2) 人 砂 土地 基 为 什么 埋 深 不 宜 太 浅 ? 

(3) 为 什么 基础 的 宽度 增加 ,地 基 的 极限 承载 力 会 增加 ? 

8-2 ”如 图 8-19 所 示 , 条 形 基 础 受 中 心 竖 癌 人 衙 载 作用 ,基础 宪 度 2. 4m, 埋 深 2m, 地 下 水 
位 上 、 下 土 的 重度 分 别 为 18. 4kN/m? 和 19.2kN/mi ,内 摩擦 角 o=20", 黏 聚 力 c= 二 8kPa, 试 
用 太 沙 基 公 式 比 较 地 基 整 体 剪 切 破 坏 和 局 部 剪 切 破坏 时 的 极限 承载 力 。 
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v 地 下 水 位 


图 8-19 习题 8-2 图 


8-3 一 栋 16 层 的 楼 房 底板 尺寸 为 20m X 30m, 底板 放置 在 均匀 的 理性 土 层 上 。 埋 深 
d 王 3m, 黏 性 土 的 天 然 密度 o= 2. 0g/cm’。 现 场 原 位 十 字 板 测定 平均 抗 艾 强度 z = = 
60kPa, 室 内 用 重 塑 土 做 无 侧 限 抗 压强 度 试 验 测 得 g, 二 40kPa。 设 计 基 底 压力 为 200kPa, 分 
别 用 普 曙 德尔 - 瑞 斯 公式 和 太 沙 基 公 式 计算 极限 承载 力 , 问 地 基 的 承载 力 安全 系数 各 有 多 
X? 如果 要 求 安 全 系数 满足 表 8-4 的 要 求 , 判 断 设计 是 否 合 适 。 


表 8-4 习题 8-3 表 


要 求 安全 系数 
nen DE 
之 4 2.5 
2 一 4 2.0 
1] 2 1.6 
l 1.6 


8-4 菏 基 础 的 地 基 土 如 图 8-20 所 示 。 土 的 物理 力学 性 质 指 标 见 表 8-5, 奢 已 知 基础 尺寸 
为 8mX3m, 埋 置 深度 1. 5m, 试 按 条 形 基 础 求 地 基 的 临 塑 答 载 .临界 符 载 和 极限 答 载 (分 别 
按 晋 氏 德 尔 理 论 和 太 沙 基 公 式 计算 ), 并 用 汉 和 森 公 式 计算 经 过 形状 和 深度 修正 后 的 极限 三 载 。 


表 8-5 习题 8-4 表 


天 然 密度 | 天 然 含水 量 强度 指标 
编号 ”| Eg 液 限 塑 限 人 
p /(g/cmš° ) w /% c /kPa 
D 1.79 30. 0 2.72 44.1 24.3 20 10 
@ 1.96 28.3 2.70 29.6 19.2 25 15 
@ 2.04 21.8 2.65 35 0 
地 面 

(1) iE 地 下 水 位 |1.3 m 

(2) PIRRE 

(3) 粗 砂 


图 8-20 ”习题 8-4 图 


8-5 对 上 题 用 规范 的 承载 力 公 式 计算 其 特征 值 。 


几 o W 


土 的 动力 特性 


在 本 和 草 以 前 所 研究 的 问题 ,不 论 是 土 体 的 变形 问题 或 稳定 问题 ,都 认为 
何 载 是 静止 的 , 即 不 随时 间 变 化 , 称 为 静 力 问题 。 即 便 在 土 压 力 和 边 坡 稳定 
分 析 中 考虑 地 宕 力作 用 时 ,也 是 把 惯性 力 当 成 静 力 处 理 。 严 格 地 说 ,大 多 数 
实际 葆 载 都 不 是 静止 的 ,只 是 它 对 被 作用 体系 所 引起 的 动力 效应 很 小 ,可 以 
忽略 不 计 。 动 答 载 则 是 指 三 载 的 大 小 、 方 辐 或 作用 位 置 等 随时 间 变 化 ,而 且 
对 作用 体系 所 产生 的 动力 效应 不 能 忽略 。 一 般 情 况 下 , 当 和 谷 载 变化 的 周期 
为 结构 目 振 周 期 的 5 倍 以 上 时 ,就 可 以 简化 为 静 谷 载 计算 。 土 在 动 谷 载 作 
用 下 的 啊 应 一 般 与 静 力 条 件 下 的 啊 应 有 和 较 大 区 别 。 比 如 , 土 的 动 强度 除了 
与 土 的 类 型 .物理 性 质 和 初始 应 力 状 态 有 关外 ,还 与 动 何 载 的 幅 值 和 循环 周 
次 等 有 关 ; 地 震中 篆 遇 到 的 液化 现象 就 与 土 的 动 强度 有 关 。 再 如 ,在 动力 何 
载 作 用 下 土 体 应 力 应 变 关 系 的 描述 方法 与 静 力 条 件 下 也 有 所 不 同 。 本 章 将 
对 上 述 问 题 依次 进行 介绍 。 
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作用 在 地 基 或 土工 建筑 物 上 的 动人 向 载 种 类 很 多 ,如 机 融 运 转 的 惯性 力 ， 
车 辆 行驶 的 移动 伍 载 ,爆破 引起 的 冲击 奏 载 , 风 奏 载 ,波浪 人 答 载 以 及 地 震 何 
载 等 郡 可 视 为 动向 载 。 这 些 谷 载 中 ,有 的 是 何 载 变化 的 速率 很 大 ,有 的 则 是 
循环 作用 的 次 数 很 多 ,可 以 分 成 如 下 三 种 类 型 。 


1. 周期 荷载 


以 同一 振幅 按 一 定 周 期 往复 循环 作用 的 何 载 称 为 周期 何 载 ,其 中 最 侧 
单 的 是 简 谐 向 载 ( 图 9-1). G) U ER Bü BJ [3] £ 的 变化 规律 可 用 正弦 或 余弦 


P(D) 


图 9-1 简 谐 荷载 
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POK : 
P) = Po,sin(wt + 0) (9-1) 
P: P, 一 一 简 谐 荷载 的 单 幅 值 ; 
ww 一 一 圆 频率 ; 
9 一 一 初 相位 角 。 


ERP wt 每 变化 2z 即 为 一 个 加 载 循环 。 单 位 时 间 内 所 完成 的 循环 数 f 三 w/(27) 称 为 
频率 , 凋 用 单位 为 赫 效 (Hz)。 完 成 一 个 循环 所 需 的 时 间 称 为 周期 ,以 工 表示 。 显 然 , 工 / 
和 w 之 间 的 关系 为 : 

r= = (9-2) 

TEPI Z h DL BJ Uj A n] i ID 2 fal We 0 R , UVF Z HL bk S (tB HL, Ye3e BLS), k — 
J D M af ER SE , Br DA SK W E rh BJ 3JJ JJ A a B, A 2 H X Fh af ER , 

AF E Juj Z HL PÑ AS Hk es al Yer af R , [H J 2 4k. 45 2 E Jl H PE BJ , J J — J FE B J] BJ a ER hI 
图 9-2 Br. — Ai KS JE H a #& n] 1 m pl E I 22 RURE JF , y f pR y T 8 fE YE fa #& BJ £ JI , DL 
ACF 


Pa) =% + aicosot + a;jcos2ot 十 … + a;cosiwt 十 … 
A (9-3) 


十 bisinwt + b;sin2ot 十 … + b;siniwt 十 … 
式 中 : ai;，p， 定 氏 系数 , 亦 即 各 个 简 谐 全 载 的 幅 值 。 


2. 冲击 集 载 


这 种 答 载 的 强度 很 大 ,持续 的 时 间 很 短 , 如 图 9-3 所 示 。 例 如 爆破 谷 载 ,打桩 时 的 冲击 
何 载 等 ,可 表示 为 


PUO = PAi) (9-4) 
式 中 : Po —— tp ih r #& BJ B£ [É ; 
p Ct/ to) — yË wh th f EJE AR AS JE PS X BJ |a] pK R. 


傈 载 P 


Í| 时 间 ; 


3. 不 规则 和 荷载 
TI] Tar #& Bf BJ [|H] ñj ZEAE I A LIE u A , BI Ay AS EB IJ fay #& , HI Hb Z faj #& , RI 9-4 是 1976 年 唐 


J Pe m TH ` 


I I IK P P t O u L! 


| 


Bai 郴 情 项 画 丰 起 基本 天 E ë: mti 


AE j hi aia F Pub p lu m Kiss. B hiq. HHH s y ñ a i a 
Zh. m Fr sk ik š B A 8 ARA h ü j E i. KIER Ñ Bra: ñ | T F ë UM 
HIVI a PFE W P ñ Fi z i 

PIRAM UEN EETA EAA iia a E k W N A a. 
ñITB RatiuWi EPS W a A L N ü AEA h d Ë 8 F 
Hina m. ATANA | UAA E Q AEN ENA Piia Lu M LD 
Was, 

Eni Qm k t P — Bh m m R miia š Hl. ON m miu jk pl k si paq 
Bal aW i LE a bi 
Hamy l DD š + abw k [Cj Krisi R u i A o t m PY ei Vk 
BIELE FII iÑ 38 tT HB MAN ai AEREA i Ë JPN A T SSH, £ 
s m:H p | 


P= Ü ENE smuriguN EF r; an 
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9.2 土 的 动 强 度 


9.2.1 hik fa #k1EF3 F + BJ JJ së EZ 


早 在 1948 F, EZÉ kpt >2 ##š ( Cassagrande A) 就 设计 了 多 种 冲击 试验 仪 ,以 测定 
冲击 集 载 作用 下 土 的 动力 特性 。 以 后 各 国学 者 对 这 一 问题 进行 了 大 量 的 人 研究 ,典型 的 试验 
结 采 何 述 如 下 。 


1. 砂 土 


用 干 砂 做 冲击 试验 得 到 的 应 力 - 应 变 关系 如 图 9-6 所 示 。 右 以 瞬 态 破坏 傈 载 的 峰值 应 
J ow 与 周转 压力 o 之 和 为 最 大 主 应 力 o) ,可 整理 出 最 大 主 应 力 比 (cyos ) as 与 加 何 时 间 : 上 的 
关系 ,如 图 9-7 所 示 。 图 9-6 和 图 9-7 表明 加 符 时 间 对 干 砂 强 度 的 影 啊 不 超过 201 ,而 对 
模 量 的 影响 则 更 小 。 


š L 前 力 试验 
š ananta | | 
S LL T 
ri Ë ü 
Ó | ç p 
| ° — 
àJ oD 
: - 
ja 
Ë ü 
$ m 
11000 100 10 ] 0.1 0.01 
MÆ E% Der HSF [E] /s 
图 9-6 RESARJI IA P FE K 图 9-7 瞬 态 试验 中 干 砂 的 最 大 主 应 力 比 与 
应 力 - 应 变 关系 加 佑 时 间 的 关系 


饱和 砂 受 冲击 丛 载 作用 时 ,由 于 加 载 的 时 间 很 短 , 相 当 于 不 排水 条 件 , 因 此 密 砂 和 松 砂 
表现 出 不 同 的 特性 。 密 砂 由 于 有 剪 胀 趋势 ,产生 负 扎 际 水 压力 ,强度 有 较 明 显 的 提高 。 松 砂 
则 相反 ,由 于 藤 缩 趋势 产生 正和 孔 际 水 压力 , 动 强 度 较 静 强 度 有 所 降低 ,如 图 9-8 所 示 。 图 中 
纵 坐 标 为 最 大 偏差 应 力 ,对 于 快速 瞬 态 试验 ( 即 冲 击 试验 ) ,就 是 指 试 样 到 达 剪 切 破坏 时 所 承 
受 的 冲击 应 力 的 峰值 ce 。 由 试验 曲线 可 知 , 对 该 试验 所 用 的 砂 , 在 os = 200kPa RAF F, I 
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界 孔 际 比 大 约 为 0.79。 小 于 该 筷 际 比 时 ,冲击 丛 载 下 的 强度 大 于 静 答 载 下 的 强度 ;而 大 于 
HAFLER ERF ,冲击 谷 载 下 的 蝇 度 则 小 于 静 谷 载 下 的 强度 。 


Il Y =~ 
周围 压力 cs =200kPa E 
0.6 0.7 0.8 

FLER EEe 
图 9-8 饱和 砂 的 最 大 偏 应 力 与 孔隙 比 的 关系 曲线 


最 大 偏差 应 力 /kPa 


2. FREE 


JH Ah PE L HEIT ER AU Th y faj ER F E BJ 3 BE A a, B A h k q 8] 9-9 所 示 。 由 该 图 可 
知 , 与 静 三 载 相 比 , 冲 击 谷 载 下 土 的 动 强 度 和 动 模 量 均 有 很 大 的 提高 。 加 载 时 间 为 0. 02s 的 
动 强度 约 为 加 载 时 间 465s 时 的 静 强 度 的 2 倍 , 模 量 也 提高 2 倍 左右 。 


240 
peT 

200 KKUEIIIIII 
HAL 瞬 仿 试验 

160 | 四 加 何 时 间 0.02s 
sasa 

mr T AT 
LATHI A 

HHH 

A wm TA 


W JJ /kPa 


80 


| H 加 荷 时 间 4 465s EERS 
(“UI 
sss 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 
应 变 /% 
图 9-9 有 瞬 态 和 毅力 试验 中 符 性 土 的 应 力 -应 变 关系 


理 查 德 (Richart FE) 将 这 类 问题 归结 为 应 变速 率 对 土 的 动 强度 的 影 啊 ,并 用 下 式 表示 : 
E si K Ln (9-5) 
AP: (tw) 一 一 土 的 动 强度 ， 
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(Tmax )s 一 一 土 的 静 强 度 ，; 
K 一 一 应 变速 率 系 数 。 

总 结 很 多 动力 试验 的 结果 ,K 值 的 变化 有 如 下 规律 : 

(1) 与 土 的 性 质 关 系 密切 。 对 于 干 砂 ,在 一 般 周围 压力 下 , 当 应 变速 率 在 (0. 02% — 
1000%)/s 范围 内 时 ,K 值 为 1.1 一 1.15; 饱 和 黏 性 土 的 天 值 为 1.5 一 3.0; 部 分 饱和 黏 性 土 
的 天 值 为 1.5 一 2.0。 

(2) 随 周围 压力 的 增加 而 增加 ,例如 同样 一 种 密 砂 ,周围 压力 小 于 588kPa 时 ,KK = 
1. 07, 而 在 高 压力 下 K 值 可 达 1. 2 

由 此 可 见 , 应 变速 率 对 土 的 动 强度 的 影响 ,对 砂 土 ,差别 不 是 很 大 ,对 黏 性 上 , 则 有 成 倍 
的 差别 。 有 关 这 一 问题 的 研究 ,目前 公布 的 试验 资料 尚 少 , 有 待 不断 充实 。 


9.2.2 周期 衔 载 作用 下 土 的 动 强度 


20 世纪 60 年 代 以 来 ,特别 是 1964 年 日 本 新 议 地 震 和 美国 阿拉 斯 加 大 地 震 以 后 ,人 们 
对 地 震 造 成 的 灾害 十 分 重视 。 许 多 灾害 是 由 动人 答 载 作用 下 地 基 失 稳 所 致 ,因而 引起 人 们 系 
统 地 开展 对 土 的 动 强 度 的 较 大 规模 的 研究 。 在 我 国 则 是 于 1966 年 邢台 地 震 以 后 ,很 多 科学 
工作 者 也 致力 于 这 方面 的 研究 工作 。 地 震 和 荷载 虽然 是 一 种 不 规则 三 载 ,但 是 如 后 面 所 述 , 在 
研究 中 往往 将 其 等 价 成 为 简单 的 周期 和 荷载。 此 外 ,由 于 开发 海洋 油气 资源 的 要 求 , 需 建造 
很 多 大 型 的 近海 、 离 尾 海 工 建筑 物 和 海底 管线 ,作用 于 这 类 建筑 物 和 海 床 上 的 一 种 经 党 性 葵 
载 是 波浪 答 载 ,是 一 种 典型 的 周期 答 载 。 还 有 ,公路 、 铁 路 路 基 受 车 辆 的 作用 ,高 管 建筑 物 
(如 烟 各 和 冷却 塔 等 ) 受 风 和 蓓 载 的 作用 ,其 下 地 基 土 受到 的 往复 作用 也 可 简化 为 周期 葆 载 。 
因此 周期 荷载 作用 下 土 的 动 强 度 成 为 土 动 力学 中 的 主要 研究 课题 之 一 。 


1. 动 强度 的 测试 方法 


地 震 人 荷载 或 波浪 人 荷载 的 作用 是 在 土工 建筑 物 或 地 基 原 有 应 力 ( 目 重 应 力 和 建筑 物 引 起 
的 附加 应 力 ) 的 基础 上 ,增加 一 个 动 应 力 。 显 然 土 的 动 强度 与 振动 前 的 应 力 状 态 密切 相关 ， 
因此 测试 土 的 动 强 度 必须 模拟 振动 前 的 静 应 力 状 态 。 目 前 采用 的 室内 试验 设备 有 多 种 ,其 
中 最 常用 的 是 动 三 轴 试 验 仪 。 电 磁 式 动 三 轴 仪 的 装置 简 图 见 图 9-10。 它 的 基本 构造 类 似 
于 静 三 轴 剪 力 仪 ,但 增加 一 套 轴 回 的 动力 加 载 装 置 ,所 以 构造 要 复杂 得 多 。 

动 三 轴 试 验 的 土 样 是 一 个 圆柱 体 , 装 在 压力 室内 , 先 加 周围 压力 c 和 轴 应 力 o, 固 结 
ortega 振动 前 应 力 状态 通常 以 ce 和 固 结 应 力 比 K. =o) /6 表示 。 
土 样 固 结 过 动力 加 载 系统 对 试 样 施加 简单 的 周期 应 力 ,常用 的 是 人 简 谐 应 力 oa = 
Ggo Sinwt ， alin 11 所 示 oa PRA D JJ E £E)ü JH2J A R E FE ri , HAE R 88 WJ Hi PQ 
样 的 动 应 力 ` 动 应 变 和 和 孔 辽 水 压力 的 时 程 曲线 ,如 图 9-12 所 示 。 根 据 记 录 曲 线 和 如 下 所 述 
的 破坏 标准 ,可 以 找 出 这 种 动 应 力 幅 值 下 的 破坏 振 次 Ni。 

除了 动 三 轴 试 验 外 , 土 的 动 强度 还 可 以 用 振动 单 剪 仪 .振动 扭 剪 仪 等 测试 手段 测定 ,本 
草 不 逐一 作 详 细 介 绍 。 
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图 9-10 ” 动 三 轴 仪 示意 图 
1 一 试 样 ; 2 一 压力 室 ; 3 一 孔 阶 压力 传感器 ; 4 一 变形 传感器 ; 5 一 拉 压 力 传感器 ; 
6 一 导 轮 ; 7 一 励磁 线圈 ( 定 圈 ); 8 一 激 振 线 圈 ( 动 圈 ); 9 一 接 侧 压 力 稳 压 饶 系 统 ; 
10 一 接 轴 疝 压力 稳 压 钠 系 统 ; 11 一 接 反 压力 饱和 及 排水 系统 ; 12 一 接 静 了 筷 际 压力 测量 系统 


` AAA 
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静 力 静 力 + 动力 
图 9-11 动 三 轴 试 验 试 件 的 应 力 状态 
2. 破坏 标准 


在 动 强 度 试 验 的 资料 整理 中 ,目前 第 用 的 有 如 下 三 种 破坏 标准 。 
(1) 极限 平衡 标准 
假定 土 的 静 力 极限 平衡 条 件 也 适用 于 动力 试验 中 , 而且 动 载 和 静 载 的 英 尔 -库仑 强度 
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(2) 液化 标准 

对 于 砂 性 土 , 当 周期 荷载 所 产生 的 累积 孔 院 水 压力 u=, BI s= 0 时 , 土 完 全 丧失 强 
度 ,处 于 黏 滞 液 体 状 态 , 称 为 液化 状态 。 以 这 种 状态 作为 土 的 破坏 标准 , 即 为 液化 标准 。 通 
稼 只 有 饱和 松散 的 砂 或 粉 土 , 且 振动 前 的 应 力 状 态 为 固 结 应 力 比 天 .=1.0 时 , 才 会 出 现 累 
积 孔 压 u=0; 的 情况 。 有 关 土 的 液化 概念 ,将 在 下 节 进 一 步 阐 述 。 

(3) 破坏 应 变 标 准 

对 于 不 出 现 液化 破坏 的 土 , 随 着 振 次 增加 , 孔 际 水 压力 增长 的 速率 将 逐渐 减缓 并 趋向 于 

一 个 小 于 o; 的 稳定 值 ,但 是 变形 却 随 振 次 继续 发 展 。 因 此 也 如 静 力 试验 一 样 ,对 于 周期 共 

载 也 可 以 规定 一 个 限制 应 变 作为 破坏 标准 。 例 如 等 压 固 结 , 即 K.= 1.0 时 ,常用 双 幅 轴 癌 
动 应 变 2e4 等 于 5%% 或 10 上 作为 破坏 应 变 。 开 .>1.0 时 则 常 以 总 应 变 ( 包 括 残余 应 变 
动 应 变 ca) ik 5% 或 10% 作 为 破坏 应 变 , 如 图 9-14 所 示 。 具 体 取 值 与 建筑 物 的 poo 
前 尚 无 统一 的 规定 。 


Od Oo 


液化 破坏 振 次 


动 应 变 破 坏 振 次 
Ed 


总 应 变 破 坏 振 次 


图 9-14 动力 试验 破坏 标准 


显然 ,在 以 上 三 种 破坏 标准 中 , 当 土 不 可 能 液化 时 ,第 以 限制 应 变 值 作 为 破坏 标准 。 
3. 动 强度 曲线 


以 几 个 土质 相同 的 试 样 为 一 组 ,在 同样 的 m 和 下 固 结 稳定 后 ,施加 幅 值 ce 不 相同 的 
周期 荷载 ,加 载 过 程 中 , 测 得 图 9-12 和 图 9-14 所 示 的 实测 曲线 ,然后 根据 已 经 确定 的 破坏 
标准 , 即 可 从 实测 曲线 上 查 得 与 该 动 应 力 幅 值 相对 应 的 破坏 振 次 Nt。 以 lgNi 为 横 坐 标 , 以 
试 样 45 面 上 动 剪 应 力 za( 即 动 应 力 幅 ow 的 一 半 ) 或 动 应 力 比 cw/ (C20; ) 为 纵 坐 标 , 绘 制 曲 线 ， 
如 图 9-15 所 示 , 这 种 曲线 称 为 土 的 动 强度 曲线 。 根 据 这 种 曲线 , 土 的 动 强度 可 理解 为 : 某 种 
静 应 力 状态 下 ( 即 a, 和 os 一 定 ) ,周期 荷载 使 土 试 样 在 某 一 预定 的 振 次 下 发 生 破 坏 , 这 时 试 
FE 45" 面 上 动 前 应力 幅 值 co/2 即 为 土 的 动 强度 。 所 以 动 强度 并 不 仅仅 决定 于 土 的 性 质 , 而 
且 与 振动 前 的 应 力 状态 和 预定 的 振 次 有 关 。 根 据 一 般 土 的 测试 结果 可 知 , 动 强度 随 周 压 力 
os 和 固 结 应 力 比 K. 的 增加 而 增加 。 只 有 很 松散 ,结构 很 不 稳定 的 土 ,或 K。 比较 大 时 才 会 
出 现 固 结 应 力 比 增加 , 动 强度 反而 下 降 的 现象 。 


4. 土 的 动 强度 指标 ca 和 Q. 
用 上 述 动 强度 的 概念 只 能 判别 茶 种 静 力 状态 下 的 土 单元 体 在 一 定 的 动 应 力作 用 下 ( 即 
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] 2 9 10 20 50 100 200 500 1000 
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图 9-15 动 强度 曲线 


一 定 的 应 力 幅 和 振 次 下 ) 是 否 破坏 。 在 进行 土 体 的 整体 稳定 性 分 析 时 ,如 采用 圆 弧 法 或 滑动 
棉 体 法 ,在 土 的 抗 藤 强度 指标 中 必须 同时 考虑 静 力 和 动力 的 作用 。 这 时 ,常用 的 强度 指标 是 
动 强度 指标 ca 和 ga, 可 根据 前 述 试验 结果 求 取 ,其 整理 方法 如 下 。 将 固 结 应 力 比 K. 相同 、 
周围 压力 os 不 同 的 几 个 动力 试验 分 为 一 组 ,根据 作用 在 每 一 试 样 上 的 固 结 应 力 比 K。 和 6;， 
可 以 从 图 9-15 的 动 强度 曲线 上 查 得 与 某 一 规定 振 次 N: 相应 的 动 应 力 幅 值 oao ,把 ow ë Jl 
在 oa 上 并 在 rc 坐标 上 绘 出 相应 的 破坏 应 力 加 ,如 图 9-16 中 破坏 应 力 加 入 。 这 几 个 破 
坏 应 力 圆 的 公 切 线 即 为 动 强 度 包 线 ,根据 动 强度 包 线 可 求 出 土 的 动 强 度 指标 ca 和 gao EPI 
用 于 静 力 和 动力 共同 作用 下 土 体 的 整体 稳定 分 析 中 ,例如 第 7 草 中 地 震 情况 下 边 坡 的 稳定 
分 析 , 就 应 当 杀 用 这 种 动 强度 指标 。 


图 9-16 动 强 度 破坏 包 线 图 9-17 某 种 砂 的 Ni-K .-oa 关系 曲线 


应 该 特别 注意 的 是 ,一 种 动 强度 指标 是 对 应 于 条 一 规定 的 破坏 振 次 N: 和 振动 前 的 固 
HMJ IK K. 的 。 图 9-17 表示 一 种 人 砂 土 的 Ne- 天。-pa 的 关系 曲线 。 在 实际 应 用 中 ,破坏 振 
次 Ni 可 以 根据 地 震 的 震级 由 下 述 图 9-20 RK 9-1 查 用 。K. 代表 土 体 整体 滑动 时 滑动 面 
上 的 平均 固 结 应 力 比 。 在 对 土 体 已 进行 过 应 力 -应 变 分 析 的 情况 下 ,可 取 滑 动 面 所 通过 的 
各 个 单元 的 固 结 应 力 比 的 平均 值 。 当 没有 进行 过 土 体 的 应 力 - 应 变 分 析 时 ,可 用 下 述 方法 
根据 滑动 面 的 稳定 安全 系数 下 求 滑动 面 的 平均 固 结 应 力 比 。 为 阐述 简明 起 见 , 以 无 黏 性 土 
为 例 。 图 9-18 中 应 力 加 为 土 的 极限 状态 应 力 圆 ,应 力 圆 书 为 周围 应 力 cs 相同 但 土 试 样 
尚未 达到 极限 应 力 状态 的 应 力 圆 ,此 时 其 安全 系数 为 : 
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式 中 : 一 一 破坏 面 上 的 前 应 力 , 即 抗 前 强度，; 

rt 一 一 潜在 破坏 面 上 的 前 应 力 ; 
Ku 一 一 破坏 时 的 固 结 应 力 比 ,根据 极限 
平衡 条 件 

Ka = 型 一 +n 

03 l — singa 
代入 式 (9-7) ,简化 后 
K. = F l ; +1 (9-8) 


假定 滑动 土 体 沿 基 一 滑动 面 各 处 的 安全 系 图 9-18 试 样 破坏 前 和 破坏 时 的 应 力 圆 
数 相同 , 则 对 于 滑动 面 所 通过 的 土 体 ,其 平均 固 结 应 力 比 K. 可 以 用 式 (9-8) 售 算 。 

当天 .和 Ni 确定 以 后 ,就 可 以 从 图 9-17 查找 与 这 种 应 力 状态 相 适 应 的 动力 内 摩 探 角 
Pao ca 和 ga 是 总 应 力 法 指标 , 亦 即 振动 所 产生 的 孔 际 水 压力 对 强度 的 影响 已 在 指标 中 得 到 
反映 。 在 动力 稳定 分 析 中 ,也 可 以 采用 有 效应 力 法 。 这 时 试验 中 必需 测 出 破坏 时 的 孔 际 水 
压力 ut。 将 总 应 力 扣 去 孔 际 水 压力 w ,绘制 破坏 时 的 有 效应 力 圆 , 即 可 得 到 有 效应 力 强度 
包 线 。 根 据 有 效应 力 强度 包 线 求 出 有 效应 力 法 的 动 强度 指标 cd 和 wa。 许多 研究 结果 表明 ， 
土 的 有 效应 力 动 强度 指标 cd 和 pa 与 有 效应 力 静 强度 指标 c 和 9 十 分 接近 ,所 以 用 静 力 指标 
代替 动力 指标 不 会 引起 很 大 的 误差 。 
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全 可 能 。 不 过 地 震 谷 载 的 变化 规律 难以 预 佑 ,要 确定 将 要 发 生 的 地 震 在 土 体内 所 引起 的 动 
力 过 程 十 分 困难 。 因 此 直接 人 研究 不 规则 蓓 载 作 用 下 土 的 动 强度 往往 不 是 很 必要 。 工 程 上 为 
简化 计算 ,通常 把 不 规则 三 载 便 化 成 等 价 的 简单 周期 奏 载 处 理 。 


1. 不 规则 荷载 的 等 价 循环 周 数 


假定 每 一 次 应 力 循环 所 具有 的 能 量 对 材料 都 要 起 破坏 作用 ,这 种 破坏 作用 与 能 量 的 大 
小 成 正比 而 与 应 力 循 环 的 先后 次 序 无 天 。 根 据 这 种 假定 ,就 可 以 下 接 利用 动 强度 曲线 将 一 
列 不 规则 三 载 等 价 成 为 应 力 幅 值 为 ra, 周 数 为 Nu 的 向 单 周 期 傈 载 。 图 9-19(a) 表 示 一 条 
不 规则 动 应 力 时 程 曲线 ,其 最 大 动 应 力 幅 值 为 zw。 取 zt 二 Rr 作为 等 效 人 简单 循环 应 力 的 
WWE. HEF R 可 以 是 任意 小 于 1 的 数值 ,习惯 上 取 为 0.65 ,然后 把 不 规则 动 应 力 时 程 曲线 按 
幅 值 的 大 小 分 成 奉 干 组 ,例如 组 数 为 天。 分 别 计 算出 每 一 种 幅 值 应 力 波 的 等 价 循环 周 数 。 
例如 ,在 这 一 列 不 规则 应 力 波 中 , 幅 值 为 = 的 循环 周 数 为 n;。 从 图 9-19(b) 的 动 强度 曲线 查 
出 , 当 幅 值 为 r 时 的 破坏 振 次 为 Nif。 今 取 tea = 0.65z.aÍ N f E.J M af E BJ SE ff ËB (B , JÁ zJ 
强度 曲线 查 得 幅 值 为 rs 时 的 破坏 次 数 为 Nse。 和 在 认为 每 一 应 力 循环 的 能 量 与 应 力 幅 值 成 正 
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Tiq =0.65 Tmax 
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(b) (c) 
图 9-19 ÀN Z ñ SE tr Jë MS Jš] 28 


比 , 则 幅 值 为 «的 一 次 振动 的 破坏 作用 相当 于 幅 值 为 rw 时 的 Ne/ Nz。 因此 幅 值 为 «的; 
次 振动 相当 于 幅 值 为 ru 的 等 价 次数 为 


_ Ne _ 
Negi 一 n; nA (9-9) 
故 整 个 不 规则 动 应 力 曲 线 等 价 为 幅 值 为 ra 的 简单 周期 荷载 ,其 等 价 周 数 为 
N. = > ns = > n, AL (9-10) 


2. 地 震 的 等 价 震 次 


西 特 (Seed H B) 和 伊 德 利 斯 (Idriss I M) 等 人 对 一 系列 地 震 记 录 进 行 统计 分 析 , 以 
0. 65rusx 作 为 简单 周期 傈 载 的 幅 值 ,得 出 循环 振 次 与 地 震 震 级 的 相关 关系 如 图 9-20 PH zF , 
在 此 基础 上 他 们 提出 表 9-1 的 简化 等 价 标 准 。 


0.65 Tmax 时 的 等 价 周 效 Nea 


图 9-20 震级 和 等 价 周 数 关 系 曲 线 
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表 9-1 地 震 等 效 循 环 周 数 


需要 注意 的 是 图 9-20 和 表 9-1 中 所 确定 的 等 价 振 次 部 是 以 震级 为 依据 而 不 是 以 烈度 
为 依据 。 把 不 规则 动 应 力 简 化 成 简单 周期 应 力 后 ,就 可 以 按 前 述 方法 ,确定 土 单元 体 是 否 破 
坏 或 求 出 动 强度 指标 ca 和 Pa, 并 可 进一步 分 析 土 体 的 整体 动力 稳定 性 。 


93 土 的 振动 液化 


振动 液化 是 土 动 强度 中 的 一 个 特殊 问题 。 在 前 市 讲述 动 强 度 的 破坏 标准 中 指出 ,对 砂 
性 土 , 当 w==o; 时 , 土 处 于 液化 状态 。 液 化 是 地 震中 经 常 发 生 的 主要 震 害 之 一 ,危害 很 大 。 例 
如 1976 年 我 国 唐山 地 震 时 ,发 生 液 化 的 面积 达 24000km’ ,在 液化 区 域内 ,由 于 地 基 丧 失 承 
载 力 ,造成 建筑 物 大 量 沉 陷 和 倒塌 。 所 以 近 几 十 年 来 ,液化 成 为 国内 外 土 动力 学 界 所 致力 研 
究 的 主要 课题 之 一 。 


9.3.1 液化 的 基本 概念 


地 震 时 ,在 烈度 比较 高 的 地 区 往往 发 生 喷 水 冒 砂 现 象 , 这 种 现象 就 是 地 下 砂 层 发 生 液化 
的 宏观 表现 。 砂 土 的 液化 机 理 可 以 用 图 9-21 说 明 。 假 定 人 砂 土 是 一 些 均匀 的 圆 球 , 奉 震 前 处 
于 松 获 状态 ,排列 如 图 9. 21(a) 所 示 。 当 受 水 平方 加 的 振动 何 载 作用 时 ,颗粒 有 被 筋 切 挤 密 
的 趋 反 。 在 由 松 变 密 的 过 程 中 ,如 有 果 土 是 饱和 的 ,和 孔 际 内 充满 水 , 且 孔 际 水 在 振动 的 短促 期 
间 内 排 不 出 去 ,就 将 出 现 从 松 到 密 的 过 渡 阶 段 。 这 时 颗粒 离开 原来 位 置 ,而 又 未 落 到 新 的 稳 
定位 置 上 ,与 四 周 颗粒 脱离 接触 ,处 于 悬浮 状态 。 这 种 情况 下 有 条 粒 的 目 重 ,连同 作用 在 颗粒 
上 的 三 载 将 全 部 由 水 承担 。 图 9. 21(b) 中 容 大 内 疙 填 饱 和 砂 , 并 在 人 砂 中 疙 一 测 压 绾 。 揪 动 
容 表 , 即 可 见 测 压 管 水 位 迅速 上 升 。 这 种 现象 表明 饱和 砂 中 因 振 动 出 现 超 静 孔 际 水 压力 。 
根据 有 效应 力 原 理 , 土 的 抗 甬 强度 为 : 

ri = (o — u)tang' 

显然 , 孔 际 水 压力 增加 , 抗 前 强度 随 之 减 小 。 如 果 振 动 强 烈 , 孔 际 水 压力 增长 很 快 而 又 
消散 不 了 , 则 可 能 发 展 至 ==o, 导 致 二 0。 这 时 , 土 颗粒 完全 翘 浮 于 水 中 ,成 为 茜 涡 流体， 
抗 筋 强度 z 和 剪 切 模 量 G 几乎 部 等 于 和 零 , 土 体 处 于 流动 状态 ,这 就 是 液化 现象 ,或 称 为 完全 
液化 。 广 义 的 液化 通 篆 还 包括 振动 时 孔 辽 水 压力 升 高 而 疼 失 部 分 强度 的 现象 ,有 时 也 称 为 
部 分 液化 。 

石 地基 由 几 层 土 组 成 , 且 较 吻 液 化 的 砂 层 被 不 易 液化 的 土 层 所 覆盖 。 地 震 时 ,往往 地 基 
内 部 的 砂 层 首 先 发 生 液化 ,在 砂 层 内 产生 很 高 的 超 静 孔 辽 水 压力 ,引起 目下 而 上 的 渗流 。 妆 
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时 间 z 
试验 容 硕 
饱和 砂 
测 压 管 


—— aI 


zan 
À 
i 
' 
' 
' 
l 
[~ 


(a) (b) 
图 9-21 土 的 液化 机 理 


上 和 窗 土 层 中 的 渗流 坡 降 大 于 临界 坡 降 时 ,原来 在 振动 中 没有 液化 的 土 层 ,在 渗透 水 流 的 作用 
下 也 处 于 悬浮 状态 , 砂 层 以 及 上 覆土 层 中 的 颗粒 随 水 流 喷 出 地 面 , 这 种 现象 称 为 渗流 液化 。 
这 种 情况 下 ,表征 地 基 液 化 的 喷 水 冒 砂 现象 在 地 震 过 程 中 可 能 并 未 表现 出 来 ,而 在 地 震 结束 
后 才 出 现 , 并 且 有 要 持续 相当 长 的 时 间 ,因为 液化 砂 层 中 的 扎 隐 水 压力 通过 渗流 消散 ,需要 一 
个 过 程 。 


9.3.2 振动 孔 隐 水 压力 的 发 展 


如 第 3.4.5 章 所 述 , 土 在 排水 条 件 下 受 筋 切 将 发 生体 胀 或 体 缩 ,而 在 不 排水 条 件 下 受 筋 
切 , 则 体积 的 变化 趋势 表现 为 超 静 孔 际 水 压力 的 发 展 ,其 值 可 正 可 负 。 土 受 周 期 向 载 作 用 ， 
实际 上 是 受 反 复 的 剪 切 作 用 ,因此 在 不 排水 条 件 下 必然 伴随 春 孔 际 水 压力 的 生成 和 发 展 。 
不 过 ,与 静 应 力作 用 有 一 点 不 同 , 就 是 不 论 是 松 砂 或 密 砂 ,每 一 次 应 力 循 环 都 要 引起 正 值 的 
筷 际 水 压力 的 增加 , 松 砂 增加 得 快 , 密 砂 增加 得 慢 。 

关于 周期 三 载 作用 下 了 筷 际 水 压力 的 发 展 规律 ,从 理论 上 说 是 一 个 很 复杂 的 问题 。 目 前 疝 
没有 较 好 的 理论 解答 。 实 验 人 研究 结果 表明 ,振动 孔 际 水 压力 的 发 展 主要 取决 于 如 下 几 个 因 系 。 


1. 土 的 性 质 


土 受 振 动 时 容易 变 密 ,渗透 系数 较 小 . 扎 际 水 压力 不 易 消 做 的 土 类 ,如 较 松 的 中 、 细 、 粉 
砂 和 粉 土 等 都 容易 生成 和 发 展 振动 孔 除 水 压力 。 


2. 振动 前 应 力 状态 


振动 前 应 力 状态 用 周围 压力 ce 和 固 结 应 力 比 天 . 表示 。 周 围 压力 om 在 土 体 内 不 引起 剪 
DEJI , 它 对 振动 孔 际 水 压力 的 影响 主要 是 通过 土 的 密度 起 作用 ,os 越 大 , 土 越 密 , 孔 际 水 压力 
的 发 展 越 慢 。 对 振动 孔 际 水 压力 发 展 影响 更 大 的 是 固 结 应 力 比 K.。 它 表示 振动 前 土 体 已 
经 承受 的 剪 切 程度 。 周 期 应 力作 用 下 ,虽然 总 是 产生 正 的 孔 际 水 压力 ,但 是 K. 越 大 的 土 , 由 
于 振动 前 已 发 生 较 大 的 鄞 切 变形 ,和 孔 际 水 压力 的 发 展 速 度 越 慢 , 且 最 终 的 累积 值 也 越 小 。 
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3. Z) $ BJ Fr Fa 


zj faj E Ee EFL RKENEN. 显然 , 动 应 力 的 幅 值 越 大 ,循环 的 次 数 越 多 , 积 
宗 的 孔 际 水 压力 也 越 高 。 至 于 频率 的 影响 ,试验 人 研究 的 结果 表明 ,对 于 粗 粒 土 , 在 试验 第 用 
的 频率 范围 内 ,频率 对 筷 际 水 压力 发 展 的 有 影响 很 小 ,一 般 可 不 也 考虑 。 

目前 有 许多 估算 振动 孔 际 水 压力 发 展 的 公式 ,每 个 公式 都 必须 反映 上 述 三 个 基本 因 系 
的 影响 。 较 盟 型 的 如 西 特 -分 恩 的 反正 弦 困 数 公 式 (Seed-Finn)。 对 于 等 压 固 结 , 即 天 . 王 1 
的 情况 该 公式 为 
一 = Zarcsin( | (9-11) 
式 中 : u N 次 循环 所 累积 的 孔 际 水 压力 ; 

Ni 一 一 破坏 振 次 ,可 根据 动 应 力 幅 值 ,从 动 强度 曲线 上 查 取 ; 


0 土 性 质 的 试验 参数 ,其 值 与 土 的 种 类 和 密度 有 关 ，。 
对 于 天 .>1.0 的 情况 , 式 (9-11) 可 修改 为 


ë — 1 L laresin|8[ N Y° — f 
s T L arcsin 8 < ] 1 | (9-12) 


03 
式 中 ;Nso 一 一 在 和 孔 际 水 压力 发 展 曲线 , 即 wN HE, u50. 50; 时 所 对 应 的 循环 周 数 ， 
它 与 Ni 类 似 , 也 是 反映 应 力 幅 大 小 的 参数 ; 
B 一 一 土质 参数 ,一般 可 取 1.0; 
0 一 一 与 固 结 应 力 比 K. 有 关 的 土质 参数 ,可 表示 为 0 二 a1K. 十 as ,al 和 as 直接 由 试验 
测定 。 
图 9-22 表示 不 同 K. 和 0 值 时 ,用 式 (9-12) 计 算 的 孔 际 水 压力 发 展 规律 ,可 供 参考 ， 


0 05 10 15 20 25 3.0 3.5 4.0 45 50 
循环 比 N/N;so 


图 9-22 振动 孔 压 发 展 曲 线 


9.3.3 影响 土 液化 的 主要 因素 


如 前 所 述 ,液化 是 土 体内 孔 隐 水 压力 发 展 引 起 强度 降低 , 百 至 丧失 ,使 土 体 变 成 液态 的 
一 种 现象 。 因 此 ,一 般 只 能 发 生 于 饱和 土 。 上 述 影响 孔 际 水 压力 发 展 的 因 系 也 就 是 影 啊 土 
体液 化 的 因 系 。 不 过 振动 街 载 一 般 都 要 在 土 体内 引起 孔 际 水 压力 的 积累 ,但 不 一 定 能 达到 
液化 的 程度 。 是 否 能 发 生 液化 ,主要 还 是 取决 于 土 的 性 质 。 
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就 土 的 种 类 而 言 ,总 结 国 内 外 现场 调查 和 试验 人 研究 的 结 来 表明 ,中 、 细 \ 粉 砂 是 最 容 多 发 
生 振动 液化 的 土 。 粉 土 和 砂粒 含量 较 高 的 砂砾 土 也 属于 可 液化 土 。 砂 土 的 抗 液化 性 能 与 平 
均 粒 径 dio 的 关系 很 密切 。 在 ds =0.07~1. 0mm 的 土 , 抗 液化 性 能 最 差 。 黏 性 土 由 于 有 黏 
聚 力 ,振动 不 容易 使 其 发 生体 积 变 化 ,也 就 不 容易 产生 较 高 的 孔 际 水 压力 ,所 以 是 非 液化 土 。 
粒 径 较 粗 的 土 ,如 砾石 、 卵 石 等 渗透 系数 很 大 ,了 筷 际 水 压力 消散 很 快 ,难以 累积 到 较 高 的 数 
值 ,通常 也 不 会 液化 。 图 9-23 表示 可 液化 土 的 范围 ,可 供 参考 。 


100 
—— L NEAR 


在 日 本 地 震中 已 液化 的 


19 种 砂 的 范围 
(Kishida,1969) 
在 实验 室 试验 
20 属 容易 液化 的 砂 的 范围 
(Lee 和 Fitton,1968) 


小 于 某 粒 径 之 士 质量 百分数 /% 
CN 
© 


粒 径 /mm 


图 9-23 可 液化 土 的 范围 


土 的 状态 , 即 密度 或 相对 密度 是 衡量 砂 土 是 否 能 液化 的 重要 指标 。 曾 经 有 些 学 者 用 临 
界 孔 际 比 作为 判别 砂 土 能 否 液化 的 界限 伸 。 当 实际 孔 际 比 e 二 ec 时 ,不 排水 藤 切 将 发 生 负 
孔 院 水 压力 , 土 不 会 液化 ;只 有 当 e> 字 ee 时 ,不 排水 剪 切 产生 正 孔 辽 水 压力 , 才 有 液化 的 可 
能 。 不 过 如 前 所 述 ee. 并 不 是 恒 值 , 它 与 周围 压力 cg 有 关 。 男 外 ee 值 是 从 静 力 试验 求 得 的 。 
动 答 载 作 用 下 了 和 孔 际 水 压力 的 发 展 与 静 合 载 有 所 不 同 , 因 此 似乎 很 难 直 接 用 临界 孔 际 比 ee ME 
为 能 否 液化 的 判别 标准 。 目 前 在 工程 中 常用 砂 土 粉 土 的 标 贯 击 数 N 来 判断 液化 的 可 能 
因为 N 是 反映 土 的 相对 密度 的 重要 指标 。 

1964 年 日 本 新 油 地 震 的 现场 调查 资料 表明 ,相对 密度 低 于 50% 的 地 区 ,地 基 砂 土 普遍 
出 现 液化 现象 ,而 相对 密度 大 于 70% 的 地 区 , 则 未 出 现 地 基 砂 土 的 液化 。 我 国 近 30 年 来 历 
次 大 地 震 的 调查 资料 也 得 到 类 似 的 结论 。 因 此 在 4 水利 水电 工程 地 质 勘察 规范 》 
(GB 50487 一 2008) 中 规定 ,对 于 饱和 砂 土 , 当 相 对 密度 小 于 表 9-2 数值 时 , 则 可 能 发 生 

表 9-2 饱和 砂 土 地 震 时 可 能 发 生 液 化 的 相对 密度 


a 密度 A 


对 于 饱和 少 黏 性 土 , 即 粉 土 , 只 有 当 饱 和 含水 量 w20. 9w, 或 液 性 指数 无 过 0.75 一 1.0 
时 才 属 于 可 液化 土 。 
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9.3.4 土 单元 体 的 液化 可 能 性 判别 


图 9-15 所 示 的 动 强度 曲线 ,如 果 绘 制 时 是 以 u= o, 为 破坏 标准 ,这 类 曲线 即 为 液化 强 
度 曲线 , 它 给 出 液化 破坏 时 动 应 力 幅 值 与 循环 次 数 的 关系 。 如 有 果 通 过 东 种 分 析 方 法 (目前 篆 
用 的 是 动力 有 限 元 法 ) 能 够 计算 出 土 单元 体 的 动 勇 应 力 时 程 曲 线 , 通 币 是 不 规则 的 , 则 可 以 
通过 上 述 的 等 价 方法 , 取 0. 65ras 为 等 价 幅 值 rs, 利用 液化 强度 曲线 和 式 (9-10) 计 算出 等 价 
周 数 Neo FH N。 从 液化 强度 曲线 上 查 取 发 生 液化 破坏 的 动 剪 应 力 幅 值 ma ,在 动 三 轴 试 验 


中 ,ma 一 学 。 如 果 ra 之 roa, 说 明 土 的 液化 强度 大 于 动 剪 应 力 ,该 单元 土 体 处 于 稳定 状态 ,不 
会 发 生 液化 破坏 。 反 之 ,车 ma 入 ru, 即 液化 强度 小 于 或 等 于 等 价 动 剪 应 力 , 土 单元 体 要 产生 
液化 破坏 。 因 此 ,只 要 对 土工 建筑 物 或 地 基 进 行动 力 反应 分 析 , 求 得 各 个 土 单元 的 动 剪 应 力 
时 程 曲线 ,就 可 用 上 述 方法 判别 是 否 发 生 液化 以 及 液化 区 的 发 展 范围 。 除 动力 反应 分 析 方 
法 外 ,地 基 的 液化 可 能 性 判别 还 有 其 他 较为 简便 的 方法 ,将 在 后 续 课程 基础 工程 ”中 讲述 。 
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进行 土 体 动力 反应 分 析 ,需要 知道 土 在 动 何 载 作 用 下 的 应 力 应 变 关 系 及 其 随时 间 的 变 
化 规律 , 即 动 本 构 关 系 或 动 应 力 -应 变 关系 。 目 前 常见 的 动 本 构 模 型 包括 弹 塑性 模型 、 顾 弹 
塑性 模型 和 黏 弹性 模型 等 几 类 ,下 面 仅 介绍 其 中 较 简 单 的 黏 弹性 模型 。 


9.4.1 土 的 动 应 力 -应 变 关 系 


在 动 三 轴 试 验 中 , 试 样 固 结 后 施加 周期 向 载 , 测 出 动 应 力 和 动 应 变 的 时 程 曲 线 , 如 图 9-24 
所 示 。 


图 9-24 实测 动 应 力 - 动 应 变 时 程 曲线 


受 动 何 载 作用 的 土 可 视 为 猪 弹 性 体 , 它 对 变形 有 阻尼 作用 ,因此 应 变 的 发 展 沛 后 于 应 力 
的 变化 ,表现 为 图 9-24 中 的 应 变 曲 线 总 是 落后 于 应 力 一 定 的 相位 。 右 选取 一 个 应 力 循环 ， 
并 在 ca-ea 坐标 上 绘制 这 一 循环 内 的 动 应 力 -应 变 关 系 ,可 以 得 到 图 9-25 PS Bh I|], ir 
回 圈 两 顶点 连 线 的 斜率 就 是 该 应 力 水 平 下 土 的 平均 动 模 量 Ea = ca /ew。 对 于 理想 的 慕 弹 性 
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TO 


图 9-25 沛 回 圈 的 绘制 方法 


体 , 当 应 力 幅 相同 时 , 沛 回 图 的 形状 和 大 小 不 因 振 次 而 变化 。 增 加 应 力 幅 值 ,同样 可 绘制 男 
一 个 沛 回 圈 , 与 小 应 力 幅 的 沛 回 圈 相 比 ,大 应 力 幅 涡 回 圈 的 特点 是 :(1) 端点 连 线 的 斜率 减 
小 , 即 土 的 动 模 量 降低 ;(2) 应 变 浏 后 于 应 力 的 相位 增加 , 沛 回 圈 的 宽度 加 大 ,面积 和 阻尼 力 
也 都 加 大 。 改 变 几 种 动 应 力 幅 值 ,可 以 绘制 
相应 的 几 个 沛 回 圈 , 如 图 9-26 所 示 , 浏 回 图 
同 侧 诸 闯 点 的 连 线 , 称 为 动 何 载 的 应 力 -应 
变 骨 干 曲 线 。 大 量 的 试验 资料 表明 ,骨干 曲 
线 大 体 上 符合 双 曲 线 规律 , 即 可 表示 为 : 


.. PY 
INIP oa 和 sa 都 是 指 周 期 应 力 和 周期 应 变 的 
WE DREN oa 和 sa 的 简写 。 故 : 
Oa l 
E; = =. = aF be, (9-14) aa Sai 
Jb < fE H i 3 DS H A 3Ë 2 e E 
传播 ,因此 在 动力 分 析 中 直接 计算 土 体 的 动 前 应 力 和 动 剪 应变, 应 用 动 剪 切 模 量 ，。 
Ga = s = y (9-15) 
如 前 所 述 ,在 动 三 轴 试 验 中 , 动 剪 应 力 用 试 样 45" 面 上 的 动 前 应 力 表示 , 即 z= 二 04/2。 相 
应 地 ,该 面 上 的 动 况 应 变 为 7 二 (1 十 v)ea。v 为 土 的 泪 松 比 , 对 于 饱和 土 ,> 一 0. 5。 
试验 常数 a 和 2 取决 于 土 的 性 质 。 为 说 明 它 的 物理 概念 ,将 式 (9-15) 用 倒数 表示 。 即 : 


C 2 E (9-16) 
Ta 


右 以 Ya/ta 为 纵 坐 标 ,Xa 为 横 坐 标 ,将 骨干 曲线 点 绘 在 这 一 坐标 系 中 ,应 该 是 一 条 直线。 
直线 的 斜率 就 是 5, 和 直线 的 截 距 就 是 a, 当 ys 二 0 时 


y =0 


Td ONE 


(9-13) 


Ga — 
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Cnx 了 怠 是 骨干 曲线 在 原点 处 的 切线 斜 挛 ,也 就 是 最 大 动 剪 切 模 量 。 
把 式 (9-16) 改 写成 二 = 上 十 6, 当 = 二 oo 时 ， 
Ta Ya 


;= | 二 — l (9-18) 
y=% 


Td Tmax 


所 以 常数 a 是 该 种 土 的 最 大 勇 切 模 量 Gs 的 倒数 ,而 第 数 5 则 是 最 大 动 藤 应 力 的 倒数 。 
这 样式 (9-15) 可 以 写成 


Q = —— (9-19) 


CGmx Tmax 
最 大 动 剪 切 模 量 Gmax mi 2 TE R E A EAE F E ,— J BJ a — AN E y w ZE AR /|s 
时 量 测 精度 很 差 , 不 适用 于 测定 Guaro Gmax fB m W HE EE IA | FE g HE A uki 8) a J: D M AE 
动 三 轴 试 验 法 测定 。 当 没有 这 类 试验 条 件 时 ,可 以 用 下 列 经 验 公 式 计 算 (Hardin-Richart 
1963, Hardin-Black 1968). 
对 于 圆 粒 干 净 人 砂 (e 二 0. 8) 


2 
G = 6930 2:17 —@)) (oy )05(kPa) (9-20) 
l +e 
xT ffi ui T hn 
_ N2 
Ga = 3230 2: 9/ —@) (0 )°:5 (kPa) (9-21) 
l] +e 
XT FREE 
© 2 
G... = 3230 2: 97 —@) OCR? (a )°:5 (kPa) (9-22) 
1 十 e 
式 中 : e 土 的 和 孔 际 比 ; 
o, 土 的 平均 有 效 固 结 应 力 ,kPa; 


OCR 一 一 土 的 超 固 结 比 ; 
& 一 一 与 黏 性 土 的 塑性 指数 L, 有 关 的 常数 ,可 自 表 9-3 取 用 。 


表 9-3 常数 上 值 


Gmax 和 twax 确 定 后 , 动 芒 切 模 量 就 是 动 欧 切 应 变 Va 的 单 值 函数 ,计算 中 应 根据 实际 的 ya 
选择 相对 应 的 动 剪 切 模 量 Gs。 应 当 注 意 的 是 ,在 试验 资料 的 整理 中 ,ys 是 指 往 复 变 化 的 动 
剪 应 变 幅 值 ,而 不 包括 振动 所 产生 的 不 可 恢复 的 残余 应 变 。 


9.4.2 土 的 阻尼 特性 
把 土 体 当 成 一 个 振动 体系 ,这 个 振动 体系 的 质点 在 运动 过 程 中 由 于 内 摩擦 作用 等 有 一 


定 的 能 量 损失 ,这 种 现象 称 为 阻尼 。 土 体 在 振动 中 的 内 摩擦, 类 似 于 黏 沛 液体 流动 中 的 黏 水 
摩 探 , 所 以 也 称 为 等 价 黏 沛 阻尼 。 在 目 由 振动 中 ,阻尼 表现 为 质点 的 振幅 随 振 次 而 逐渐 到 
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减 , 如 图 9-27 所 示 。 在 强迫 振动 中 则 表现 为 应 变 沛 后 于 应 力 而 形成 的 沛 回 圈 。 振 幅 雄 减 的 
速度 或 浏 回 圈 面 积 的 大 小 都 表示 振动 中 能 量 损 
失 的 大 小 ,也 就 古 阻 尼 的 大 小 。 

介质 的 黏 清 阻尼 力 下 与 运动 的 速度 成 正 
比 ,可 表示 为 : 


F=cUÚ (9-23) 
式 中 : U 一 一 黏 滞 介 质 质 点 的 运动 速度 ; 
c 黏 滞 介质 的 阻尼 系数 。 


如 果 阻 尼 力 很 大 ,以 至 于 振动 体系 不 能 产 
生 回复 运动 ,这 种 阻尼 称 为 过 阻尼 。 通 常情 况 
下 ,体系 能 够 振动 的 阻尼 称 为 弱 阻 尼 。 弱 阻尼 人 

过 渡 为 过 阻尼 之 间 的 临界 值 称 为 临界 阻尼 ,这 

时 的 阻尼 系数 称 为 临界 阻尼 系数 c. 。 在 土 体 的 动力 反应 分 析 中 , 土 的 阻尼 常用 另 一 个 土质 
常数 一 一 阻尼 比 4 表示 


Le (9-24) 
阻尼 比 的 大 小 可 以 通过 试验 方法 测定 ,沿用 两 类 方法 。 一 类 是 让 土 试 样 受 一 个 瞬时 人 衙 
载 的 作用 ,引起 目 由 振动 , 量 测 振幅 的 衰减 规律 ,用 下 式 求 土 的 阻尼 比 
1 Wr U, 


À = sis a (9-25) 
式 中 : w, 一 一 有 阻尼 时 试 样 的 日 振 圆 频率 ; 
w 无 阻尼 时 试 样 的 目 振 圆 频率 ; 
U, — E k 次 循环 的 振幅 ; 
Uii 一 一 第 & 十 1 次 循环 的 振幅 。 
一 般 w, 5 w 差别 不 大 , 故 式 ( 9-25) 可 人 简化 为 
A = Fn (9-26) 


为 一 种 测定 阻尼 比 的 方法 是 让 土 试 样 在 条 一 扰动 力 的 作用 下 强迫 振动 , 测 出 动 应 力 - 
应 变 时 程 曲线 。 取 曲线 上 茶 一 应 力 循环 ,在 应 力 -应 变 坐 标 上 绘制 浪 回 圈 , 如 图 9-25 所 示 。 
测 得 浏 回 圈 的 面积 ,用 下 式 计 算 土 的 阻尼 比 


A = 


“ 


A 
F N (9-27) 


fa 


式 中 : A—— ir El p BS 181 ; 
Ai 一 一 图 9-25 中 三 角形 OAB 的 面积 , 它 表 示 把 土 当 成 弹性 体 时 ,加 载 至 应 力 幅 值 
所 做 的 功 ,或 弹性 体内 所 蓄 存 的 弹性 能 。 
试验 证 明 , 土 的 阻尼 比 与 动 前 应 变 之 间 的 关系 也 可 用 双 曲 线 表示 


i=in Im (9-28) 
Ya T = 
WHP: 和。 一 一 土 体 在 变形 很 大 时 的 阻尼 比 , 称 最 大 阻尼 比 , 其 他 符号 同 前 。 


关于 土 的 阻尼 特性 目前 研究 还 很 不 充分 。Hardin 建议 最 大 阻尼 比 可 用 下 列 公 式 估算 : 
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对 于 纯 砂 
Amax = (D — 1. 5lgN) X 100% (9-29) 
Xi Fi HI £h TE E 
Amax = [31 — (3 + 0. 03 f) (c) +1. 5f —1.5lgN] X 100% (9-30) 


式 中 : D 一 一 土质 常数 ,对 于 干 砂 可 取 33, 对 于 饱和 砂 可 取 28; 
NN 一 一 循环 周 次 ; 
/一 周期 荷载 的 频率 ， 
振动 前 的 平均 有 效应 力 ， 
当 Aaa ,Ga 和 rw 确定 以 后 ,阻尼 比 也 是 动 前 应 变 y, 的 单 值 函 数 ,应 根据 实际 的 y, 
值 选用 。 
图 9-28 是 一 种 土 的 实测 志 二 -7。 M Aya 曲线 ,是 土 体 动力 反应 分 析 中 必用 的 基本 次 
料 。 曲 线 表明 , 动 模 量 随 动 前 应 变 的 增加 而 减 小 ,阻尼 比 则 随 动 前 应 变 的 增加 而 增加 . 


/ 
Oo 


Ga / G max 
BHJEEE 2 


0 0 
0” 5 10” 5 10 5 10° 5 10? 


前 应 变 a 


图 9-28 土 的 动 变形 特性 曲线 和 阻尼 比 曲线 


【例题 9-1】 某 饱 和 砂 的 动 强度 可 以 用 进行 归 一 化 ( 即 不 同 os 的 动 应 力 比 oal lo) 
相同 ) 。 固 结 应 力 比 开 . 王 2 时 的 动 强度 曲线 如 图 9-29 所 示 , 地 区 震级 为 8 级 , 问 进行 动力 
稳定 分 析 时 可 以 采用 多 大 的 动力 内 摩擦 角 。 


° 


Gq/(20;) 


图 9-29 例题 9-1 动 强度 曲线 


【 解 】 
(1) 由 表 9-1 查 得 8 级 地 震 的 等 效 循环 周 数 N =3 30, 


(2) 按 图 9-29 强度 曲线 查 得 Ni 一 30 时 的 动 应 力 Ei 293, 
3 


(3) Æ o, =100kPa, N] o =58. 6kPa; # o, =200kPa, X] sa=117. 2kPa 
(4) 作 两 个 破坏 应 力 圆 , 见 图 9-30。 
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100 200 300 400 500 Pa 
58.6 |1172 | 


图 9-30 例题 9-1 破坏 圆 


B] 1 ,co; 一 100kPa,o =200kPa,o;=58. 6kPa 

B] 2,o; 一 200kPa,ol 一 400kPa,oi 王 117. 2kPa 

这 两 个 破坏 应 力 圆 的 公 切 线 ga = 26. 2° 即 为 动力 内 摩擦 角 ( 注 :因为 是 砂 土 ,cs 一 0, 只 要 
作 一 个 圆 即 可 求 得 pu, 作 两 个 圆 是 为 了 校 核 ) 。 

【例题 9-2] 土 的 动 强度 曲线 如 图 9-29 所 示 。 若 土 样 在 om 一 100kPa, 开 .一 2.0 T , £ 
变 幅 的 周期 动 应 力作 用 ,如 图 9-31 所 示 , 以 ma 一 60kPa 作为 等 价 振幅 as , 问 土 样 是 否 破坏 。 


ad=70kPa cd=00kPa ou=30kPa 
5 赂 Sjøl 10 周 


\ANNNAAAAAAAAAAAAAAAA 
JUV VV VVVVVVVVVVVV 


图 9-31 例题 9-2 图 


【 解 】 

(1) 根据 图 9-29 的 动 强度 曲线 , 查 ou 一 70kPa,60kPa,50kPa 相应 的 破坏 振 次 ,分 别 为 
Na = 10 Ne = Ne = 135 

(2) 以 oa 一 60kPa 作为 等 价 振幅 co, 则 图 9-31 的 等 价 振 次 为 

28 


K 
N. 28 28 
Na = >》 = = 5x “22 L5x £ +10 一 21 (J 
n Na ST OQ) 
(3) 当 Nt 一 21 周 时 ,3 二 0. 31,04 一 2X100X0. 31 一 62.0(kPa) 
3 


0d 一 62. 0kPa > Saqo 
即 动 强度 大 于 动 应 力 , 故 此 土 样 尚 不 会 破坏 。 
【例题 0-3] EARD A J) š Ë z= 二 10kPa, 测 得 动 剪 模 量 G 一 50MPa ,已 知 前 应 
È ae TI 8 J 63 4845 AA 18 , 试 绘 出 灌 回 圈 并 计算 出 土 在 这 种 状态 下 的 阻尼 比 A。 
【 解 】 
(1) H L ERK 
Ta 10 


一 一 一 — a 
=o, 50000 “7S 


(2) T] 18") 为 分 度 ,计算 动 应 力 ra PAR ya 的 正弦 变化 规律 ,如 图 9-32 所 示 。 
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ra /kPa 


y, (10 3) 


图 9-32 例题 9-3 动 应 力 和 动 应 变 的 变化 规律 


(3) 根据 图 9-32 Æ raya 坐标 上 绘制 滞 回 圈 ( 半 圈 ), 如 图 9-33 所 示 。 


Td /kPa 


3 (10 °) 


图 9-33 例题 9-3 沛 回 圈 


(4) 计算 滞 回 圈 面 积 A 和 三 角形 面积 Ai 
A= 2 X0.5[ 委 十 The T hi +i) 


yz 
一 1.0X(3.2 十 9.8 十 5.4 十 4.2 十 0.8) 
= 19.4 


(5) 计算 土 的 阻尼 比 


9-1 动 三 轴 试 验 中 , 试 样 在 a, 二 100kPa, 固 结 比 K. = 2 的 条 件 下 固 结 ,然后 施加 幅 值 
为 30kPa 的 周期 动 应 力 , 欠 土 的 有 效 内 摩擦 角 o = 一 22”, 黏 聚 力 c = 二 10kPa, 问 振动 和 孔 际 水 压 
力 发 展 到 多 大 时 , 试 样 处 于 动力 极限 平衡 状态 ? 
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9-2 ” 动 三 轴 试 验 中 , 试 样 在 o =100kPa, 固 结 比 K. =2 的 条 件 下 固 结 。 测 得 动 强度 曲 
线 如 图 9-29 所 示 。 车 动 强度 于 可 以 用 周 围 压力 o, 归 一 化 , 问 7 级 和 8 级 地 震 时 土 的 总 应 


力 动 力 抗 剪 强度 指标 ca 和 oa 值 各 为 多 大 ? 
9-3 土 的 动 强度 曲线 如 图 9-34 所 示 , 硅 土 样 在 o =100kPa,K.=3.0 情况 下 受 表 9-4 
变 幅 的 周期 动 应 力作 用 , 问 土 样 是 否 破坏 ? 


J LI | | ea 
+ 


o =200kPa 


x." 


3 5 10 20 30 50 100 200 300 500 
N 


图 9-34 习题 9-3 图 
表 9-4 习题 9-3 表 
60 


200 


9-4 土 样 在 周围 压力 o, = 100kPa, K. = 1.5 的 条 件 下 固 结 后 ,在 动 应 力 幅 o, — 40kPa 
下 振动 10 周 的 孔 际 水 压力 u= 30kPa,Jg2JJ 20 周 的 了 筷 际 水 压力 二 50kPa, 问 振动 40 Jš] BJ 
的 孔 辽 水 压力 多 大 ? 

9-5 从 地 基 中 10m 深 处 取出 的 黏土 样 , 其 塑性 指数 严 =20, 土 的 天 然 密度 o= 
1.9 g/cm? , 土 粒 比重 G. =2. 72, @& JK Et w=27% ,已 知 先 期 固 结 压力 p. = 5500kPa , WE JJ # 
数 天 ,一 0.8, 试 估算 该 土 的 Gmax o 

9-6” 圆 粒 干净 砂 试 样 的 干 密度 o= 1. 6g/cms: , 土 粒 比 重 G.=2.65, 在 周围 压力 o, = 
100kPa 下 固 结 , 然 后 加 动向 载 测定 砂 的 动 剪 切 模 量 G。 和 在 最 大 动 剪 应 力 Tmas 二 40kPa, 试 估 
算 当 动 应 变 和 =5X10- 时 该 砂 样 的 动 剪 切 模 量 G. 


Bi 
录 
I 


式 中 : Or “Oy . G; 


+h =É A B se, >£ Z; ËR == 


s 间 弹性 


体 表 面 上 坚 问 集中 力作 用 的 


附加 应 力 与 位 移 解 


在 半 无 限 空 间 弹 性 体 表面 作用 有 坚 回 集中 力 时 ， puku 


a a s eE 
2T R° 27R2 ` 
3P y 一 (2R + zx) y° 
> 2x r | (R +z) R° 
i _ sP z“ Z L (2R + x)zx° 
= 2x i MRIS (R + z)2 Rš 
3Przyz _l— 2v CR + z)zy 
» 2=lR: 3 RPR 
— 3P yz’ 
ki 2x R° 
ji 2x R° 
=s P y wa 
u = GIR C 2) RR TF | 
= P yz _ E y 
ni | 2) RR TF | 
o= lata- A 


Z yz 方 问 的 法 回应 力 ; 
和 DI J) ; 
u u w~ M Am ryz J la] BJ v Z ; 


G= 


— P. 
Allt) 


性 体内 部 任意 点 M 的 6 个 附加 应 力 分 量 和 3 个 位 移 分 量 。i 
3.5 节 的 紧 直 法 回应 力 o. oy de KARREAN EA 
式 (] -1a) 与 式 (3-19) 相 同 。 


Ew 


< 


E: 


| 


( | -la) 


( I -1b) 


( Í| -1c) 


(| -1d) 


( I-le) 


(1 -1D 


( I -2a) 


( I -2b) 


( | -2c) 


E 一 弹性 模 量 ( 土 力学 中 常 称 为 变形 模 量 , 弹 性 模 量 与 变形 模 量 的 


物理 概念 的 区 别 见 本 书 的 4.1 T); 
泊 松 比 ; 


R 一 一 M 点 至 坐标 原点 O 的 距离 ,R= Vx’ 十 yy 十 zx? = 


8 一 一 直角 三 角形 OM'M 中 OM 和 MM 的 夹 角 。 其 余 符号 


Vr +z; 
见 图 3-22。 
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在 上 述 6 个 应 力 分 量 中 ,对 地 基 沉 降 计算 意 义 最 大 的 是 竖 直 法 回应 力 o, o 

上 述 的 式 ( 工 -2c) 是 任意 点 的 竖 回 位 移 表 达 式 ,人 亦 即 该 点 的 沉降 ,如 果 点 M 选 在 表面 ， 
它 就 是 地 面 的 沉降 。 屠 为 什么 工程 中 不 采用 布 氏 的 位 移 解 直接 计算 地 基 的 沉降 呢 ? 这 是 由 
于 土 的 应 力 -应 变 关系 既 非 弹性 , 亦 非 线 性 。 随 着 深 度 增加 ,其 模 量 提高 ;地 基 土 又 是 分 层 
的 ;原状 土 也 具有 结构 性 。 在 较 低 的 应 力 下 ,变形 很 小 ,一 旦 超过 应 力 的 “门槛 值 ”, 变 形 会 明 
显 加 大 。 因 而 式 (I 工 -2c) 中 的 变形 参数 (E,v) 是 无 法 正确 选取 的 。 男 外 , 布 氏 解 的 计算 深度 
是 “无 限 ” 的 ,而 实际 地 基 土 本 号 的 深度 和 变形 范围 是 有 限 的 。 所 以 布 氏 位 移 解 一 般 是 脱离 
实际 的 。 

从 式 ( 工 -1a) 可 以 发 现 , 对 于 均匀 的 土 体 ,c. 与 材料 的 变形 参数 无 天, 因而 竖 癌 正 应 力 
的 布 氏 解 受 材料 的 应 力 -应 变 关系 影响 较 小 ,即使 是 各 问 异 性 土 或 分 层 土 ,其 误差 亦 在 可 接 
受 范围 。 因 此 用 布 氏 的 附加 应 力 a, 解 , 假 设 一 维 压 缩 ,使 用 勘察 得 到 的 土 层 变形 参数 计算 
沉降 , 辅 以 必要 的 经 验 修正 ,已 成 为 基础 工程 中 通用 的 计算 方法 。 
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求 附加 应 力 的 感应 图 法 


工程 实际 中 有 时 会 遇 到 三 载 作用 于 不 规则 的 面积 上 ,如 末 不 规则 面 
积 可 以 分 为 在 干 个 矩形 , 则 地 基 中 任意 点 的 竖 直 应 力 o, 可 以 应 用 书 中 人 
绍 的 “ 角 点 法 ” 求 出 。 但 是 如 果 不 规则 面积 无 法 分 成 矩形 时 ,利用 纽 马 页 
(Newmark N M) 提 出 的 “感应 图 ”法 ,可 以 容易 地 求 得 地 基 中 任意 点 的 附加 
应 力 o:。 下 面 介 绍 感应 图 的 原理 及 其 用 法 ， 


1. 感应 图 的 原理 
对 于 圆 形 面 积 上 竖 直 均 布 集 载 作用 时 中 心 点 下 的 竖 向 附加 应 力 , 可 从 
式 (3-41) 计 算 , 即 o. =K, P, Hh K。 一 /|( 二 ], 见 附录 图 [ -1。 感应 图 (附录 


图 卫 -2) 是 由 9 个 同心 加 和 20 根 在 圆周 上 均匀 分 布 的 射线 所 组 成 。 这 几 个 
同心 圆 的 半径 x 分 别 与 该 图 中 规定 的 长 度 AB 之 比 成 附录 表 J[-1 中 /> 的 关 
系 :1 二 0. 268 AB.r,=0.400 AB,r; =0. 518 AB……。 当 选取 AB 长 度 等 于 
计算 点 的 深度 z 时 ,从 附录 图 卫 -2 和 表 卫 -1 可 知 ,由 第 一 个 加 (半径 7 ) 上 
的 均 布 何 载 p 在 圆心 底下 深度 z 处 所 引起 的 竖 百 应 力 c. 等 于 0.1p; 如 果 何 
载 p 扩大 分 布 于 第 二 个 加 (半径 7x,) 范 围 以 内 的 全 部 面积 上 , 则 a. — 0.20; 
以 此 类 推 , 伍 和 载 面积 每 扩大 到 男 一 个 圆 的 边界 ,o。 便 增加 0. 1p。 

从 上 述 可 知 , 相 邻 两 半 笃 之 间 的 圆 环 上 的 答 载 对 于 圆心 底下 深度 z 处 
的 应 力 影响 都 是 一 样 的 , 均 引 起 0. 1p 的 竖 直 压 应 力 。 夺 每 一 圆 环 被 20 根 
射线 分 成 20 个 面积 相等 的 小 块 ;显然 , 任 一 小 块 上 的 三 载 对 于 圆心 底下 深 


BE = 处 的 应 力 影响 将 是 一 样 的 , 均 引起 -= 二 0.005p 的 竖 直 附加 应 力 。 因 


此 ,每 一 小 块 称 为 感应 面积 ,其 感应 值 为 0. 005 ,换言之 ,将 100kPa 的 均 布 
Tr EITE IE — 块 感应 面积 上 时 ， 在 圆心 底下 深度 z 处 均 引 起 0. 5kPa 的 垂直 
附加 应 力 。 


2. 感应 图 的 用 法 


设 欲 计算 附录 图 开 -2 左 上 角 所 示 建 筑 物 了 点 以 下 20m 深度 处 ,由 于 建 
筑 物 荷载 ( 竖 直 均 布 荷载 ) 所 引起 的 附加 应 力 o.。 以 附录 图 了 -2 中 AB= 
20m 的 比例 为 比例 斥 , 先 在 透明 纸 上 旨 和 制 建筑 物 平面 图 ， 然后 将 透明 纸 移 放 
至 感应 图 上 面 , 并 使 D 点 与 圆心 重合 ,点 数 建筑 物 平 面 图 所 覆盖 的 块 数 ,不 


HRI 求 附加 应 力 的 感应 图 法 “343 


成 整 块 者 予以 大 略 估 计 。 本 例 为 31. 5 块 。 若 建筑 物 的 设计 和 荷载 为 
150kPa, 则 D 点 下 20m 深度 处 的 附加 应 力 =31.5X0.005X150 王 23. 6(kPa) 。 如 果 要 计 
算 其 他 深度 处 各 点 的 竖 直 附加 应 力 , 则 必须 以 图 中 AB 长 度 表示 所 考虑 的 深度 作为 比例 尺 ， 
用 这 种 比例 尺 在 透明 纸 上 重 新 绘制 建筑 物 平面 图 . 然后 再 按 上 述 方法 计算 该 深度 处 的 附加 
应 力 。 


附录 图 了 -1 圆 形 面积 均 布 傈 载 附录 图 上 -2 感应 图 及 其 应 用 
中 心 点 下 的 应 力 


附录 表 了 -1 EJ Ff 3 3k rh U ga TAA RAA K, 值 


r/z Ko 
0. 268 0.6 
0.400 D: 
0.518 0.8 
D. 037 0.9 

1.0 
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A #h Pš J A Hb E 1⁄J #5 8 k HJ 
库仑 主动 土 压力 系数 公式 


对 于 无 黏 性 土 (c= 王 0) ,库仑 的 主动 土 压力 系数 可 以 推导 出 本 书 式 (6-16) 

的 公式 ,对 于 黏 性 土 (c 盖 0) 一 般 采 用 图 解法 求解 。 最 近 也 有 这 种 情况 下 的 

主动 土 压 力 计 算 公 式 ,对 于 附录 图 亚 -1 所 示 的 工 况 , 即 倾斜 墙 背 (a 二 90")、 

MEHE E H E >o EAHA m q R Hf +J + |H] BE PE fj 6>0 >o 的 情 
况 , 有 如 下 的 计算 公式 

E, = — FE RK. ( 亚 -1) 


式 中 :K, 一 一 主动 土 压力 系数 。 


_ cos(a — p) O . 
K, pe P EET a a f) cos(a + ó) 


+ sin(g + ó)sin(g@ — p) ] + 2ycosacosgsin (a — B+ o + ò) 
— 2 y K,cos(a — B)sin(g@ — p) + cosacos 
X /Kicos(a + ó)sin(g+- ó) 十 7cosacosp } ( lll -2) 


_ Zqcosacosp I 
F. EE s= uba 


— 2c i 
式 中 各 符号 见 附录 图 下 -1。 

式 中 ( 亚 -2) 是 一 般 条 件 下 的 库 
仑 主动 土 压 力 系数 公式 。 当 没有 均 
布 和 荷载 .无 黏 性 土 、 填 土 表 面 水 平 、 增 
背 竖 直 和 完全 光滑 时 , 亦 即 :天 ,三 
1.0,a=0°,0=0°,ë=0°,c=0 时 ,该 式 
退化 为 K, = tan [s — J , 即 成 为 朗 

肯 主 动土 压力 系数 ;如 果 上 述 所 有 条 HREAN- 库仑 土 压力 计算 
| 


件 中 只 是 改变 了 c>0, 0) K, = tan? [45 一 时 | — ¿tan [s — , 即 E, = 


yH*uan' | -r —2eHuan[ 5°_ $ ). 


可 见 它 没 有 考虑 黏 性 土 时 主动 士 压 力 分 布 中 的 上 部 拉力 区 和 拉 裂 颖 的 
影 啊 ,与 式 (6-9) 比 较 , 主 动土 压 力 少 了 2e/y 这 一 项 。 
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无 限 斜 面 土 坡 的 明 肯 土 压 力 计 算 


明 肯 土 压 力 理论 也 可 用 于 求解 具有 和 斜坡 填 土 面 时 作用 于 竖 直 墙 育 上 的 
土 压 力 。 其 推导 思路 与 前 述 具 有 水 平 填 土 面条 件 的 思路 基本 相同 ,区 别 仅 
在 于 把 分 析 具 有 水 平地 表面 半 无 限 土 体 中 一 点 的 应 力 状 态 改 为 分 析 具 有 倾 
笠 表 面 的 半 无 限 土 体 中 一 点 的 应 力 状 态 , 求 出 该 点 达到 极限 平衡 状态 时 的 
应 力 条 件 , 即 可 得 出 作用 于 竖 直 载 衣 上 的 土 压 力 。 


1. 土 中 一 点 应 力 状 态 的 分 析 


假设 半 无 限 土 体 具有 与 水 平面 成 8 角 的 倾 料 表面 ,如 附录 图 术 - 1 Ca) Br 
示 。 如 以 竖 直 面 mn RRF EHA ARE mn 左 侧 土 体 而 不 改变 右 侧 土 
体 中 的 应 力 状态 , 则 土 体 在 竖 直面 上 的 应 力 即 为 作用 于 挡 土 墙 背 mx 上 的 土 
压力 。 现 分 析 紧 靠 mn 面 的 土 中 任意 z 深度 处 一 平行 四 边 形 土 单元 的 应 力 
状态 。 该 土 单元 由 两 个 与 地 表 平 行 的 斜面 ac bd MIAS H M abcd 所 组 
成 ,其 水 平 宽度 为 单位 长 度 ,其 竖 回 高 度 为 dz。 两 组 平面 间 夹 角 为 90 一 B， 
见 附录 图 人 玉 -1(b)。 对 于 半 无 限 土 体 , 在 自重 作用 下 ,地 表 下 相同 深度 处 ， 
这 种 土 单元 的 应 力 状 态 都 应 是 一 样 的 : 即 在 其 斜面 上 作用 有 相等 的 竖 直 应 
力 o. ,其 数值 等 于 单位 和 斜面 积 上 土 柱 的 重量 yzcosp; 在 土 单元 的 两 个 竖 直 面 
上 则 作用 有 大 小 相等 的 应 力 a。 分 析 单 元 体 的 静 力 平衡 条 件 , 作 用 于 单元 体 
上 的 竖 向 应 力 大 小 相等 ,方向 相反 ,相互 平衡 ,因而 作用 于 单元 两 个 侧面 上 
的 应 力 o 的 方 回 必定 平行 于 坡 面 。 由 于 o. Mo 并 不 垂直 于 其 作用 面 , 故 它 
们 不 是 主 应 力 。 这 样 ,作用 于 该 土 单元 上 的 应 力 ,除了 侧 向 应 力 o BJ K yf 
求 外 ,其 余 均 已 确定 。 当 墙 向 外 离开 填 土 方向 移动 时 ,o 不 断 减少 ,直至 土 单 
元 达到 主动 极限 平衡 状态 ,这 时 的 o 即 为 主动 土 压力 p,。 同 样 地 , 当 墙 向 里 


Oz=yzCOSp 


附录 图 入 -1 具有 倾斜 表面 的 半 无 限 土 体 中 一 点 的 应 力 状态 
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阴 填 土方 回 移 动 时 ,c 不 断 增 大 ,直至 达到 被 动 极限 平衡 状态 ,这 时 的 o 即 为 被 动土 压力 ppo 
表 肯 用 分 析 方 法 建立 了 当 土 单元 达到 主动 和 被 动 极限 平衡 状态 时 , 竖 下 应 力 o, 与 侧 癌 应 力 
o 的 关系 ,从 而 得 出 了 作用 于 竖 直 墙 背 上 的 土 压力 强度 p. 和 p, 的 公式 ,但 公式 推导 较 繁 。 
下 面 将 介绍 一 种 图 解法 ,可 以 得 出 同样 的 土 压力 计算 结果 ,但 却 比 分 析 法 简便 。 


2. 应 力 莫 尔 圆 法 求解 无 笑 性 土 主动 土 压力 


根据 代表 一 点 应 力 状 态 的 莫 尔 圆 ,在 到 达 极 限 平衡 状态 时 应 与 土 的 抗 剪 强度 包 线 te= 
otang 相 切 的 原理 , 即 可 求 出 主动 土 压力 强度 pao HERRAN TF: 

(1) 在 水 平 c 轴 的 上 下 两 侧 分 别 画 出 与 水 平 轴 成 士 8 的 直线 OL 与 OL ,如 附录 图 -2 
所 示 ; 

(2) Æ OL & ERZ Ft OA =o, = yzcosñ,. W A 点 代表 附录 图 人 玉 -1 中 土 单元 单位 斜面 上 
的 应 力 ,包含 法 向 应 力 和 前 应力 。 因 此 A 点 必定 在 代表 该 单元 极限 应 力 状态 的 应 力 圆 上 。 

(3) Æ o $ ERELLO E, EMIA, SHRM A 点 ,又 与 抗 剪 强度 包 线 相 切 , 见 附 录 图 
N -2 ,这 个 应 力 圆 就 是 该 单元 体 处 于 极限 平衡 状态 时 的 应 力 圆 , 莫 尔 圆 与 OL XF D , 

(4) 应 力 圆 交 OL Zk T B 点 ,图 中 人 AOD 为 等 腰 三 角形 ,圆周 角 ODA=90 一 5。 由 
T A 点 代表 ac 面 上 的 应 力 , 则 从 DA 逆 时 针 旋 转 (90 一 8) ,表示 B 点 代表 竖 直 面 cd 上 的 应 力 o, 
因此 B 点 代表 单元 竖 直 面 上 的 应 力 o, 亦 即 土 压力 p ,其 值 等 于 附录 图 -2 中 OB 线 段 长 度 。 


附录 图 N -2 用 应 力 圆 法 推 求 明 肯 土 压力 公式 


根据 附录 图 K -2 所 示 的 应 力 圆 几何 关系 ,不 难 推 求 主动 土 压力 p. 与 6 的 关系 式 。 从 
图 中 可 知 : 
pa _ OB OB _ OF — B'F 


c OA OA OF+AF 


而 OF = OE cosß 
又 B'F = AF = VAF’ — EF? 一 VCE — EF? 

= OE Vsin’g— sinf = OE Vecos? 8 — coso 
刚 b. _ cosB— Vcos 8 一 cos 


0: cos8 十 Wcos 8 一 cos e 
已 知 c. 王 yzcos8, 故 


sB— Vecos B — costg 
b, Sp E NE R (N -1) 


cos8 十 WVcos 8 一 cos e 
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cosB— V cos? h — cos? cosp — v cos p — cos“ 9 
cosß + Vcos 8B 一 cos o 
则 ps = y=K (HI -3) 


y `> = - zo_ — 
可 以 看 出 , 当 8—0 B, K' = f tant (4 3 K. 


今 K’ = cosp 2N R_F (N -2) 


若 墙 高 为 万 , 则 作用 于 墙 上 的 总 主动 土 压力 E =H K. 
用 同样 方法 也 可 得 出 被 动土 压力 强度 如 为 : 
cos8 十 WVcos 8B 一 cos o 
cosB— Vcos B 一 cos e 
cos8 十 Vcos 8 一 cos e 
cosB— Vcos B 一 cos e 
则 pr = yK, (CR -6) 

作用 于 墙 高 为 刀 的 挡 土 墙 背 上 的 总 被 动土 压力 E, 一 YH?K/， 

上 述 公式 只 适用 于 c=0 的 无 黏 性 土 。 且 6 二 pgp。 对 于 c 关 0 的 黏 性 土 , 虽 然 也 可 用 图 解 

法 求 pa 和 名 ,但 得 不 出 像 式 (W -DARN -4) 这 样 简单 的 结果 。 

应 该 指出 ,由 于 圭 育 不 是 清 动 面 ,而 土 压 力 的 方 问 平行 于 斜坡 面 , 因 此 , ha £ -S +. 2 [3] fJ 
摩擦 角 6 必须 大 于 有 。 


b, = Yzcosp (N -4) 


> 


K’ = cosß (RN -5) 
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埋 管 与 地 下 工程 的 土 压 力 


地 下 埋 管 用 途 广 泛 ,如 水 利 工 程 中 的 坝 下 埋 管 ,市 政工 程 和 能 源 工 程 中 
的 给 排水 管 . 熔 气管 .输油管 等 。 为 了 分 析 地 下 埋 管 的 内 力 , 从 而 选择 合理 
的 设计 断面 ,必须 首先 计算 作用 于 埋 管 上 的 各 种 外 三 载 ,其 中 , 埋 管 四 周 填 
土 作用 于 埋 管 上 的 土 压力 ,是 设计 中 的 主要 三 载 。 本 市 将 人 重要 介绍 埋 管 土 
压力 的 类 型 及 其 计算 原理 。 


L 上 埋 式 与 沟 埋 式 涵管 


埋 管 所 受 土 压力 大 小 与 许多 因素 有 关 , 例 如 埋 置 方式 、 埋 置 深 度 、 管 道 
刚度 、 管 周 填 土 性 质 以 及 管 座 与 基础 形式 等 。 在 上 述 诸 因素 中 , 埋 置 方法 是 
自 先 要 考虑 的 因素 , 埋 置 方法 不 同 , 受 力 特 点 不 同 , 则 作用 于 埋 管 上 的 政和 耳 
土 压力 计算 方法 也 不 相同 。 涵 管 的 埋 置 方法 主要 有 沟 埋 式 与 上 埋 式 两 种 ， 
见 附录 图 V -1。 


附录 图 V -1 涵管 的 埋 置 方式 
(a) 沟 埋 式 ; (b) 上 埋 式 


沟 埋 式 是 先 在 场地 中 开 挖 沟 槽 至 设计 深度 ,放置 安装 涵管 后 ,再 用 土 回 
填 沟 槽 至 地 面 高 程 。 分 析 这 类 埋 管 所 受 的 竖 直 癌 土 压力 时 , 沟 槽 外 原 有 的 
土 体 , 可 以 认为 不 再 发 生变 形 , 而 沟 内 管 项 上 回填 的 新 土 , 在 目 重 等 作用 下 
会 产生 沉降 变形 。 因 此 , 覃 壁 将 对 新 填 土 的 下 沉 产 生 摩 阻力 , 方 问 同上 ,如 
附录 图 V -1(a) 所 示 。 这 样 , 沟 内 回填 土 的 一 部 分 重量 将 被 两 劳 沟 壁 的 摩 阻 
力 所 抵消 ,从 而 使 得 作用 于 管 顶 上 的 竖 直 土 压力 6. ,一 般 均 小 于 涵管 之 上 沟 
内 回填 土 柱 的 重量 , 即 o. 二 YH。 这 是 沟 埋 式 埋 管 上 土 压力 的 一 个 重要 


fa 
Fo 
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上 埋 式 是 将 管道 直接 敷设 在 天 然 地 面 或 浅 沟 内 ,然后 再 在 上 面 回填 土 至 设计 地 面 。 这 
时 ,作用 在 管 顶 的 土 压 力 特 点 与 沟 埋 式 不 同 。 由 于 原 地 面 以 上 都 是 新 填 土 ,在 自重 及 外 和 荷载 
作用 下 ,都 要 产生 沉降 。 但 管道 直径 (或 宽度 ) 以 外 的 填 土 厚度 大 于 管 项 填 土 厚度 , 且 填 土 的 
压缩 性 又 较 刚 性 管 本 身 的 压缩 性 大 得 多 ,因而 使 得 直接 位 于 涵管 上 部 土 柱 的 沉降 量 小 于 涵 
管 以 外 土 柱 的 沉降 量 。 在 土 柱 界面 aa ,bb 上 就 要 产生 向 下 的 摩擦 力 , 如 附录 图 V -1(b) 所 
示 。 由 于 这 种 向 下 的 摩擦 力 ,使 得 埋 管 所 受到 的 垂直 土 压力 ,除了 管 项 以 上 的 土 柱 重 量 外 ， 
还 应 包括 靠近 aa ,bb' 面 以 外 的 部 分 土 重 通过 摩擦 力 传 到 管 顶 上 的 附加 压力 。 因 此 , 竖 直 土 
压力 o, 将 大 于 管 上 回填 土 柱 的 重量 , 即 o. 记 YH。 这 是 上 埋 式 埋 管 土 压力 的 重要 特点 。 

应 该 指出 , 管 顶 填 土 与 其 四 周 填 土 沉降 的 差异 ,是 随 填 土 厚度 的 增加 而 逐渐 减 小 的 。 当 
填 土 厚度 到 达 某 一 界限 值 H. 后 ,这 种 沉降 差异 已 可 忽略 , 互 . 以 上 , 土 体 的 沉降 均匀 ,相应 
于 H. 的 平面 , 称 为 等 沉 面 。 因 此 ,在 计算 管 顶 土 压力 时 ,只 需 考 虑 等 沉 面 以 下 ,aa ,bb 范围 
内 的 摩擦 力 ( 附 录 图 V -1(b))。 


2. 沟 埋 式 竖 直 土 压力 计算 


马 斯 顿 (Marston A)1913 年 利用 散 体 极限 平衡 条 件 提出 一 个 计算 沟 内 埋 管 上 竖 下 土 压 
力 的 简单 模型 ,在 各 国 广泛 使 用 , 马 氏 公式 被 认为 是 计算 埋 管 土 压力 的 一 般 通 用 公式 ,下 面 
对 其 作 傈 要 介绍 。 
附录 图 V -2 表示 一 沟 埋 式 埋 管 , 沟 槽 宽度 为 5, 填 土 表面 作用 有 均 布 集 载 g, 填 土 在 自 
重 和 外 和 葵 载 g 作 用 下 向 下 沉陷 ,在 两 侧 沟 壁 处 产生 同上 的 前 应 力 r, 它 等 于 土 的 抗 筋 强度 zí. 
现 考 虑 十 土 面 下 z 深度 处 ,dz 厚度 土 层 的 受 力 情况 , 见 附录 图 V-2(b)。 土 层 重量 dW = yb ° dz, 
Mm EEH o, = Ko, 则 沟 壁 抗 前 强度 rr=c 十 oo。tanp。 根 据 竖 回 力 的 平 衔 条 件 可 得 : 
dW + bo, 一 Do. 十 do.) 十 2r。dz 
plij ybdz — bdo, — 2cdz — (2Ko, * tang)dz = 0 ( V -1) 
AP: y Wi TL RE; 
c.g — J + ËJ ëJ EZ Z |ü] BJ ## 2 JJ AN FEE fA ; 
b J B wa J ; 
K 一 一 土 压力 系 数 , 介 于 主动 土 压力 系数 K, 与 静止 土 压力 系数 K, Z B] , 1 Hr ili 3 H 
主动 土 压力 系数 K.. 


(b) 
附录 图 V -2 马 氏 埋 管 土 压力 分 析 模 型 
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由 式 (V -1) 可 得 : 


s CE 
dz / / 


ACV -2) 为 一 个 一 阶 常 微分 方程 ,根据 边界 条 件 z=0 时 ,co.=g, 解 上 述 微分 方程 , 即 可 得 出 
深度 z 处 竖 直 回 土 压力 c。 为 : 


Zc 
s(7— 3 ; ; 

= — p` 2K tang —2K% tang 
oA o (1 一 ee ) 十 ge “5 Ç V =3) 
# e= O0,)llJ = (7—E +4 ( V -4) 

根据 o. 可知, 作用 在 管 项 的 竖 直 向 总 土 压力 G 为 : 

= yb =s 2c _— —2Kil tang —2K* tanp S 

G = o,D Do € ) 十 qe (V -5) 


也 一 一 由 地 表 到 埋 管 顶部 的 填 土 深度 ，。 


值得 提出 的 是 , 沟 宽 b 值 的 大 小 ,对 作用 于 埋 管 上 的 土 压力 影响 较 大 。 显 然 , 随 着 马 值 


的 增 大 , 沟 壁 摩 阻力 z 对 埋 管 上 的 计算 荷载 影响 将 逐渐 减少 。 当 志 达 某 一 值 时 ,作用 于 埋 管 
上 的 土 压力 就 等 于 YH。 若 5 值 再 增 大 , 沟 埋 式 就 将 变 成 上 埋 式 。 
3， 上 埋 式 垂直 土 压力 计算 


附录 图 V -3(a) 表 示 上 埋 式 管道 。 马 斯 顿 假 定 : 管 上 土 体 与 周围 土 体 发 生 相 对 位 移 的 滑 
动 面 为 竖 直 平面 aa bb 。 采 用 与 沟 埋 式 管道 受 力 分 析 相 同 的 方法 , 即 可 导出 作用 于 上 埋 式 
涵管 顶部 的 竖 直 向 土 压力 公式 ,所 不 同 的 只 是 作用 于 假定 滑动 面 aa”. 上 的 剪 切 力 r 方向 
向 下 。 其 c- 表 达 式 为 : 


p(y $ 3 ' ' 
2 天 让 tanp _ 2K= tane _ 
Oz Ea (ep 1 )+ qe“ °p ( V -6) 


同样 ,根据 式 (V -6) 可 求 出 作用 在 埋 管 项 部 的 总 土 压力 G=c-D , 

式 (V -6) 适 用 于 埋 管 项 部 填 土 厚度 较 小 的 情况 。 右 填 土 厚度 H 较 大 ,等 沉 面 将 在 填 土 
面 以 下 , 即 发 生 相 对 位 移 的 土 层 厚度 五 .一 互 ,滑动 面 为 wa 和 2 ,如 附录 图 V -3(b) 所 示 。 
这 时 ,作用 于 埋 管 上 的 垂直 土 压 力 o. 应 为 


D+ 5] a , 
= — `  — ~ 2K tang — 2K—-tang _ 
Oz NAET (e D I) T [q+ yCH — He p (y-n 


yr: H. 可 按 下 式 计算 : 
EK Ean — 2Ktang - = 2Ktangy.a£ + 1 ( V -8) 
式 中 : yw 一 一 沉降 比 ,为 一 试验 系数 ,对 于 埋设 在 一 般 土 基 上 的 刚性 管 ,可 取 0.5—0.8; 
4 突出 比 , 指 埋 管 顶 部 突出 于 原 地 面 以 上 的 高 度 H 59h D Z Ik. Bp H, 
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附录 图 V -3 EREA LJ JJ VH LARI 


需要 指出 的 是 ,由 于 上 述 马 斯 顿 土 压力 公式 是 建立 在 管 项 两 侧 发 生 竖 下滑 动 面 的 假设 
的 基础 上 推导 出 来 的 ,与 实际 情况 并 不 完全 符合 。 因 而 用 马 氏 公式 计算 出 的 oc. 大 小 和 分 布 
常常 市 来 误差 ,一 般 要 比 实测 值 偏 大 , 故 在 使 用 时 ,可 结合 具体 情况 进行 一 定 修正 ,可 参阅 有 
关 规 程 。 对 于 重要 的 工程 设计 ,还 可 用 有 限 元 法 进行 较为 精确 的 计算 。 


4. 埋 管 的 侧 向 土 压力 计算 


作用 在 埋 管 侧 癌 的 土 压 力 m ,与 管 项 的 竖 百 土 压 力 c 是 密切 相关 的 。 因 此 ,在 求 出 了 埋 
管 竖 直 土 压力 oc. 后 ,可 直接 代入 o= Ko. 中 , 即 可 得 出 侧 向 土 压力 o,。 马 斯 顿 建 议 : 对 于 刚性 
埋 省 土 压力 系数 可 采用 天.。 则 对 于 沟 埋 式 与 上 埋 式 埋 管 的 侧 回 土 压 力 m 应 分 别 表示 为 : 


B(x- ze) . . 

ZJ HRH yÇ , op = T < e 59 ) 十 Kaqe Ky tane (V -9) 
p[y + P] | | 

PH K; Or = un — _ D Kq 全 Diany (V 10) 


由 于 精确 计算 埋 管 侧 向 土 压力 比较 困难 ,在 工程 实际 的 应 用 中 也 常用 为 一 种 简化 方法 ， 
即 不 论 对 沟 埋 式 或 上 埋 式 刚 性 埋 管 , 均 近 似 按 明 肯 主动 土 压力 计算 。 这样, 对 于 和 直 壁 涵管 的 
侧 回 土 压力 o 的 分 布 如 附录 图 V -4(a) 所 示 。 


管 顶 处 Da = Y tan (5° £] (V-11) 


E JE Ah On = (HE 二 Duan|45 一 全 | ( V -12) 


AP: /一 一 埋 管 高 度 ,其 余人 符号 同 前 。 

对 于 圆 形 涵管 (附录 图 V -4(b)), 由 于 曲线 型 管 辟 的 影响 ,其 侧 压 力 办 不 按 直 线 分 布 ， 
上 部 要 比 用 明 肯 公式 计算 值 大 ;下 部 则 要 比 明 肯 计 算 值 小 。 为 简化 计算 , 通 篆 假 定 圆 形 涵管 
侧 压 力 按 矩形 均匀 分 布 , 其 侧 压 力 强 度 m 值 取 涵管 中 心 处 的 m 值 , 即 


ol = yHotan 全 一 全 ( V -13) 


AP: H, — BTK ERE Hh PE A ç 
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附录 图 V-4 埋 管 的 侧 向 土 压力 
5. 隧道 工程 中 的 太 沙 基 松 动土 压力 公式 


在 松散 的 儿 土 介质 中 ,采用 瞳 挖 法 施工 的 隧道 , 太 沙 基 提 出 了 与 沟 埋 法 涵 绾 相似 的 土 压 
JAR., EMRE V -5 中 , 太 沙 基 假 设 从 隧 站 的 侧 壁 中 心 处 以 45 十 gp/2 的 角度 问 外 扩散 。 
到 隆起 项 部 形成 的 土 柱 宽 度 为 


b = D[1 + cot(45° + ¢/2)] 


(V-14) 

土 柱 高 度 为 H , MIRER i 8822 3] 0 iZ |) -E JE JJ N 
yb 2c —2Kiltang —2KH tang _TK 
i Kng k ) 十 ge ( V -15) 


NP: 天 一 一 水 平 回 土 压 力 系 数 ,也 可 取 为 主动 土 压 力 系数 K,。 


附录 图 V -5 太 沙 基 的 松动 土 压力 理论 


上 式 适 用 于 浅 埋 隧道 , 当 H/b 较 大 时 ,由 于 上 部 土 体 的 拱 效 应 , 土 压力 将 不 随 土 柱 高度 
增加 而 增加 ,cx É P — T H 22: 


_ b — 2c I 
i ano q ( V -16) 


Oz 


=< M = 


地 展期 边 坡 稳定 分 析 


地 震 对 边 坡 稳定 的 影响 有 两 种 作用 :一 是 在 边 坡 土 体 上 附加 作用 一 个 
随时 间 变 化 的 加 速度 ,因而 产生 随时 间 变 化 的 惯性 力 , 可 能 促使 边 坡 滑动 ; 
男 一 种 作用 是 振动 使 土 体 趋 于 收缩 ,引起 了 筷 际 水 压力 上 升 , 即 产 生 振 动 孔 际 
水 压力 ,从 而 减 小 土 的 抗 前 强度 ,甚至 引起 砂 土 的 液化 。 对 于 密实 的 黏 性 
土 ,惯性 力 是 主要 的 作用 ,而 对 于 饱和 、 松 散 的 无 黏 性 土 和 低 塑 性 黏 性 土 , 则 
第 二 种 作用 的 影响 更 大 。 振 动 孔 隐 水 压力 的 影响 因素 很 复杂 ,需要 进行 系 
列 的 振动 试验 ,配合 土 体 动力 反应 分 析 才 能 进行 预 估 ,目前 尚 处 在 研究 的 阶 
段 ,就 是 说 ,用 有 效应 力 法 进行 地 震 边 坡 稳定 分 析 尚 有 一 定 的 难度 ,只 有 对 
地 震 区 内 重要 的 土石 坝 工程 才 进 行 这 类 分 析 。 一 般 情况 下 , 均 采 用 总 应 
力 法 。 计 算 时 将 随时 间 变 化 的 惯性 力 等 价 成 一 个 静 的 地 震 惯 性 力 , 作 用 
于 滑动 士 体 上 ,所 以 称 为 拟 静 力 法 。 下 面 主 要 根据 4 水 工 建 筑 物 抗震 设计 规 
范 》(DL 5073 一 2000) 介 绍 稳定 分 析 方 法 。 


1. Hb Ú EE JJ 


地 震 惯 性 力 由 垂下 分 量 和 水 平分 量 组 成 ,作用 于 质点 上 。 在 边 坡 稳定 
分 析 的 条 分 法 中 ,作用 于 土 条 的 重心 。 水 平 惯性 力 Fi 可 按 下 式 计 算 。 


Fy — an EW a, / g ( V| -1) 
土 条 的 竖 问 惯性 力 Fa RRN -2) 计 算 
F = a êW a;/ (3g) ( V| -2) 


的 作用 方 加 可 向 上 (一 ) ,或 者 向 下 (十 ) ,以 不 利于 稳定 为 准 。 

式 中 : 四 一 一 水 平方 向 设计 地 震 加 速度 , 按 附录 表 人 -1 选 值 ; 
一 一 地 震 作 用 的 效应 折 减 系数 , 除 男 有 规定 外 , 取 E=. 25; 
W; 一 一 集中 于 质点 i 的 土 条 的 重力 ; 

质点 i 的 动态 分 布 系 数 , 按 附录 表 V-1 和 附录 图 WI-1 取 值 ; 


Qi 
&5 一 -重力 加 速度 。 
附录 表 V-1 设计 地 震 加 速度 a, 和 最 大 动态 分 布 系数 wm 
设计 烈度 9 
an 0. 4g 
d. 2.0 
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地 基 处 由 地 震 引 起 的 惯性 力 为 aaWia;i/g。 但 是 坝 体 具有 一 定 的 弹性 ,在 振动 过 程 中 ， 
随 着 高 度 提高 加 速度 会 放大 ,一 般 在 坝 顶 达 到 最 大 值 。 按 理论 分 析 和 原型 观测 的 统计 结果 ， 
沿 坝 高 的 放大 倍数 如 附录 表 VW-2 所 示 。 


HA 五 过 40m 坝 高 五 二 40m 


Qm 


| 
_ = — uo 
(Salke 


1.0 


Cm 
G; 


1.0 
附录 图 VI-1 土石 坝 体 动态 分 布 系数 a, 


2. 拟 静 力 法 边 坡 稳定 计算 


将 动态 的 地 震 力 用 一 个 静 的 惯性 力 代 蔡 , 作 用 于 条 块 的 重心 ,如 附录 图 WL-2 所 示 。 然 
后 ,就 可 按 一 般 的 边 坡 稳定 分 析 方 法 进行 地 震 情 况 下 的 边 坡 稳定 分 析 , 称 为 拟 静 力 法 。 按 拟 
静 力 法 ,用 瑞典 条 分 法 计算 地 震 时 边 坡 的 稳定 安全 系数 为 
b? {LW; + F „cos; — F sin0;) tang; | 下 
F, = 一 (V[-3) 
>T (W, + F.,)sin0, + re 


式 中 ,Mc 为 各 个 条 块 的 水 平地 震 惯 性 力 Q, 对 圆心 的 力矩 之 和 , 即 Mc = DD 为 Fi 
HIJI 


附录 图 W-2 滑动 土 体 上 的 地 震 惯 性 力 


当 有 渗流 时 ,条 块 重量 W; 和 渗透 中 的 水 压力 pw 的 计算 方法 按 稳 定 渗流 期 的 情况 处 理 。 
但 应 注意 ,在 地 震 惯性 力 F, 的 计算 中 ,条 块 的 重量 均 按 实际 的 总 重量 计算 , 即 浸润 线 以 下 的 
饱和 土 体 均 按 饱 和 重度 计算 ,但 在 坝 坡 下 游 水 位 以 下 部 分 按 浮 重度 计算 。 

AIP c 和 9; 为 考虑 地 震动 千 载 作 用 下 土 体 的 儿 聚 力 和 内 摩 探 角 。 原 则 上 应 用 振动 三 
币 仪 或 振动 单 毅 仪 通过 试验 测定 。 特 别 是 对 于 1.2 级 坝 或 贷 坝 土 料 的 抗震 性 能 差 J u #& 
作用 下 会 产生 较 大 振动 孔 际 水 压力 而 导致 动 强 度 大 幅度 降低 的 情况 。 对 于 压 实 昔 土 和 紧密 
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人 砂砾 石 土 ,无 动 三 轴 设 备 时 ,家 用 静态 有 效 抗 前 强度 指标 。 其 中 对 于 堆 石 .砂砾 石 可 采用 非 
线性 强度 指标 。 

采用 拟 静 力 法 进行 土石 坝 抗 震 稳定 分 析 已 有 四 十 多 年 的 历史 。 通 过 几 十 年 来 实际 地 震 
中 土石 坝 性 状 的 观察 表明 ,对 于 在 地 震 力作 用 下 不 发 生 强 度 明 显 降低 (降低 率 不 大 于 15%) 
的 土石 坝 ( 包 括 研 压 的 黏 性 土 , 干 的 或 潮湿 的 无 黏 性 土 以 及 非常 密实 的 饱和 无 舟 性 土 填 和 贷 的 
HO , 拟 静 力 法 是 一 种 比较 简易 而 适用 的 分 析 方 法 ,而 对 于 因 振 动作 用 会 发 生 抗 前 强度 较 大 
降低 的 土 料 所 填 筑 的 土石 坝 , 采 用 拟 静 力 法 有 时 会 得 出 错误 的 偏 于 不 安全 的 判断 。 

在 拟 静 力 法 的 计算 中 ,地震 惯性 力 引 进 一 个 效应 折 减 系数 上 60.25。 显 然 说 明 这 种 计 
算 方 法 具有 很 强 的 经 验 性 。 它 意味 着 按照 实测 的 地 震 惯性 力 及 其 放大 倍数 计算 ,很 多 土石 
坝 边 坡 都 可 能 是 不 稳定 的 ,但 是 实际 上 却 部 能 安全 工作 ,因此 才 有 必要 引入 一 个 远 小 于 1 的 
综合 影响 系数 降低 谷 载 ,以 抵消 拟 静 力 法 计算 和 实测 资料 之 间 的 重大 差异 。 已 修建 的 土石 
坝 多 是 人 碟 压 式 土 坝 , 毁 坝 土 料 多 是 受 动 傈 载 作用 下 强 度 损 失 较 小 的 土 料 。 因 此 ,规范 中 的 效 
应 折 减 系数 也 是 从 这 类 土石 坝 的 经 验 总 结 出 来 的 ,当然 拟 静 力 法 比较 适用 于 这 类 土石 坝 。 

从 计算 理论 的 角度 分 析 , 拟 静 力 法 中 把 地 震 反 复 作 用 的 不 规则 和 谷 载 用 一 个 等 价 地 震 惯 
性 力 即 静 力 代 蔡 ,并 应 用 静 力 极限 平衡 条 件 作 为 土 体 的 破坏 准则 。 按 这 一 破坏 准则 ,滑动 面 
EKSER DE JIK FI E KI DEDI e BEHT , 土 体 就 治 滑动 面 发 生 很 大 的 足以 引起 土 体 破坏 的 移动 ， 
移动 需要 一 个 时 间 的 过 程 , 在 这 一 过 程 中 静 何 载 上 日 始 至 终 保持 不 变 , 故 滑动 能 够 产生 。 动 何 
载 则 不 然 , 它 的 幅 值 随时 间 而 往复 变化 。 当 达到 应 力 峰 值 时 ,滑动 面 上 的 总 剪 应 力 可 能 等 于 
或 超过 土 的 抗 剪 强度 ,在 这 一 瞬间 土 体 可 以 产生 移动 ,但 立即 向 载 就 变 小 , 土 体 又 恢复 稳定 
状态 ,下 至 下 一 个 峰值 可 能 又 开始 移动 。 因 此 , 动 衙 载 产 生 的 移动 往往 是 间断 性 的 ,而 且 是 
有 限度 的 ,当地 震 一 结束 ,滑动 也 就 停止 。 这 种 破坏 方式 显然 与 长 期 作用 独 的 静 人 向 载 有 所 
A fE. 

PR E uj ER a EE T.J BJ UE zÑ , IN E EA H i A rA 18], XT ü I A S J RE 
T+ukiK3BPEShPE T O 24). PA ERAH E. pt 26 y E m 21 K ER e 38 WJ 6 A, HH T Hh 
pš faj #ü HJ E HH ET EJIRE , + + BJ š PE AS ERAK , FL Bi zk A BÉ | HJ HEE , 8 20 BE RB gh fL Ba 
水 压力 迅速 增长 ,使 土 的 强度 明显 降低 。 有 时 孔 辽 水 压力 可 以 达到 原 位 总 应 力 , 即 士 的 周转 
压力 或 土 柱 的 重力 ERR RA ,发 生 流 动 性 滑坡 。 如 前 所 述 , 对 于 这 类 土 AER HM 
力 法 进行 土 坡 的 抗震 稳定 分 析 , 往 往 需 要 做 更 复杂 的 动力 反应 分 析 以 评 售 坝 坡 的 稳定 性 。 

对 于 一 般 的 碾 压 土 坝 , 土 体 振动 压 密 的 量 很 小 ,不 会 因为 筷 际 水 压力 升 高 而 导致 强度 的 
大 幅度 降低 。 振 动 引 起 的 破坏 表现 为 坝 体 永久 变形 的 积累 。 永 久 变形 过 大 时 ,造成 坝 体 开 
裂 , 影 响 坝 的 正常 使 用 。 这 种 情况 虽然 可 以 采用 拟 静 力 法 评估 边 坡 的 稳定 性 ,但 是 因为 静 力 
和 动力 的 破坏 机 制 不 一 样 , 拟 静 力 法 的 实际 安全 度 多 大 ,难以 确切 评定 。 因 此 有 些 学 者 建 
议 ,判断 这 类 土石 坝 的 地 震 安 全 度 最 好 是 计算 地 震 所 引起 的 间断 式 位 移 的 办 积 值 , 看 它 是 否 
为 边 坡 所 容许 。 这 类 方法 称 为 滑动 面 位移 分 析 法 ,是 一 种 发 展 中 的 方法 , 疝 不 十 分 成 熟 , 可 
参阅 有 关 参 考 文献 。 
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1. 土 的 弹性 -理想 塑性 模型 


由 于 土 是 岩石 风化 而 成 的 雄 散 矿物 颗粒 的 集合 体 , 一 般 含有 固 、 液 . 气 
三 相 , 在 其 形成 的 漫长 的 地 质 过 程 中 , 受 风化 .搬运 、 沉 积 、 固 结 和 地 却 运 动 
的 影 啊 ,其 应 力 -应 变 天 系 十 分 复杂 ,并且 与 诸多 因素 有 关 。 其 中 主要 的 应 
力 -应 变 特 性 是 其 非 线性 . 弹 塑 性 和 剪 胀 ( 缩 ) 性 。 

由 于 土 是 由 雄 散 的 固体 颗粒 组 成 , 土 宏观 的 变形 主要 不 是 土 颗 粒 本 号 
变形 ,而 是 由 于 壬 粒 间 位 置 的 变化 所 引起 的 变形 。 这 样 在 不 同 应 力 水 平 下 
由 相同 应 力 增 量 而 引起 的 应 变 增 量 就 不 会 相同 , 亦 即 表现 出 非 线 性 ,附录 图 
V[-1 表示 土 的 常规 三 轴 压 缩 试 验 的 一 般 结 果 , 其 中 上 部 曲线 表示 密实 砂 土 
或 超 固 结 蔚 土 ,下 部 曲线 表示 松 砂 或 正常 固 结 茜 土 。 

在 经 典 土 力学 中 ,将 土 的 非 线 性 应 力 -应 变 关系 高 度 简 化 ,将 附录 图 M-I 
的 曲线 简化 为 两 段 直 线 , 如 图 中 的 虚线 所 示 , 成 为 弹性 -理想 塑性 模型 。 认 
为 土 体 应 力 达到 届 服 之 前 是 线 弹 性 应 力 -应 变 关系 ,一 旦 发 生 届 服 , 则 呈 理 
想 塑 性 , 亦 即 应 变 趋 于 无 限 大 或 者 不 能 确定 ,所 以 届 服 与 破坏 具有 相同 的 总 
义 。 它 们 在 简单 应 力 状 态 下 的 应 力 - 应 变 关 系 如 附录 图 让 -2 所 示 。 其 届 服 
准则 一 般 采 用 更 尔 -库仑 (Mohr-Coulomb) 准 则 。 这 种 经 幅 塑 性 理论 模型 长 
期 以 来 用 于 分 析 和 解决 土 的 与 稳定 有 关 的 工程 问题 。 如 地 基 藉 载 力 问题 ， 
土 压力 问题 和 边 坡 稳定 问题 。 它 们 的 共同 特点 是 只 考虑 处 于 极限 平衡 ( 塑 
性 区 ) 条 件 下 或 土 体 处 于 破坏 时 的 终极 条 件 下 的 情况 而 不 计 土 体 的 变形 和 
应 力 变 形 过 程 ,采用 极限 平衡 理论 进行 稳定 分 析 。 


i 密 砂 或 超 固 结 黏土 9 
松 砂 或 正常 固 结 黏土 
局 O £ 
附录 图 W-1 土 的 三 轴 压 缩 试 验 的 附录 图 W-2 弹性 -理想 塑性 模型 


应 力 -应 变 关系 曲线 


2. 极限 平衡 理论 的 原理 
极限 平衡 理论 是 研究 土 体 处 于 理想 塑性 状态 时 的 应 力 分 布 和 滑动 面 轨 
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迹 的 理论 。 它 不 仅 用 来 求解 地 基 的 极限 承载 力 和 地 基 的 滑动 面 轨迹 ,也 可 以 求 挡 土 墙 土 压 
力 、 边 坡 的 滑动 面 轨迹 等 有 关 土 体 失 稳 所 涉及 的 问题 。 但 是 由 于 这 种 理论 分 析 方 法 解 题 复 
杂 , 所 以 工程 上 计算 土 压力 和 分 析 边 坡 稳定 时 ,通常 采用 前 两 草 所 讲述 的 方法 ,很 少 采 用 极 
限 平 衡 理 论 方法 。 而 对 于 求解 地 基 极 限 承 载 力 ,这 种 方法 则 是 主要 的 理论 基础 。 

在 弹性 -理想 塑性 模型 中 , 当 土 体 中 的 应 力 小 于 届 服 应 力 时 ,应 力 和 变形 用 弹性 理论 求 
解 ,这 时 土 体 中 每 一 点 都 应 该 满足 静 力 平衡 条 件 和 变形 协调 条 件 。 当 土 体 处 于 塑性 状态 时 ， 
静 力 平衡 条 件 仍然 应 该 满足 ,但 是 塑性 变形 的 结果 , 土 体 发 生 滑动 ,不 再 保持 其 连续 性 ,不 能 
满足 变形 协调 条 件 ,然而 应 该 满足 极限 平衡 条 件 。 极 限 平衡 理论 就 是 根据 静 力 平衡 条 件 和 
极限 平衡 条 件 建立 起 来 的 理论 。 

在 弹性 力学 中 ,平面 问题 的 毅力 平衡 微分 方程 式 表 达 为 : 


Jo. gr. 


= Z 
ü = (W-1) 
Ge , Ofa _ 
orz gz | X 
式 中 : co。 .ao sT 微 元 体 的 法 回应 力 和 剪 应力 ,如 附录 图 下 -3 所 示 。 
i 作用 在 微 元 体 上 z HHJ; In] #l > 轴 方 回 的 体力 ,如 重力 和 惯性 力 等 。 
如 果 只 有 土 的 目 重 , 则 方程 (让 -1) 可 写 为 : 
Jo. gr... =y 
a (如 -2) 
dd; p Ote 0 
drt gz | 


式 中 : ;一 一 土 的 重度 。 
当 土 体 处 在 极限 平衡 状态 时 ,作用 于 微 元 土 体 上 的 应 力 应 该 满足 极限 平衡 条 件 , 对 无 黏 
性 土 和 黏 性 土 可 分 别 表 示 为 


Oi ”03 


sing = 


-一 
(如 -3) 
. — 01 ”03 
和 Wd or + os 十 2c。cot 
AP: cl ,03 最 大 、 最 小 主 应 力 ; 
cO + ÉY pi DY yB J TB ER o 


D FA a) E, GF 22 Ja $h PE (c SOR REEE. MRR M-44 表示 土 体 中 某 
一 微 元 体 的 应 力 。 最 大 主 应 力 o 与 > 轴 的 交角 为 xc ,根据 极限 平衡 条 件 ,破坏 时 两 组 滑动 面 
S, 和 S, 的 方 回 对 称 于 o, ,其 夹 角 为 (90 一 o) 。 


附录 图 WE-3 土 微 元 体 的 应 力 附录 图 克 -4 土 微 元 体 的 滑动 线 
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将 式 ( 证 -2) 中 的 应 力 co. .cv zt 用 主 应 力 表示 : 


To To 
一 7 十 7 cos2a 
G, = Gu S mi m us (中 -4) 
2 py 
ku. > y sina 
令 : = 二 (0 十 os) 表 示 平均 主 应 力 。 将 式 ( 讶 -3) 中 第 一 式 代 入 式 ( 证 -4) ,并 进行 答 化 ,得 
o, = oo (1 + singcos2a) 
o, = 0o (1 — singcos2a) (中 -5) 
Ta = aoSlInpSlin2a 
分 别 对 c. 、o; x Ta D SP R : 
d d 
T= = r ~ t singcos2a “2 — 2o sinosin2a K 
D x. 9 an， `: ln 2 ga 
o a singcos2a O co singsin2a 元 
(中 -6) 
= singsin2a a + 20o singcos2a 
ITa 2a 4 2 eke 
5 一 = singsin u. oo singcos2a 元 
waoroataymaor p. 有 人 
(1 十 singcos2a) “2° = Ki singsin2a < ca — 20o sing| sin2a 3 FP — cos2a se) = y 
G T C 
( N[-7) 


si t raya i E ` 3 = 
(1 — sinecos2a) 元 + singsin2a Jz + 269 sinp| sin2a Š 元 + cos2a J = 0 


IA OI - 7) 2 F la] i X RAE + IK Ab AE B BR ` f K 25 BJ J 35 i b y y Fe o À HNIPR 2 m 
和 a 可 以 根据 所 研究 问题 的 边界 条 件 ， i 得 到 解答 ,当地 基 中 各 点 的 oo 和 a 求 出 以 


后 ,从 极限 平衡 条 件 om 一 cs 三 2coosinp #ll o; = 5 (o1 Fos ) ,可 以 求 出 处 在 极限 平衡 状态 时 各 
点 的 主 应 力 m 和 co 。aw 给 出 了 最 大 主 应 力 ci SEN. 而 清 动 面 的 方 回 与 ol 的 方 回 成 严 角 
e=+ (45° 2), 因此 求 出 了 角 a 后 ,滑动 面 的 方向 自然 也 就 得 到 。 把 各 点 的 滑动 面 方向 用 


线段 连接 起 来 ,就 得 到 整个 极限 平衡 区 域内 的 滑 移 线 网 。 基 底 处 接触 面 上 的 应 力 就 是 地 基 
的 极限 承载 力 如 。 附 录 图 让 -5 表示 地 基 土 回 一 侧 挤 出 时 的 清 移 线 网 。 


TE 
“< 


A 
SZ 


附录 图 由 -5 地 基 的 滑 移 线 网 
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根据 课题 的 边界 条 件 求 偏 微分 方程 组 ( WE-7) 的 解析 解 ,往往 有 很 大 的 困难 。 注 意 到 这 
组 俩 微分 方程 组 属于 双 曲 线 型 方程 组 ,存在 痢 两 组 特征 线 。 特 征 线 也 就 是 滑 移 线 , 因 此 方程 
组 (WE-7) 和 常用 特征 线 法 求解 。 即 便 如 此 ,求解 的 过 程 也 其 为 复杂 ,下 面 通过 比较 简单 的 这 
题 来 讨论 如 何 用 特征 线 法 解 方程 组 ( 亚 -7) ,并 求 出 地 基 的 极限 承载 力 puo 


3. 用 特征 线 法 求解 无 重地 基 的 极限 承载 力 


普度 德尔 - 瑞 斯 纳 课题 求解 地 基 极 限 承 载 力 p, 时 作 了 如 下 三 个 基本 假定 :(1) 地 基 土 是 
重度 y= 0 的 无 重 介 质 ;(2) 基 础 底面 光滑 ,基底 压 应 力 均 匀 分 布 , 牌 直 于 地 面 ;(3) 基 底 平面 
当成 地 基 表 面 ,基础 两 侧 , 埋 置 深 度 以 上 的 土 重 , 当 成 侧面 均 布 荷载 g, 不 计 深 度 d 范围 内 地 
基 土 的 黏 聚 力 和 摩 阻 力 。 简 化 后 地 基 表 面 的 荷载 分 布 如 附录 图 亚 -6 所 示 。 


KE 
Su 


附录 图 下 -6 


(1) 滑动 线 上 平均 主 应 力 oo 和 最 大 主 应 力 的 方 回 角 a 关系 的 推导 
根据 普 明 德尔 的 第 一 个 假定 , 即 "一 0, 式 ( 亚 -7) 简 化 为 
(1 + singcos2a) o 二 singsin2a k — 20o sing| sinza £ — cos2a ze) = 1 
. Jo, . . gau . i da da =e 
(1 — singcos2a) 5 + singesin2a F -T 26a sing| sin2a 元 十 cos2a 党 = 0 
以 sin(c 士 s)/cosyp 乘 方程 组 (让 -8) 中 的 第 一 式 , 以 cos(a 士 s)/cosp 乘 (由 -8) 中 的 第 二 式 ,经 
过 整理 后 ,方程 组 (下 -8) 人 简化 为 
9 


9 ¿ ! 
(2z 20o tang ge eosta Fe) F [+ 2o tane esia po = 0 (如 -9) 

展开 式 ( 让 -9) ,得 到 方程 组 (让 -10): 
din 


dz 


joo da Ja E 
+ tan(e — e) FP: 2o tang P 2ootanptan(a — €) . 0 
9 J) j J (V-10) 
“a Ç 0o ga Ja _ 
Jz +t tanta-T e) Ja + 20, tang 元 + 20, tangtan (a +e) Ja 0 


HE Or 平面 内 , 沿 某 一 连续 线段 z= f(z) ERE o A a 的 值 , 则 其 增 量 分 别 为 


ca dz 十 do 


Fe 元 dx 


de, = 


r Ü (中 -11) 
da 一 spp = 
dx 


dz 
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或 


doo _ Jo, | Joo dx 


dz dz dax dz 
da dJa , Ja dz 


dz dz 9x dz 
附录 图 证 -7 表示 一 个 土 单元 在 主 应 力 om 、o 作用 下 处 于 极限 平衡 状态 。 第 一 组 滑 移 线 
S, 的 方 同 角 为 B ,第 二 组 滑 移 线 S, 的 方 问 角 为 及 ,最 大 主 应 力 的 方 回 角 为 c。 在 第 一 组 滑 


移 线 S, E, Z= tan 一 tan(e 十 6)。 在 第 二 组 滑 移 线 S, E, = tang =tan(a—e). 代入 
式 ( 下 -12) 中 , 治 第 一 组 滑 移 线 有 : 


( N[-12) 


ZA _ do, am 
gr enla + e) — 了 
] d ) ( N[-13) 
- = “a _ ca 
z anla + e) T 
沿 第 二 组 滑 移 线 有 : 
goo doo _ 900 
z, tanla g) = Jz J- 
' 1 n ( N[-14) 
了 一 e) = — x AI M-77 
z tanta E) A Jz 附录 图 如 
将 式 ( 碍 -13) 代 入 式 ( 丰 -10) 中 的 第 二 式 , 得 
joo doo E joo Ja da o Ja E 
Je Fm 元 + 2o tano 元 二 ?mtang| 时 s2 )= 0 
doo da pm 
履 Je + 2o tano 二 0 (N[-15) 


(ML 15 HBH. Fi 62 F , MWAN e K (N[-10)n A a r W k r e. SE, J; 
程 的 求解 得 以 简化 。 按 塑性 理论 中 的 滑 移 线 场 理论 , 滑 移 线 也 就 是 特征 线 , 所 以 这 种 解 偏 微 
分 方程 的 方法 也 称 为 特征 线 法 。 

解 稼 微分 方程 式 ( 让 -15) 


RE 2tangda 
Oo 


lnoo 人 一 2tanp。a 十 c 
w= L0 mam (中 -16) 
同 理 ,将 式 ( 丰 -14) 代 入 式 ( 丰 -10) 中 的 第 一 式 , 得 


“o dos _ dn _ ?6 tan a. wu an [#-3)=o 
dz dz dz ü r md. Jg 


| da _ 
故 m 2o tang 下 一 0 


求解 第 二 组 滑 移 线 的 oo 
a = 2tançda 


0 


Oo = Cpe eny (让 -17) 
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式 ( 亚 -16) 和 和 式 ( 焉 -17) 分 别 代 表 第 一 组 和 第 二 组 滑 移 线 上 , 竺 求 函数 o, 和 w 的 关系 。 
C, 和 Cs 为 常数 ,其 值 可 根据 边界 条 件 确 定 。 根 据 普 朗 德尔 的 简化 假定 和 式 ( 亚 -16) 及 
式 ( 丰 -17) ,可 以 通过 如 下 分 析 ,绘制 地 基 的 滑 移 线 网 并 求 出 地 基 的 极限 承载 力 Puo 

(2) 滑 移 线 网 的 绘制 

附录 图 证 -6 表示 无 重 介 质地 基 , 在 基底 压 应 力作 用 下 达到 破坏 时 ,地 基 中 滑动 土 体 可 
以 分 成 三 个 区 域 , 基 础 底下 为 工区 ,工区 土 体 在 基底 压力 作用 下 达到 塑性 破坏 ,是 朗 肯 主动 
区 ,两 侧 均 布 荷载 q 下 为 亚 区 。 正 区 土 体 受 挤 压 而 达到 塑性 破坏 ,是 朋 肯 被 动 区 。 中 间 开 区 

现 先 分 析 第 上 区 的 滑 移 线 网 。 在 这 一 区 内 , 土 体 是 被 水 平 挤 压 而 破坏 ,水 平 应 力 大 于 垂 


直 应 力 ,所 以 在 表面 处 ,有 q=0 ,a 一 90"。 于 是 沿 第 一 组 滑 移 线 S, E= tanp 一 tan(a 十 e)。 
Hop =T tee 代表 滑 移 线 与 最 大 主 应 力 的 交角 , 即 e 一 子 一 多 。 因 此 B = T. f. W 


一 组 滑 移 线 S, dz 下 一 tan& 一 tan(a 一 6)。 故 应 一 二 十 分。 若 两 组 滑 移 线 的 交角 为 0, 则 0 一 了 一 


9g。 因为 是 无 重 介 质 ,Y 二 0, 应 力 不 随 深度 变化 , 故 本 区 内 主 应 力 的 大 小 和 方 回 均 不 变 。 滑 
移 线 网 是 由 两 组 耳 线 所 组 成 ,如 附录 图 证 -8(a) 所 示 。 

再 分 析 第 一 区 的 滑 移 线 网 。 按 基底 完全 光滑 的 假定 ,基底 压 应 力 p. 即 为 最 大 主 应 力 o) 。 
又 因为 地 基 已 处 于 塑性 破坏 状态 , 故 基 底 的 压 应 力 为 极限 承载 力 p,,p, 二 o1。 同 时 a 二 0" 


沿 第 一 组 滑 移 线 S, , {E= tang, = tan (a +e), 求 得 B = 。 沿 第 二 组 滑 移 线 S., Z= 
wasa ys 同样 ,因为 是 无 重 介质 ,本 区 内 


应 力 不 变 , 滑 移 线 网 也 是 由 B 和 0, 两 组 直线 所 构成 ,其 交角 9==B 一 B = 克 十 9, 如 附录 
图 讶 -8(b) 所 示 。 


附录 图 WL-8 
(a) 第 有 区; (b) 第 工区 


第 下 区 界 于 工 , 开 区 之 间 ,是 过 洲 区 ,起 连接 工 , 开 区 的 作用 ,可 以 推 想 ,这 一 区 的 一 组 滑 
移 线 ,必定 是 从 附录 图 下 -6 中 极点 A 和 B 发 出 的 射线 。 另 一 组 滑 移 线 是 连接 工 , 业 区 滑 移 
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线 的 曲线 , 且 与 第 一 组 滑 移 线 相交 成 瑟 十 pg。 进一步 分 析 这 组 曲线 滑 移 线 的 性 质 ,附录 
图 如 -9 中 CE 就 是 了 区 的 滑 移 线段 。 在 CE 上 取 任意 点 M, 其 半径 为 ,与 1 区 边界 AC 的 夹 
HÄ gp. 过 M 点 绘 CE 的 切线 MJ 和 法 线 MI。 M 点 处 的 反 力 R 与 MI 的 夹 角 应 是 土 的 内 摩擦 
角 p。AM 和 MJ 是 两 段 相交 的 滑 移 线 ,交角 为 也 十 p。 从 图 中 的 几何 关系 即 可 看 出 , 反 力 R 


的 方向 指向 螺 线 的 中 心 A 点 。 今 让 夹 角 yy 增 加 一 个 微量 dy, 相 应 的 半径 的 增 量 为 dr。 从 
附录 图 下 -9 中 的 几何 关系 有 


dr = tan 
rd ii 
= tanpdW 
积分 得 In(r) = Vtanp + C (N[-18) 


Boe Ed ML -9 


当 y= 二 0 BF.,r= r, BY W 24 C=ln(ro)。 将 C (840 A K( NI -18) ,得 


mf) = ytang 


故 r = roet (V-19) 
式 (WE-19) 表 示 第 [区 的 为 一 组 滑 移 线 是 对 数 螺旋 线 ，。 它 与 第 一 组 射线 滑 移 线 的 交角 为 -> 十 9。 


至 此 1 、 了 [区 的 滑 移 线 网 均 已 求 出 ,就 可 以 绘制 无 重地 基 中 的 完整 的 滑 移 线 网 ,如 附 
录 图 下 -6 所 示 。 
(3) 地 基 的 极限 荷载 pu 


地 基 的 极限 荷载 p, 可 推 求 如 下 。 由 无 黏 性 土 的 极限 平衡 公式 sing 一 二 二 六 ,得 wm 一 一 
2osinp, 故 os 一 oo(1 一 sinp)。 同 样 可 以 推出 o =o (1 十 sinp)。 对 于 第 下 区 ,os 一 q,oo 王 
,同时 E 将 oo PI a 值 代 入 式 ( 丰 -16) ,得 


和 


Ci (WL-20) 
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对 于 第 I 区 ,om 一 各 ,om 一 下 人 一 ,同时 一 0。 将 mw 和 a 值 代入 式 (W-16) ,得 
sing 


pu 
C = EEE (V-21) 
同一 根 滑 移 线 上 ,常数 C 应 相等 ,CI = 二 CI , 故 


q š 
l 一 sing 1 + sino 


ztanp — p u 


j= lF sing , „rang 
] 一 sino 


= qtan (45° a +) = qN, ( N| -22) 


N, = tan° (45° £ ) erer ( N[-23) 


N, PR27K 3k JJ 8280. A VNI - 22) 2 Tr BH $Š R - Bü Bjr 28 VK AJ JG #h FE E Jb E BJ 1 BR z& R JJ pR 
WARN, 

HK Hb EER EE c0, a A F F 2 )y ASR A E Jb 2Ë BJ 2 RER JJ an o I M-10 
所 示 。 将 破坏 包 线 延伸 至 与 o 轴 交 于 O 点。 以 O 点 作为 新 坐标 的 原点 。 对 于 新 坐标 ,c 值 
均 变 为 5 一 c 十 c。cotpe。 按 极限 平衡 公式 

6i — Gs 
o, + os + 2c ° coto 
(ol + os + 2c ° coteo)sIng = o) + os + 2c ° coto — 2(os + c ° coto) 


sing = 


因 为 Oo == za 十 os + 2c ° cotø) 
故 os + c * coto = (1 — sing) 
HPK RAN os =q M a = OE 


ñ ` =i C ° coto 
Oo 一 re 。e “9 一 ina " 
] 一 sing 


利用 式 ( 丰 -16)， 
cu 一 q L C * COL@ rany ( WH-24) 
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对 于 工区 ,o 三 如 ,用 同一 种 方法 ,可 以 推导 出 


mo = 名 ( WL-25) 
十 sing 
` o) = b. 时 ,a 二 0, 则 
z = CL aE (如 -26) 
在 同一 根 滑 移 线 上 ,第 下 区 的 常数 CE 与 第 工区 的 常数 Cd 应 该 相等 , 则 
FE e° coto š ertany = Pu TE - coto ( V-27) 
l — sine 1 + sine 


整理 后 得 到 极限 承载 力 p. 的 表达 式 
P. =— l T SING rtang 十 c ° cot| j T SING rtang =. 1) 
] 一 sino l 一 sino 
= qtan° (45 f £)” +c ° cotg| tan (45 "T" je 一 ] | 


= qN +cN. (M-28) 

DX E Tr BH R - F r 28 JG E Ra PE Ee 3E BJ K ËR K 3k Jj kika ak. AOP Ne 和 N. 都 称 为 承载 

N. = (N, — 1)coto (V-29) 

AM-2D RH. XF T XG E Hb 3 , AILERA EE, AED. HA Hi BR (I #ü H 

1 I| j g 和 滑动 面 上 黏 聚 力 c 产生 的 抗力 所 构成 。 承 载 力 系数 N. 和 Nu 都 是 内 摩擦 角 9 
RKS nok (ML-24)8IK OMO 29) iT 
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